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Par  m.  Albert-A.  MICHELSON. 

Toute  mesure  exacte  d'une  quantité  physique  revient  à  la  mesure 
d'une  longueur  ou  d'un  angle.  Pour  les  longueurs  on  emploie  le 
microscope,  et  pour  les  angles  la  lunette.  Cet  emploi  est  fondé 
entièrement  sur  les  propriétés  des  milieux  optiques  relativement 
aux  ondes  lumineuses. 

L'extrême  petitesse  de  ces  ondes,  qualité  qui  sans  doute  a  mas- 
qué si  longtemps  leurs  propriétés,  est  précisément  la  raison  qui  a 
permis  d'aller  si  loin  dans  la  précision  des  mesures  par  les  instru- 
ments d'optique. 

En  effet,  l'image  d'un  point  donnée  par  une  lentille,  à  cause 
des  longueurs  finies  des  ondes  lumineuses,  consiste  en  une  série 
d'anneaux  très  serrés,  ce  qui  limite  la  netteté  des  images.  Il  est  fa- 
cile de  constater  que  le  diamètre  des  anneaux  est  proportionnel  à 
la  longueur  d'onde  et  au  grossissement;  donc,  pour  l'emploi  ordi- 
naire des  instruments  d'optique,  il  est  évidemment  inutile  de  pous- 
ser trop  loin  le  grossissement;  mais,  si  cet  emploi  est  limité  aux 
mesures  de  positions,  il  j  a  un  avantage  considérable  à  l'augmenter 
autant  que  le  permet  la  perte  inévitable  de  lumière;  car  plus  les 
franges  de  diffraction  sont  larges,  plus  il  est  facile  de  pointer  sur 
leur  centre. 

Dans  ce  cas,  si  l'on  pouvait  négliger  l'inconvénient  de  la  dissi- 
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milarlté  entre  le  phénomène  observé  et  l'objet,  on  pourrait  réduire 
la  lentille  (ou  miroir)  à  deux  petites  surfaces  aux  extrémités  d'un 
même  diamètre. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  ces  deux  petites  surfaces,  auxquelles 
la  lentille  se  trouverait  ainsi  réduite,  soient  courbes;  on  peut  les 
remplacer  par  des  prismes  ou  des  miroirs  plans,  dont  la  seule  fonc- 
tion est  maintenant  d'amener  les  deux  faisceaux  à  coïncider  sous 
une  très  faible  inclinaison. 

Ainsi,  la  lunette  ou  le  microscope  est  transformé  en  réfrac- 
tomètre  interférentieL  L'analogie  exacte  entre  les  deux  sortes 
d'instruments  sera  facile  à  saisir  en  comparant  Idijig.  i  à  la  /îg.  2 
et  la  ^g.  3  à  la  /ig.  4« 

Le  nom  de  réfraciomètre  ne  paraît  guère  convenir  pour  dési- 
gner un  appareil  qui  a  déjà  servi  pour  tant  de  travaux  importants, 
en  dehors  des  mesures  d'indices  de  réfraction  ;  mais,  comme  il  a  été 
accepté  partout,  nous  le  conserverons,  en  étendant  son  application 
à  toute  espèce  d'appareil  qui  sépare  un  faisceau  lumineux  en  deux 
parties  pour  les  réunir  dans  des  conditions  qui  permettent  l'obser- 
vation des  franges  d'interférence. 

Pour  les  comparaisons  numériques,  on  peut  admettre  que  la  li- 
mite d'exactitude  du  pointé  d'un  fil  de  micromètre  sur  l'image 
d'un  trait  fin  dans  les  circonstances  les  plus  favorables  est  à  peu 
près  oi*,o5. 

Or  on  admet  aussi  la  possibilité  de  pointer  sur  le  centre  d'une 
frange  d'interférence  à  o,o3  de  frange  près.  Cette  quantité  corres- 
pond à  une  erreur  d'à  peu  près  oi*,oi,  c'est-à-dire  à  une  quantité 
cinq  fois  plus  petite.  Seulement  il  paraît  que  la  quantité  o,o3  de 
frange  comme  limite  d'exactitude  est  assurément  trop  grande,  et 
que  cette  limite,  d'après  plusieurs  expériences  avec  la  forme  de  ré- 
fractomètre  que  donne  \^jftg»  9,  se  trouve  au-dessous  de  0,01 
de  frange,  ce  qui  correspond  à  une  erreur  de  distance  de  oi*,oo3. 

Pour  les  mesures  angulaires,  on  se  sert  d'une  lunette  dont  l'é- 
quivalent est  disposé  comme  l'indiquent  les  Jîg.  7  et  8.  Des 
considérations  analogues  à  celles  qu'on  a  employées  dans  le  cas 
précédent  montrent  que  la  limite  d'exactitude  en  secondes  d'arc 
est  à  peu  près  égale  à  la  valeur  réciproque  du  diamètre  de  l'objec- 
tif en  centimètres,  soit  o",i  pour  un  objectif  de  10  centimètres. 

Mais,  si  l'on  admet  0,01  de  frange,  comme  limite  d'exactitude, 
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on  trouve  o',oo5  pour  limite  correspondante  de  l'angle  qu'on  peut 
mesurer  avec  un  réfrac  tome  tre  disposé  comme  le  montrent  les 
fig.  7  et  8. 

Il  est  peut-être  utile  d'ajouter  que,  dans  l'emploi  de  miroirs 
tournants,  comme  dans  les  galvanomètres,  les  balances,  etc.,  l'exac- 

Fig.  I.  Fig.  3. 
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Pig.  5.  Fig.  6. 
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Légende  commune  à  ces  ^figures.  —  o  est  le  poinlde  séparation  et  o'  le  point 
de  coQTergence  des  deux  faisceaux  lumineux.  A  et  Bsont  les  parties  correspon- 
dantes des  lentilles  (ou  miroirs)  et  du  réfractomètre. 

tîtude  de  la  lecture  peut  être  accrue  en  augmentant  en  même  temps 
la  surface  et  par  conséquent  le  moment  d'inertie  du  miroir,  ce  qui 
diminue  la  sensibilité;  tandis  que  les  dimensions  du  miroir  m,  m^ 
du  réfractomètre  peuvent  rester  très  petites.  Par  conséquent,  on 
peut  augmenter  beaucoup  la  précision  de  la  lecture  tout  en  dimi- 
nuant énormément  le  moment  d'inertie. 

Au  premier  abord  n'apparaît  pas  comme  évidente  une  relation 
entre  le  réfractomètre  etlespectroscope;  la  considération  des Jig.  5 
et  6  montre  cependant  qu'il-  existe  entre  ces  instruments 
une  analogie  très  exacte,  ha/ig.  5  représente  une  disposition  quel- 
quefois adoptée  pour  l'observation  du  spectre  avec  un  réseau  con- 
cave, et  lajig.  6  représente  l'arrangement  actuellement  employé 
dans  l'analyse  des  radiationâ  par  les  interférences. 
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Dans  ce  cas,  comme  dans  les  précédents,  on  supprime  la  partie 


centrale;  on  perd  par  conséquent  en  définition^  mais  on  gagne  en 
exactitude. 

Fig.  8. 


l. 


Parmi  les  nombreuses  sortes  d^appareils  interférentiels  qui  sont 
devenus  classiques  parles  travaux  d'Arago,  deFresnel,  deFizeau, 
de  Jamin  et  de  Mascart,  la  plupart,  quoique  admirablement  adap- 


MÉTHODES  INTERFÉRENTIELLES.  9 

tés  aax  buts  pour  lesquels  ils  ont  été  inventés,  ont  des  propriétés 
qui  ne  se  prêtent  pas  facilement  aux  nouveaux  problèmes  qui  se 
sont  présentés,  tels  que  la  mesure  des  longueurs  et  des  angles,  l'a- 
naljse  de  la  constitution  de  la  lumière  des  raies  du  spectre,  et  en 
particulier  la  détermination  des  longueurs  d*ondes  en  mesure  ab- 
solue. 

Pour  tous  ces   problèmes  l'appareil  représenté  par  la  Jig,  9 


P'ig-  9- 


d-- 


V 


Réfractomètre  interférenticl. 


offre  des  avantages  très  importants  :  il  est  de  construction  simple 
et  facile  à  régler  ;  il  permet  l'emploi  d'une  source  étendue  ;  on  peut 
séparer  les  deux  faisceaux  interférents  à  une  distance  quelconque; 
la  différence  de  marche  n'est  pas  limitée;  et,  une  fois  réglée,  la 
position  des  franges  d'interférence  est  parfaitement  déterminée; 
enfin  ajoutons  que  cet  appareil  permet  de  produire  le  contact  op- 
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tique  avec  ravantage  que  la  position  et  l'inclinaison  de  Tune  des 
surfaces  peuvent  être  contrôlées  par  les  interférences  que  donne 
rimage  virtuelle  de  l'autre,  sans  qu'il  y  ait  à  craindre  de  le  déré- 
gler. Aussi  peut-on  arriver  au  contact  absolu,  ce  qui  n'est  pas  pos- 
sible avec  des  surfaces  réelles,  et  dépasser  cette  position  de  part  et 
d'autre,  à  volonté. 

Cet  appareil  se  compose  d'une  plaque  de  verre  à  faces  optique- 
ment planes  et  parallèles  G^  et  de  deux  miroirs  plans  M  «  et  M2.  La 
lumière  qu'on  veut  examiner  tombe,  sous  une  incidence  de  45°, 
sur  la  plaque  de  verre  G< ,  dont  la  première  surface  est  légèrement 
argentée.  Le  faisceau  incident  se  partage  en  deux,  l'un  réfléchi  et 
l'autre  transmis.  Le  premier  est  renvoyé  par  le  miroir  M2  et 
traverse  ensuite  la  plaque  de  verre;  l'autre  est  renvoyé  par  le  se- 
cond miroir  M<,  se  réfléchit  sur  la  plaque  G<  et  se  propage  ensuite 
dans  la  même  direction  G|E. 

Des  considérations  élémentaires  montrent  que  cet  arrangement 
équivaut  à  la  superposition  de  deux  faisceaux  qui  seraient  réfléchis 
l'un  sur  le  premier  miroir  Ma,  l'autre  sur  Timage  du  second  par 
rapport  à  la  glace,  image  que  nous  appellerons  plan  de  réfé- 
rence. 

Si  la  distance  de  ces  deux  surfaces  planes,  l'une  réelle  et  l'autre 
virtuelle,  est  très  petite,  on  peut  employer  la  lumière  blanche;  et 
l'on  observe  alors  des  franges  colorées,  analogues  aux  anneaux  de 
Newton  et  localisées  sur  les  surfaces  elles-mêmes. 

Si,  au  contraire,  la  distance  est  de  plusieurs  longueurs  d'onde, 
il  faut  employer  une  lumière  monochromatique.  11  suffit  d'exami- 
ner le  cas  où  les  surfaces  sont  rigoureusement  planes  et  parallèles. 

11  est  facile  de  voir,  par  la  symétrie  des  choses,  que  les  franges 
sont  alors  des  anneaux  concentriques  à  l'infini;  on  peut  donc  les 
observer  au  moyen  d'une  lunette  réglée  à  l'infini,  et,  si  l'on  peut 
arriver  à  conserver  rigoureusement  le  parallélisme  des  surfaces 
pendant  leur  mouvement,  alors,  quoique  la  source  ait  une  étendue 
indéfinie,  les  franges  sont  toujours  distinctes. 


IL 
Nous  avons  déjà  admis  qu'en  ce  qui  concerne  la  définition,  les 
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Instruments  ordinaires  d'optique  ont  un  avantage  sur  le  réfracto- 
mètre,  lequel  ne  donne  rien  qui  ressemble  à  une  image.  C'est  trop 
dire  cependant,  si  l'objet  qu'on  regarde  a  une  étendue  plus  petite 
que  la  limite  de  résolution  de  l'instrument;  mais  si  l'on  accepte, 
comme  signification  de  ce  mot  définition,  l'exactitude  avec  la- 
quelle on  peut  déduire  la  forme  d'une  très  petite  source,  ou  la  dis- 
tribution de  la  lumière,  alors  tout  l'avantage  reste  au  réfracto- 
mètre. 

Gomme  illustration  d'une  telle  application  des  méthodes  d'inter- 
férences, considérons  l'expérience  célèbre  de  Fizeau,  dans  laquelle 
CD  observe  les  anneaux  de  Newton  dans  la  lumière  dichromatique 
du  sodium.  On  sait  que  cette  lumière  consiste  en  deux  systèmes 
de  radiations  qui  diffèrent  l'un  de  l'autre  d'à  peu  près  la  millième 
partie  de  leur  longueur  d'onde.  Les  surfaces  étant  d'abord  tout 
près  l'une  de  l'autre,  la  différence  de  marche  est  sensiblement  la 
même  pour  les  deux  radiations  et,  les  maxima  des  deux  systèmes 
coïncidant,  on  voit  les  franges  avec  le  maximum  de  netteté.  A 
mesure  qu'on  éloigne  les  surfaces,  la  netteté  diminue,  jusqu'à  ce 
que  la  différence  de  marche  d'une  des  radiations  prenne  sur  l'autre 
une  avance  d'une  demi-longueur  d'onde  ;  à  partir  de  cette  position, 
en  continuant  à  augmenter  la  distance,  les  franges  deviennent  plus 
claires;  et,  à  une  distance  qui  correspond  à  une  avance  d'une  lon- 
gueur d'onde,  les  deux  systèmes  de  franges  coïncident  de  nouveau, 
et  ainsi  de  suite.  M.  Fizeau  a  compté  cinquante-deux  de  ces  pé- 
riodes de  visibilité. 

Réciproquement,  si,  par  des  observations,  on  constatait  de  pa- 
reilles variations  de  netteté  des  franges,  on  pourrait  non  seulement 
conclure  à  la  duplicité  de  la  radiation,  mais  encore  mesurer  la  dis- 
tance des  composantes,  et  même  trouver  dans  celles-ci  la  loi  de 
distribution  des  intensités. 

Si  l'on  admet  pour  la  définition  de  visibilité  le  rapport  qui  existe 
entre  la  différence  maximum  d'éclat  de  deux  franges  voisines  et 
leur  somme 


(*)  Cette  expression  représente  en  même  temps  avec  une  certaine  approxima- 


la 
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et,  si  o{x)  représente  la  loi  de  distribution  des  intensités  dans  la 
source,  et  D  la  différence  de  marche,  on  trouve  pour  l'expression 
de  la  visibilité  (*) 


lion  les  résultats  de  Tappréciation  de  la  netteté  des  franges,  ainsi  que  le  montre 
la  coïncidence  approximative  des  deux  courbes  {fig,  lo). 


Fig.  lo. 


ô       10      20      É      lof     slo-      ^ô     7^      rn^do 


I  —  ces   2  CL 

Courbe  pointillée  V  = ^ Courbe  pleine  V,  =  appréciation  de  la  netteté. 


H-cos*2a 


D 


(')  La  méthode  suivie  consiste  à  tirer  de  la  formule  générale  I  =  4^^^^''^  \^  ^^ 

lative  aux  intensités  de  deux  sources  égales  et  homogènes  dont  la  différence  de 
marche  est  D,  les  expressions  qui  conviennent  au  cas  où  les  lumières  ne  sont  pas 
homogènes  et    où  les  réciproques  des  longueurs  d'onde  se  trouvent  comprises 

eotre  n-\ —  etn :ona  alors 

2  1 


1=1        <ï>(j:)  cos«'rcD(/i -ha?)  ûfj7, 


^{x)  représentant  la  distribution  d'intensité  dans  la  source. 
Développant  cette  expression  et  posant 

f(^{x)dx  =  P,        2itDn  =  8, 
/çp(j7)  cos  aitDxda?  =  C       et       /f  (â?)  sin  2itDa?rfx  =  S, 

on  trouve 

1  =  P-t-Ccos6  — Ssin6. 


Les  maxima  se  présentent  lorsque  I^  =  P-h  \/C'  -h  S*   et  les  minima,  lorsque 
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De  cette  relation  on  a  déduit  une  série  de  courbes,  parmi  les- 
quelles les  suivantes  ont  été  choisies  [fig*  1 1  ). 


Fig.  11. 


Y(*) 


\,  coarbes  de  visibilité  correspondant  à  la  distribution  [<p(^)]  de-la  lumière 

dans  la  source. 

Les  figures  à  gauche  représentent  la  loi  de  distribution  de  la  lu- 
mière dans  la  source;  les  courbes  à  droite  représentent  les  varia- 
tions de  visibilité  des  franges  d'interférence  à  mesure  que  la  diffé- 
rence de  marche  des  deux  rayons  interférents  augmente. 

Le  problème  réciproque  de  déduire  la  distribution  o  (x)^  étant 
données  les  courbes  expérimentales  de  visibilité,  est  beaucoup  plus 
difficile.  On  y  arrive  cependant,  avec  une  certaine  approximation, 
par  des  procédés  graphiques. 

Li^Jig.  12  représente  une  série  de  courbes  expérimentales  de 


1,  =  P  —  v/C'-+-  S",  ce  qui  donne  dans  la  formule  pour  la  visibilité 


V'  = 


p« 
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visibilité,  et  à  chacune  d'elles  est  ajoutée  la  courbe  pointillée  qui 
correspond  à  la  distribution  des  intensités  représentée  à  gauche. 
La  correspondance  des  deux  courbes  est  la  preuve  de  Texactitude 
de  cette  interprétation, 

Fig.  la. 


il 


Hydrogène  (rouge). 


dA  lÊk.       r  I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I — I    1^1    «^klT"!    ^  il    rj'r;      • 

0,1  Ofi      0    20    40    60   80  100  120  léO  MO  180  SVO  ttO  MO  Z60  MO    ^ 


Sodium  (jauoe). 


aaji'-b 


oÇl    0    20  '  40  '  60  '  ftO  '  100  12o'  140*  160'  180*200*220'  240 
Cadmium  (rouge). 


0      0.1     0     20     40     60    80    100    120   140   160  180  200 
Cadmium  (vert). 


La  Jig,  la  bis  (p.  i6)  donne  l'interprétation  physique  de  ces 
courbes,  en  reproduisant  en  quelque  sorte  l'aspect  qui  doit  leur 
correspondre. 

On  y  remarque  que  presque  toutes  les  radiations  examinées  sont 
très  complexes  :  ainsi  la  raie  rouge  de  l'hydrogène  est  double; 
chaque  élément  de  la  double  raie  jaune  du  sodium  est  lui-même 
double  (ou  peut-être  quadruple);  la  raie  verte  du  thallium  est 
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quadruple  ;  la  raie  verte  du  mercure  est  composée  de  cinq  ou  six 
raieSy  dont  la  principale  a  deux  composantes,  dont  la  distance  n*est 
que  0,002  de  la  distance  des  deux  raies  du  sodium. 

La  raie  rouge  du  cadmium  est  une  des  plus  simples  et  homo- 

Fig.  13  (suite). 


L-J^ 


0       20        40       «0    .  80 
Cadmiam  (bleu  ). 


0    (^1     Ô     2Ô    4D    60    80    100 

Thallium  (vert). 


'  é>'  4a'  <o'  6ft  ^wiM  i4o'iAè'iât'Mô'iiA'fcâ6'tcotéo'tWié6'ri6' 
Mercure  (vert). 

Les  courbes  pleines  à  droite  expriment  les  visibilités  observées;  les  courbes  poin- 
tillées  se  rapportent  à  la  distribution  1<q{x)],  représentée  à  gauche,  de  la  lu- 
mière dans  la  source. 

gènes  parmi  toutes  les  radiations  examinées.  Le  cadmium  donne 
encore  trois  raies,  verte,  bleue  et  violette,  dont  les  deux  premières 
sont  aussi  très  simples.  Les  interférences  que  donnent  ces  trois 
radiations  sont  encore  très  nettes  avec  une  différence  de  marche 
de  o",io.  On  a  ainsi,  à  l'aide  d'une  même  substance,  trois 
sortes  de  radiations,  qui  peuvent  être  examinées  successivement 
sans  modifier  la  disposition  des  appareils;  donc  chacune  peut  ser- 
vir, sous  des  conditions  appropriées,  comme  étalon  absolu  de  lon- 
gueur, et,  de  plus,  la  concordance  des  résultats  qu'elles  fournissent 
constitue  un  contrôle  très  important  de  l'exactitude  des  mesures. 


iB 
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De  ces  conditions,  la  plus  importante  est  que  la  vapeur  radiante 
soit  assez  rare  pour  que  les  molécules  puissent  donner  leurs  propres 
vibrations  sans  un  trop  grand  mélange  de  vibrations  irrégulières 
dues  aux  chocs  entre  les  molécules  vibrantes.  Ainsi,  à  une  différence 
démarche  de  deux  ou  trois  centimètres  ijig^  i3),  il  est  presque 

Fig.  i3. 


20       30       40        50 


impossible  de  distinguer  les  franges  à  la  pression  atmosphérique; 
mais,  si  Ton  met  la  substance  dans  un  tube  de  Geissler  illuminé 
par  la  décharge  électrique,  on  peut  suivre  les  interférences  pres- 
qu'à  un  demi-mètre. 

m. 

Considérons  maintenant  le  problème  de  l'établissement  d'une 
longueur  d'onde  comme  unité  absolue  de  longueur. 

Pour  rendre  pratique  l'usage  de  ces  quantités  microscopiques,  il 
faut  employer  la  plus  grande  différence  de  marche  compatible  avec 
la  mesure  exacte  de  la  différence  de  phase  ;  ensuite  on  compare  cette 
distance  au  mètre. 

Or  nous  avons  constaté  qu'on  peut  aller  jusqu'à  o"*,  10  avec 
les  trois  raies  du  cadmium,  ce  qui  permettra  l'emploi  d'un  étalon 
intermédiaire  de  celte  longueur.  Cet  étalon  consiste  en  une  pièce 
de  bronze  portant  vers  ses  deux  extrémités,  mais  à  des  niveaux 
différents,  deux  glaces  plan-parallèles  et  dont  les  faces  antérieures 
sont  argentées.  La  distance  qui  sépare  ces  deux  plans  a  été 
ajustée,  à  quelques  longueurs  d'onde  près,  au  dixième  de  la 
distance  entre  les  deux  traits  d'un  mètre  auxiliaire  du  même  métal. 

Pour  évaluer  l'étalon  deo",io  en  longueurs  d'onde,  la  seule 
difficulté  consiste  dans  le  très  grand  nombre  d'ondes  contenues 
/.  de  Phy$,,  3»  série,  t.  III.  (Janvier  1894.)  3 
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dans  cette  distance.  Ce  problème  a  été  résolu  par  une  méthode 
qui  avait  déjà  été  mise  en  pratique  dans  les  expériences  prélimi- 
naires que  j'ai  faites  en  collaboration  avec  M.  Morley;  elle  con- 
siste à  employer  plusieurs  étalons  intermédiaires  dont  chacun  est  la 
moitié  du  précédent.  Le  plus  court  étalon  de  cette  série  a  une  lon- 
gueur de  o"™,39,  ce  qui  correspond  à  une  différence  de  marche  de 
o»»,78. 

Nous  avons  compté,  M.  Benoît  et  moi,  le  nombre  de  franges 
ou  de  demi-ondes  de  la  lumière  rouge  du  cadmium  contenues 
dans  cette  distance.  Ce  nombre  a  été  trouvé  de  1212,  plus  une 
fraction,  que  l'on  corrige  en  observant  directement  la  différence  de 
phase  des  franges  circulaires  données  par  les  deux  surfaces  de 
Fé talon  avec  le  plan  de  référence. 

Pour  mesurer  cette  différence  de  phase,  on  profite  de  la  néces- 
sité de  mettre  dans  le  trajet  de  l'un  des  faisceaux  interférents  une 
glace  compensatrice  G2  {fig»  9)  dont  le  but  principal  est  d'égaliser 
les  chemins  parcourus.  Cette  glace  est  supportée  par  une  tige 
grosse  et  courte,  solidement  fixée  sur  le  corps  de  l'instrument.  On 
tord  cette  tige  au  moyen  d'un  ressort  extrêmement  faible  attaché  au 
bout  d'un  bras  de  levier  faisant  corps  avec  le  cadre  qui  maintient 
la  glace;  par  conséquent,  celle-ci  éprouve  une  très  petite  rotation, 
et  change  ainsi  la  distance  optique  parcourue  par  le  faisceau  cor- 
respondant; l'autre  extrémité  du  ressort  est  attachée  à  un  fililexible 
qui  passe  sur  une  poulie,  dont  la  rotation  est  mesurée  par  un  cercle 
divisé. 

Le  cercle  est  taré  en  observant  le  nombre  de  divisions  qui  cor- 
respond au  déplacement  d'une  frange  de  la  couleur  employée,  et 
les  mesures  des  fractions  de  frange  se  font  en  tournant  le  cercle 
jusqu'à  ce  que  la  phase  soit  nulle  au  cen  tre,  c'est-à-dire  que  la  tache 
centrale  du  système  d'anneaux  soit  noire  ;  la  fraction  sera  le  nombre 
de  divisions  dont,  on  a  tourné  le  cercle,  divisé  par  la  tare. 

Il  est  important  de  remarquer  que  la  mesure  des  fractions  avec 
les  trois  couleurs  est  suffisante  pour  fixer  aussi  le  nombre  entier 
d'ondes,  même  si  dans  celui-ci  il  y  a  incertitude  de  plusieurs  ondes. 
En  effet,  les  longueurs  d'onde  relatives  étant  données,  on  trouve 
facilement  le  nombre  d'ondes  vertes  et  bleues  qui  correspondent 
au  nombre  observé  d'ondes  rouges. 

Le  Tableau  suivant  montre  la  concordance  presque  parfaite 
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entre  les  fractioQS  s^insi  trouvées  et  les  résultats  des  observations 

directes. 

Nombres  de  franges 

Longueurs  d'onde.  observés  (^).       calculés. 

'  M       B 

Rouge o, 64388  1212,37(34)  1212,34 

Vert o,5o863  1534,78(79)  i534,75 

Bleu 0,48000  1626,18(16)  1626,16 

Violet 0,46789  1668,54(54)  1668,47 

Si,  dans  le  calcul,  le  nombre  entier  était  erroné  d'une  ou  de 
plusieurs  ondes,  il  n'y  aurait  aucune  relation  entre  ces  deux  résul- 
tats. 

Le  procédé  de  comparaison  de  cet  étalon  avec  le  second  est  le 
suivant.  Les  deux  étalons,  que  nous  appellerons  I  et  II,  étant  placés 
Tun  à  côté  de  l'autre  dans  le  réfrac  to  m  être,  l'étalon  II  sur  un 
support  fixe,  et  l'étalon  I  sur  un  chariot  mobile,  le  plan  de  réfé- 
rence est  amené  en  coïncidence  avec  la  première  surface,  c'est- 
à-dire  la  surface  antérieure,  de  II,  et  les  franges  d'interférence  dans 
la  lumière  blanche,  qui  sont  alors  visibles,  sont  réglées  à  ime 
largeur  et  inclinaison  convenables  en  modifiant  l'inclinaison  du 
plan  de  référence.  Ensuite  la  première  surface  ou  surface  anté- 
rieure de  I  est  amenée  en  coïncidence  avec  le  plan  de  référence, 
et  réglée  de  la  même  façon;  et  alors  toutes  les  pièces  de  réglage 
sont  dégagées  des  chariots.  Cette  dernière  précaution  devra  être 
répétée  à  chaque  pas,  de  façon  à  mettre  à  l'abri  de  tout  déréglage 
le  chariot  immobile  pendant  le  mouvement  de  l'autre  chariot. 

Deuxième  opération  :  Le  plan  de  référence  est  reculé  jusqu'à 
coïncidence  avec  la  surface  postérieure  de  II,  et  son  inclinaison  est 
réglée  de  manière  à  retrouver  de  nouveau  sur  cette  surface  les 
franges  en  lumière  blanche,  avec  le  même  aspect  que  précédem- 
ment. 

Troisième  opération:  L'étalon  I  est  reculé  à  son  tour,  jusqu'à 
ce  que  sa  surface  antérieure  coïncide  de  nouveau  avec  le  plan  de 


(*)  Les  fractions  seulement  ont  été  observées,  les  nombres  entiers  ont  été  cal- 
culés en  partant  de  lais  pour  le  rouge.  Les  fractions  observées  par  M.  Michelson 
sont  marquées  M  et  celles  de  M.  Benoit  sont  marquées  B. 
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référence,  et  son  inclinaison  de  nouveau  réglée  de  la  même  ma- 
nière :  les  franges  en  lumière  blanche  apparaissent,  toujours  avec 
la  même  disposition,  sur  la  surface  antérieure  de  Tétalon  I. 

Quatrième  opération  :  Enfin  le  plan  de  référence  est  reculé  jus- 
qu'à coïncidence  avec  la  surface  postérieure  de  I  et  réglé  de  nou- 
veau. 

Si,  maintenant,  l'étalon  II  est  exactement  le  double  de  I,  alors 
les  franges  en  lumière  blanche  apparaissent  en  même  temps  sur 
les  surfaces  postérieures  des  étalons  I  et  II. 

Les  réglages  sont  faits  à  quelques  ondes  près,  et  les  différences 
sont  mesurées  au  moyen  de  la  glace  compensatrice. 

Nous  avons  alors  la  relation 

Il  =  2l-h£ 

et,  par  conséquent,  nous  connaissons  le  nombre  total  de  longueurs 
d'onde  contenu  dans  l'étalon  II.  Seulement  la  fraction  e  peut  avoir 
une  incertitude  de  quelques  dixièmes  d'onde.  Nous  la  corrigeons 
par  le  même  procédé  qui  a  été  déjà  décrit,  et  nous  avons  toujours 
le  même  contrôle  par  la  concordance  des  fractions  observées  et  cal- 
culées avec  les  trois  radiations  :  de  telle  sorte  qiCune  erreur 
dans  le  nombre  entier  d'ondes  est  à  peu  près  impossible. 

Ce  procédé  de  comparaison  et  de  correction  est  répété  avec  tous 
les  étalons  intermédiaires,  jusqu'au  dernier,  qui  est  celui  de 
o™,io. 

Jusqu'ici  la  question  de  température  et  de  pression  n'a  pas 
grande  importance,  puisque  les  observations  sur  les  étalons  sont 
faites  dans  les  mêmes  conditions.  Au  contraire,  dans  les  mesures 
des  fractions  sur  l'étalon  de  o™,io,  il  est  très  important  de 
connaître  avec  la  plus  grande  précision  la  température  et  la  pres- 
sion. 

Pour  com  parer  la  longueur  de  cet  étalon  avec  le  mètre,  on  répèle 
les  mêmes  opérations  qu'on  a  faites  pour  comparer  entre  eux  les 
étalons  intermédiaires  ;  seulement,  au  lieu  de  faire  deux  pas,  on  en 
fait  dix;  et  à  la  première  et  à  la  dernière  opération,  on  compare 
(au  moyen  de  microscopes  à  micromètres)  un  Irait  que  porte  Téta- 
Ion  de  o™,io  avec  les  deux  traits  tracés  sur  le  mètre. 
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IV. 

Le  Comité  international  des  Poids  et  Mesures  m'a  fait  Thoiî- 
neur  de  m'inviter  à  répéter  au  Pavillon  de  Breteuil  ces  expériences, 
suivant  le  programme  que  je  viens  d'indiquer.  Les  appareils  néces- 
saires, construits  dans  ce  bul  en  Amérique  pour  le  Bureau  inter- 
national, ont  été  transportés  à  Paris  au  mois  de  juillet  de  l'année 
dernière. 

Les  études  préliminaires  et  le  réglage  des  divers  organes  ont  oc- 
cupé tout  notre  temps  jusqu'à  la  fin  d'octobre,  époque  à  laquelle 
ont  commencé  les  mesures  définitives. 

Les  observations  ont  été  faites  d'abord  simultanément  par  M.  Be- 
noît, directeur  du  Bureau  international,  et  par  moi-même;  mais 
M.  Benoît  fut  atteint  d'une  maladie  grave  à  la  fîn  de  la  première 
série,  et  j'ai  été  ensuite  privé  de  son  précieux  concours. 

Mes  remercîments  sincères  lui  sont  dus  pour  tous  les  conseils 
et  pour  tous  les  soins  personnels  qu'il  a  bien  voulu  donner  à  ce 
travail,  dont  le  succès  est  largement  dû  à  l'exécution  des  détails 
dont  il  s'est  chargé  pour  le  maintien  d'une  température  constante, 
et  pour  les  manipulations  spécialement  métrologiques. 

J'ai  trouvé  en  même  temps  une  assistance  dévouée  de  la  part  de 
MM.  Chappuis  et  Guillaume  pour  la  suite  du  travail,  et  de  M.  Wads- 
worth,  autrefois  mon  assistant,  pour  la  construction  et  l'installa- 
tion des  appareils.  Je  m'empresse  de  leur  exprimer  toute  ma  recon- 
naissance. 

Les  deux  séries  d'observations  que  j'ai  pu  mener  jusqu'à  la  fin  ne 
sont  pas  encore  entièrement  calculées,  mais  un  calcul  approximatif 
donne  les  résultats  provisoires  suivants  : 

i^  série i™=  iS^lSiCajô  ondes 

a*  série i™=  i553i64,4      » 

Moyenne 1™=  1 553 164,0      » 

Ces  valeurs  sont  exprimées  en  longueurs  d'onde  de  la  lumière 
rouge  du  cadmium  dans  l'air  à  i  S''  C.  et  à  0^,76  de  pression. 

Les  écarts  par  rapport  à  la  moyenne  ne  sont  que  d'une  demi- 
longueur  d'onde. 

Nous  avons  ainsi  un  moyen  de  comparer  la  base  fondamentale 
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du  Système  métrique  à  une  unité  naturelle,  avec  une  approximation 
sensiblement  du  même  ordre  que  celle  que  comporte  aujourd'hui 
la  comparaison  de  deux  mètres  étalons.  Cette  unité  naturelle  ne 
dépend  que  des  propriétés  des  atomes  vibrants  et  de  l'éther  uni- 
versel; c'est  donc,  suivant  toute  probabilité,  une  des  grandeurs 
les  plus  fixes  dans  toute  la  nature. 


8UB  LA  TiRmCATIOI  SES  aUARTI  PlBAUtLES; 
Par  m.  Bernard  BRUNHES. 

Prenons  une  lame  cristalline  uniaxe  à  faces  parallèles,  taillée 
parallèlement  à  l'axe  optique,  et  assez  épaisse  pour  donner 
plusieurs  franges  au  spectroscope  quand  elle  est  examinée  entre 
deux  niçois.  Avec  quelle  exactitude  est-elle  taillée  parallèlement 
à  l'axe? 

Pour  nous  en  rendre  compte,  faisons  tomber  un  faisceau  de 
rayons  parallèles  polarisés  dans  le  plan  d'incidence,  sur  la  lame 
inclinée  à  45°.  Elle  renvoie  à  angle  droit  un  faisceau  réfléchi, 
qu'on  analyse  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan  d'incidence, 
et  qu'on  reçoit  sur  un  spectroscope.  La  lumière  réfléchie  à  la  face 
d'entrée  est  sensiblement  éliminée  :  reste  la  lumière  qui  a  subi 
une  réflexion  intérieure. 

Quel  que  soit  l'aspect  du  spectre  qu'on  observe,  remarquons 
que  cet  aspect  ne  variera  pas  par  l'interversion  du  polariseurel  de 
l'analyseur,  si  la  lame  est  exactement  parallèle  à  l'axe  optique  : 
c'est  une  conséquence  immédiate  du  principe  du  retour  inverse. 

L'interversion  des  deux  niçois,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose, 
une  rotation  de  90**  imprimée  à  chacun  d'eux,  équivaut  en  effet  à 
faire  tourner  la  lame  de  180**  dans  son  plan.  Si  elle  présente  un 
défaut  de  parallélisme,  elle  n'est  pas  exactement  restituée  par  cette 
rotation  :  l'écart  est  doublé. 

Layî^.  i  indique  la  disposition  de  l'appareil.  La  lame  est  saisie 
par  une  pince  qui  peut  la  maintenir  dans  une  orientation  quel- 
conque. Voici  comment  on  fait  l'expérience.  Le  nicol  P  est 
d'abord  mis  à  45®  du  plan  vertical  d'incidence;  avant  de  disposer 
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la  lame  cristalline  on  place  sur  le  trajet  du  faisceau  incident, 
en  F,  un  second  nicol  qu'on  met  à  l'extinction  avec  le  premier. 
On  introduit  entre  P  et  P  la  lame,  et  l'on  tourne  le  support  qui 
la  tient  de  façon  à  diriger  la  lumière  réfléchie  sur  l'analyseur  A 


Fig. 


et  le  spectroscope  :  on  tourne  la  lame  dans  son  plan  jusqiCà 
rétablir  V extinction  après  le  nicol  P.  L'orientation  de  la  lame 
cristalline  est  alors  telle  que  les  plans  de  polarisation  des  rayons 
qui  y  pénètrent  font  des  angles  de  4^°  d^eo.  le  plan  d'incidence  : 
ce  réglage,  qui  n'a  pas  besoin  d'être  fait  avec  beaucoup  d'exacti- 
tude, a  simplement  pour  objet  de  rendre  plus  simple  le  phéno- 
mène observé  au  spectroscope. 

On  remet  P  dans  le  plan  d'incidence,  et  Â  dans  le  plan  perpen- 
diculaire :  puis  on  observe.  Le  spectre  cannelé  obtenu  a  le  même 
nombre  de  bandes  noires  que  le  spectre  qu'on  aurait  par  trans- 
mission avec  une  lame  identique  d'épaisseur  double. 

Seulement,  s'il  y  a  un  défaut  de  taille,  les  franges  paires  du 
spectre  observé  sont  déviées  à  droite,  par  exemple,  de  leur  posi- 
tion normale,  les  franges  impaires  à  gauche.  Le  spectre  cannelé 
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obtenu  a  l'aspect  figuré  {fig^  2  a).  Si  Ton  tourne  P  et  A  de  90**, 

on  change  le  sens  des  déviations  des  franges,  et  l'on  a  Taspect  re- 

présentélyî^.  2  è. 

Fig.  2. 


Il 


J 


r     1^ 


Ut 


Al 


ri 
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Avec  une  lame  I,  de  quartz  parallèle  ayant  i"",978  d'épaisseur, 
j'ai  eu  les  nombres  suivants  pour  les  pointés  de  quatre  franges 
consécutives  comprenant  la  raie  D,  dans  les  deux  positions  a  et  b. 


(  p  vertical. 
'  \  A  horizontal. 

(  P  horizontal. 
A  vertical. 

Varia- 
tion. 

<x 20.   5,8  («)                         aj.. 

P 20.48,9                                p,.. 

RaieD...                                21.48,4 

Y.     22.  l3 .0                                              Y«  .  . 

19-45,4 

21.  9)6 

22.  2,0 
23.16,9 

-10,4 
-i-io,o 

—  f  I  0 

5 23.  6,4                            8,.. 



+10,5 

Les  largeurs  des  franges  successives 

sont 

dans  le  premi 

er  cas  : 

42,1, 
6i,i, 

43,4, 
dans  le  second  cas  : 

64, s^, 
42,2, 

64,9- 

La  différence  avec  la  succession  des  franges  dans  un  spectre 
cannelé  régulier  est  énorme.  On  trouve,  par  un  calcul  que  j'ai 


(*)  Le  premier  nombre  indique  le  nombre  de  tours  d'une  vis  micrométrique 
divisée  en  5o  parties;  le  second  nombre  est  un  nombre  de  cinquantièmes;  le 
chiffre  décimal  est  le  nombre  des  dixièmes  de  ces  cinquantièmes,  évalué  au  jugé. 
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indiqué  dans  ma  thèse,  que  Tangle  de  Taxe  avec  la  face  de  la  lame 
est  de  17'  (*). 

Une  autre  lame  (III)  de  1°",  Sig  d'épaisseur,  et  dont  Taxe  fait 
avec  la  face  un  angle  de  a'So''  à  3',  a  donné  dans  les  mêmes  con- 
ditions un  écart  encore  très  appréciable.  Mais  il  est  aisé  de 
l'exagérer.  Il  suffit  pour  cela  de  plonger  la  lame  dans  du  sulfure 
de  carbone. 

On  la  maintient  inclinée  à  45'',  par  rapport  au  faisceau  incident, 
dans  une  petite  cuve  carrée,  dont  les  quatre  côtés  sont  des  glaces, 
de  verre  à  faces  parallèles,  et  qu'on  remplit  de  sulfure  de  carbone. 
Le  réglage  de  l'orientation  de  la  lame  dans  son  plan  se  fait  par 
tâtonnements,  et  en  se  servant  du  nicol  auxiliaire  P',  comme  tout 
à  l'heure. 

Voici  quelques  nombres  obtenus  dans  ces  conditions  : 


{  P  vertical. 
'  i  A  horizontal. 

a 20.   6,4  oLi. 

P ai. 20,1  pi. 

RaieD. ..  21.44,1 

T a3.  4,1  Yi- 

S 24.21,8  8i. 


H 


a' 33.17,6  a',, 

P' 34.47,0  p; 

Raie  61...  35.11,5 

T 37.   1,3  Y'i 

0' 38.37,8  8; 


P  horizontal. 

Varia- 

A vertical. 

tion. 

19-47,5 

-8,9 

21 .27,0 

-^-  6,9 

22.46,4 

—  7,7 

24.30,3 

-  8,5 

33.  6,8 

—10,8 

35.  7,3 

-+-io,3 

36.41,6 

—  9,7 

39.  0,9 

-hi3,i 

L'explication  du  phénomène  observé  est  la  suivante  : 
Un  rayon  incident  donne  deux  rayons  réfractés  dans  la  lame 
cristalline;  chacun  de  ceux-ci  donne  deux  rayons  réfléchis,  et  l'on 
a,  à  la  sortie,  quatre  rayons  émergents  tous  parallèles,  faisant  avec 
la  normale  à  la  face  antérieure  du  cristal  le  même  angle  i  que  le 
rayon  incident. 

Les  deux  rayons  réfractés  auxquels  donne  naissance  le  rayon 
incident  sont  partiellement  réfractés  à  l'autre  face  de  la  lame  et 


(  ^)  Brcnhes,  Étude  expérimentale  sur  la  réflexion  cristalline  interne,  p.  88. 
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les  deux  rayons  émergents,  parallèles  au  rayon  incident,  ont  entre 
eux  une  différence  de  marche  8'. 

Un  rayon  symétrique  du  premier  rayon  incident  par  rapport  à 
la  lame,  tombant  par  conséquent  sur  la  face  postérieure,  donnerait 
lieu  de  même  à  deux  rayons  émergents  ayant  Tun  sur  Tautre  un 
retard  S". 

Dans  le  cas  d'une  lame  rigoureusement  parallèle  à  Taxe,  on 
aurait  8'=  S^. 

Si  Ton  a  formé  Texpression  de  Tintensité  de  la  lumière  réfléchie, 
analysée  par  le  nicol  A,  il  suffit,  pour  avoir  les  valeurs  de  "k  qui  cor- 
respondent à  des  maxima  ou  des  minima  de  lumière  dans  le 
spectre,  d'annuler  la  dérivée  de  cette  expression  par  rapport  à  X. 
On  obtient  ainsi  Téquation 

(1)  COSTT ;. fSinTT' V h  C0t£C0t7  SIDIT r I   =  O. 

i  étant  l'angle  d'incidence,  et  o-  l'angle  de  réfraction  ordinaire. 
Cette  équation  admet  un  premier  groupe  de  racines 

Ô  -H  0 

cosTT — = —  —  o; 

elles  correspondent  en  général  aux  maxima  d'intensité  lumineuse. 
Les  minima  correspondent  à 

(2)  sinTT — ^ h  cottcotff  siDir — r — =  o. 

A  A 


Construisons  la  courbe 

•    _  *^  " 

X~~' 


(3)  7  =  simr  — 


o'  el  5''  sont  des  fonctions  connues  de  X.  La  courbe  a  la  forme  (3) 
représentée  par  \di  Jig,  3.  Construisons  maintenant  la  courbe 

g' g» 

(4)  y= — tangï  tangff  sinTc — r — • 


Les  abscisses  des  points  de   rencontre   de   ces  deux   courbes 

donnent  les  racines  de  l'équation  (2),  c'est-à-dire  les  franges  noires. 

g/ g» 

— r —  est  petit,  si  l'angle  de  la  lame  avec  l'axe  est  petit.  Il  arri- 
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vera  en  général  que,  pour  l'étendue  du  spectre  visible,  it  — ^^ — 

g» g» 

restera  <;  i,  par  suite,  simz — j — gardera  un  signe  constant.  La 

courbe  (4)  est  alors  figurée  par  une  courbe  toute  au-dessous  de 
Taxe  des  X  dans  sa  partie  utile  et  de  courbure  peu  marquée. 

On  voit  que  les  racines  de  l'équation  (2)  marchent  bien  par 
couples. 

Si  Ton  passe  de  la  position  a  à  la  position  6,  on  remplace  la 
courbe  (4)  par  sa  symétrique  par  rapport  à  Taxe  des  "k  :  le  dépla- 
cement des  franges  est  inverse  par  rapport  aux  positions  normales. 

Du  déplacement  des  franges  quand  on  passe  de  la  position  a  à 
la  position  6,  on  peut  déduire  la  valeur  de  8' —  5'',  et  de  cette  va- 
leur déduire  la  valeur  du  défaut  d^orientation. 

Sur  une  même  matière,  5' —  5"  est  proportionnel  à  l'épaisseur. 
En  augmentant  l'épaisseur,  on  augmente  les  ordonnées  de  la 
courbe  (4  )  (Jig'  3)  ;  l'écart  des  franges  à  partir  des  positions  nor- 
males est  plus  grand;  plus  grande,   par  suite,  la  sensibilité  du 

procédé. 

Fig.  3. 


(**«) 


Avec  une  lame  donnée,  on  arrive  à  ce  résultat  de  multiplier  les 
ordonnées  de  la  courbe  (4)?  en  plongeant  la  lame  dans  un  milieu 
plus  réfringent  :  l  reste  constant,  on  augmente  (t,  et  tango*.  Quand 
le  quartz  est  plongé  dans  l'air,  si  i  =  45°,  c,  pour  la  raie  D,  =  27** 1 6. 
Quand  il  est  plongé  dans  le  sulfure  de  carbone,  on  a  o-  =  48**  17', 
tango*  varie,  de  l'air  au  sulfure  de  carbone,  de  plus  du  simple  au 
double. 

Qu'arriverait-il  si  le  second  membre  de  l'équation  (4)  pouvait 
devenir  en  valeur  absolue  >  i  ? 

L'équation  (2)  n'aurait  plus  de  racine  réelle.  Les  seules  racines 
de  l'équation  (i)  se  borneraient  au  premier  groupe 

8' -4- S' 

COSTT- — ^. =  O. 
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Les  points  correspondants,  qui  tous  étaient  des  maxima  de 
lumière,  seraient  alternativement  occupés  par  un  maximum  et 
un  minimum;  le  nombre  des  franges  noires  serait  diminué  de 
moitié.  Chaque  couple  de  deux  franges  voisines  i^fig^  2),  en  se 
resserrant,  est  venu  se  fondre  en  une  frange  unique. 

L'expérience  montre  que  tel  est  bien  l'aspect  quand  on  plonge 
dans  le  sulfure  de  carbone  la  lame  L 

D'après  la  grandeur  des  résultats  obtenus  avec  la  lame  III,  on 
voit  que,  si  le  spectroscope  est  assez  dispersif  et  si  l'on  a  assez  de 
lumière  pour  pointer  une  frange  au  5^,  ce  qui  n'est  pas  bien  diffi- 
cile, il  serait  aisé  de  déceler,  sur  une  lame  de  quartz  de  i™"*,  un 
défaut  d'orientation  inférieur  à  une  demi-minute. 

Si  l'épaisseur  augmente,  la  sensibilité  augmente  dans  le  même 
rapport,  tant  qu'on  suppose  constante  la  précision  du  pointé  des 
franges. 


FRAH6ES  SEGONDAIBES  DE  L'APPABEQ.  A  AHNEAUX  DE  HEWTOH; 
Par  m.  R.  BOULOUCH. 

Lorsqu'on  produit  les  anneaux  de  Newton  entre  deux  lames 
d'assez  faible  épaisseur,  deux  lentilles  minces  par  exemple,  on 
observe  en  plaçant  l'œil  convenablement  et  recevant  certains  fais- 
ceaux, plusieurs  fois  réfléchis  sur  la  lame  mince  et  sur  les  faces 
extérieures,  des  franges  dont  l'aspect  rappelle  celui  des  franges  de 
Brewster,  maïs  dont  l'origine  est  toute  différente.  Quel  que  soit 
l'écartement  (très  petit)  des  faces  de  la  lame  mince,  ces  franges 
sont  à  centre  blanc,  reclilignes,  équidîstantes,  perpendiculaires 
au  plan  d'incidence;  elles  se  resserrent  quand  l'incidence  aug- 
mente, s'élargissent  quand  elle  diminue  et  disparaissent  complè- 
tement sous  l'incidence  normale. 

On  les  voit  nettement  avec  les  deux  dispositifs  suivants  : 

i"  La  lentille  inférieure  reçoit  une  couche  de  noir  de  fumée  à 
l'essence  sur  sa  face  inférieure,  ou  une  couche  d'argent  sur  sa  face 
supérieure;  les  franges  secondaires  (brillantes,  avec  la  face 
argentée)  sont  alors  visibles  dans  le  faisceau  qui  a  subi  deux  ré- 
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flexions  sur  la  lame  mince  et  une  sur  la  face  supérieure  de  la  len* 
lille  supérieure. 

2®  La  lentille  supérieure  est  remplacée  par  un  prisme,  la  lentille 
inférieure  est  argentée  sur  sa  face  inférieure;  le  faisceau  dans 
lequel  se  produisent  les  franges  considérées  a  subi  deux  réflexions 
sur  la  lame  mince  et  trois  sur  la  face  argentée.  Il  est  aisé  de  voir 
que  ces  franges  sont  de  même  nature  que  les  précédentes,  mais 
elles  sont  beaucoup  plus  brillan  tes  ;  on  peut  même  en  apercevoir 
d'autres  plus  faibles  dans  des  faisceaux  qui  ont  subi  un  plus  grand 
nombre  de  réflexions. 

Dans  la  lumière  monochromatique  on  voit  simultanément  les 
anneaux  et  les  franges  secondaires;  en  lumière  blanche,  les  anneaux 
disparaissent,  les  franges  rectilignes  demeurent  seules  visibles. 

Pour  expliquer  ce  phénomène,  dans  le  premier  cas  par  exemple, 
il  suffit  de  remarquer  que  l'on  aperçoit  simultanément  dans  le 
faisceau  considéré  :  1°  les  anneaux  ordinaires  de  la  lame  mince, 
relatifs  à  un  faisceau  déjà  deux  fois  réfléchi  ;  2°  ces  mêmes  anneaux 
vus  par  double  réflexion  sur  les  deux  faces  de  la  lentille  supérieure. 
Ces  deux  systèmes  d'anneaux  sont  déplacés  l'un  par  rapport  à 
l'autre  le  long  du  plan  d'incidence  et  interfèrent  entre  eux. 

Il  est  facile  d'établir  que  le  déplacement  relatif,  estimé  le  long 
d'un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  du  système,  est  égal  à  la  projec- 
tion sur  ce  plan,  de  la  distance  des  focales  perpendiculaires  au 
plan  d'incidence  (seules  importantes  ici),  images,  à  travers  la 
surface  supérieure,  de  deux  points  vus  dans  la  même  direction. 

Soient  :  a  l'angle  d'émergence,  jî  l'angle  intérieur  correspondant 
et  D  la  distance,  comptée  sur  le  rayon  intérieur,  d'un  point  des 
anneaux  ordinaires,  à  la  lame  mince;  les  distances  des  deux  points 
considérés  précédemment  au  point  d'incidence  sont,  c  étant  l'épais- 
seur de  la  lentille, 

c  î  ^ 

^  cosp  ^  cosp 

Quant  aux  distances  au  même  point  des  deux  focales,  elles 
peuvent  s'exprimer  exactement  par  les  formules  (R  étant  le  rayon 
de  la  face  supérieure  de  la  lentille) 

cos^g î ^         /•'  =  .... 


ncos*p  p   ncos^  —  cosa 

l\        n  cos*  3 
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-^  étant  en  général  très  petit,  on  peut  faire  usage  des  formules 

approchées,  et  le  déplacement  cherché  2p  =  (/'  —  /)sina  aura 
l'expression  suivante 

Si  R  est  suffisamment  grand  par  rapport  à  e  et  à  D,  on  pourra 
négliger  le  deuxième  terme  de  cette  formule,  qui  d'ailleurs  ne 
pourra  être  employée  pour  les  grandes  incidences. 

Pour  établir  la  différence  de  marche  de  deux  rayons  trois  fois 
réfléchis,  mais  ayant  traversé  la  lame  mince  en  deux  points  où  les 
épaisseurs  sont  E,  E',  on  peut  admettre  que  les  chemins  à  l'intérieur 
de  la  lentille  sont  équivalents;  la  différence  de  marche  sera  donc 

A=  -l-(e'_e). 
cos  a  ^ 

Si  l'on  désigne  parr,  r'ies  rayons  des  cercles,  ayant  pour  centre 
le  point  où  l'épaisseur  e©  de  la  lame  mince  est  minimum,  et  dont 
la  circonférence  correspond  aux  épaisseurs  eete',  si  enfin  R|  etRa 
sont  les  rayons  de  courbure  des  deux  surfaces  voisines,  on  a 


e'=eo -+-/-'' 


et 


-e  =  (r'.-..)(^±J-). 


La  différence  de  marche 

2(r'«— rn 
A  = • 


(ri~rJ 


sera  nulle  pour  /•'=/';  cette  condition  détermine  une  frange  cen- 
trale blanche  lieu  des  points  équidistants  des  deux  images  du 
centre;  cette  frange  est  perpendiculaire  à  la  ligne  des  centres  et, 
par  suite,  au  plan  d'incidence.  Si  l'on  rapporte  la  position  des 
points  voisins  à  la  ligne  des  centres  (x)  et  à  la  perpendiculaire  en 
son  milieu  (y)^  ces  coordonnées  étant  relatives  à  un  point  pour 
lequel  la  différence  de  marche  est  A,  tandis  que  les  distances  aux 
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centres  sont  u  et  uf,  on  doit  avoir 

r  ,         r' 

cosp  cosp' 

de  plus 

r'*—r*       , 
de  telle  sorte  que 

A=:^^^^^^'Pf^±A)  =  8e:rco.ataagp(^±J.V 
cosa       VR,        R,/  \Ri       Ri/ 

Le  lieu  des  points  pour  lesquels  A  est  constant  est  une  parallèle 
à  la  frange  centrale;  ces  franges  rectilignes  sont  équidistantes 
puisque  x  est  proportionnel  à  A  ;  leur  distance,  inversement  pro- 
portionnelle à  Tépaisseur  de  la  lentille,  devient  infinie  pour 
2  =  P  =  o,  les  franges  disparaissent  sous  l'incidence  normale; 
leur  distance  apparente  proportionnelle  à  la  variation  de  x  cos  a 
varie  en  raison  inverse  de  tang^,  c'est-à-dire  diminue  quand  Tin- 
cidence  augmente. 

Cette  conclusion  est  aussi  vraie  pour  les  très  grandes  incidences. 


WIEDEMAHH'S  AHHALEH  DSR  PHT8IK  UHD  GHSMIS. 
Tomes  XLV,  XLVI  et  XLVO;  1892. 

Chaleur. 

L.  HOLBORN  et  W.  WIEN.  —  Sur  la  mesure  des  hautes  températures, 
t.  XLVII,  p.  107-134. 

Ce  Mémoire  comprend  : 

i**  La  comparaison  directe  d'un  couple  thermoélectrîque 
Le  Cfaatelier  (platine-platine  rhodié  à  10  pour  100)  avec  un  ther- 
momètre à  air  à  réservoir  de  porcelaine; 

2**  La  comparaison  d'éléments  thermoélectriques  divers  platine- 
platine  rhodié  depuis  le  couple  Le  Chatelier  jusqu'au  couple  pla- 
tine-rhodium ; 
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3®  Des  mesures  des  températures  de  fusion  de  quelques  métaux 
(deux  échantillons  d'or,  deux  échantillons  d'argent,  cuivre). 

Holborn  et  Wien.     VioUe. 

Or  1 1073* 


OrlI. 1067  '  '""^^ 

Argent  1 972  ) 

Argent  II 968  \  ^^ 

Cuivre 1082  io54 


G.  MELANDER.  —  Dilatation  des  gaz  sous  de  basses  pressions, 
t.  XLVIÏ,  p.  i35-i54. 

Ce  journal  a  déjà  publié  la  méthode  et  les  premiers  résultats 
de  M.  Melander  (*)  relatifs  à  Tair  et  à  l'acide  carbonique.  Le 
Mémoire  actuel  complète  et  rectifie  ces  résultats  et  en  contient  de 
nouveaux  relatifs  à  l'hydrogène. 

1.  Le  coefficient  de  dilatation  vrai  de  l'air  décroît  avec  la 
pression  jusqu'au  voisinage  de  232™"*  et  croît  ensuite;  le  coeffi- 
cient de  dilatation  de  l'acide  carbonique  présente  aussi  un  mi- 
nimum vers  76"*". 

2.  Le  coefficient  de  dilatation  de  l'hydrogène  croît  toujours 
quand  la  pression  diminue  (tout  au  moins  au-dessous  de  io43'""*, 
limite  supérieure  des  pressions  employées  par  M.  Melander). 

M.  TOEPLER.  —  Variation  du  volume  spécifique  du  soufre  avec  la  température, 

t.  XLVII,  p.  169-174. 

Le  Tableau  suivant  résume  les  observations  de  M.  Toepler. 
Tj'unité  choisie  est  le  volume  du  soufre  liquide  à  120". 


(»)  Voir  Journal  de  Physique,  2'  série,  t.  X,  p.  87. 
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Soufre 

liquide 

Température.               inonoclinique.  (ou  surfondu).         plastique. 

—  ao »  o  ,935  » 

o o,9'5  0,943  » 

-H  20 0,919  o,95i  M 

40 0,924  0,960  0,9-4 

<>o 0,929  0,969  0,979 

80 0,935  0,979  » 

100 0,941  0,9889  » 

120 »)  1,0000  0,993 

i4o »  *ïOii7  1,001 

160 »  »  1 ,007 

180 M  »  i»oi4 

2.00 »>  M  1 ,  02 1 


L.  SCHliZ.  —  Sur  les  chaleurs  spécifiques  d'alliages  aisément  fusibles 
et  d'amalgames,  t.  XLVÏ,  p.  177-203. 

Les  recherches  deRegnaultont  montré  que  divers  alliages  aisé- 
ment fusibles  ou  amalgames  présentent  entre  o**  et  100®  des  cha- 
leurs spécifiques  qui  n'obéissent  pas  à  la  loi  de  Neuroann,  c'est- 
à-dire  qui  ne  peuvent  être  calculées  comme  des  moyennes  à  l'aide 
des  chaleurs  spécifiques  des  métaux  simples  dont  ils  sont  formés. 

Ainsi  Regnault  a  trouvé 

.     Chaleur  spécifique 

Alliage.  calculée.  observée. 

PbSn*Bi o,oioi2  0,04476 

PbSnîBi» 0,03785  0,06082 

HgSn 0,04172  o,o729i 

HgSn* o, 0^563  0,06591 

llgPb o,o3234  0,03827 

M.  Schiiz,  par  des  expériences  poursuivies  entre  4- 1 5®  et  — 80** 
soit  sur  les  métaux  simples,  soit  sur  leurs  alliages,  prouve  qu'aux 
basses  températures  la  loi  de  Neumann  devient  applicable  aux 
alliages  aisément  fusibles.  Il  en  est  de  même  pour  les  amalgames 
Zn*Hg,  Pb'Hg^  ainsi  que  pour  les  amalgames  de  sodium  à  10 
pour  100  et  de  potassium  à]io,58  pour  100,  pourvu  que  la  tempé- 
rature ne  descende  pas  au-dessous  de  —  /\o^.  Au-dessous  de  — 4o" 
la  marche  des  chaleurs  spécifiques  et  l'allure  des  courbes  d'échauf- 
J.  de  Phys,,  3»  série,  t.  III.  (Janvier  1894.)  3 
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fement  ou  de  refroidissement  prouvent  qu'une  partie  du  mercure 
s'est  solidifiée. 

Le  mercure  et  le  plomb  forment  un  amalgame  défini  Pb^Hg^. 
L'auteur  considère  comme  probable  l'existence  de  combinaisons 
définies  de  zinc,  de  potassium  ou  de  sodium  avec  le  mercure  ;  mais, 
en  ce  qui  concerne  les  amalgames  d'étain,  les  recherches  de 
M.  Schûz  ne  fournissent  aucune  indication  d'où  l'on  puisse  con- 
clure à  l'existence  d'un  amalgame  défini. 

J,  V.  Z\KRZEVSKI.  —  Sur  le  poids  spécifique  et  la  chaleur  de  fusion  de  la  glace, 

t.  XLVII,  p.  155-162. 

La  sensibilité  d'un  calorimètre  à  glace  de  Bunsen  dépend 
surtout  de  la  variation  de  volume  de  l'eau  qui  se  congèle,  c'est- 
à-dire  qu'une  très  petite  variation  de  la  densité  de  la  glace 
al téreraitl'eff*et  produit  par  une  quantité  donnée  de  chaleur  fournie 
au  calorimètre  dans  un  rapport  beaucoup  plus  grand  qu'une 
variation  proportionnelle  de  la  chaleur  de  fusion  de  la  glace. 

M.  V.  Zakrzevski  a  déterminé  à  nouveau  la  densité  de  la  glace 
par  la  méthode  même  de  Bunsen,  mais  en  apportant  à  cette 
méthode  divers  perfectionnements  de  détail.  Il  a  trouvé  pour 
coefficient  de  dilatation  de  la  glace  0,000077  et,  pour  densité 
de  la  glace  à  zéro,  0,916660  au  lieu  de  0,91674?  indiquée  par 
Bunsen. 


H.  SCHOLZ.  —  Chaleurs  de  dissolution  de  quelques  sels  dans  l'eau 
à  la  température  de  o",  t.  XLV,  p.  193-206. 

Dans  le  Tableau  suivant,  qui  résume  les  mesures  de  M.  Scholz, 
n  représente  le  nombre  d'équivalents  en  grammes  par  litre  d'eau; 
les  chaleurs  latentes  de  dissolution  sont  rapportées  à  i^*'  de  sel. 


îCuSO* 

/}. 

NaCI. 

KCl. 

NaAzO». 

KAzO». 

-i-5H«0. 

;k"SO'. 

Kl. 

KBr. 

0,062') 

33,07 

7i»59 

69,93 

93,55 

» 

48,57 

35,24 

48,83 

0,1 '25 

33,a5 

7i»29 

68,53 

9î»,99 

i3,6o 

48,  a6 

35,46 

48,82 

o,>5 

33,62 

70,84 

66,46 

90,75 

i3,38 

47,06 

34,82 

48,72 

0,5 

3o,6o 

69,59 

» 

87,55 

12,98 

45,14 

33,88 
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» 

0 

» 

» 
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1,0 
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C.  DIETËRICI.  —  Théorie  de  la  chaleur  de  dissolution 
et  de  la  pression  osmotique,  t.  XLV,  p.  207-237. 

On  sait  que  la  Tliermodjnamique  relie  la  chaleur  de  dissolution 
d'un  sel  à  l'abaissement  de  la  force  élastique  maximum  de  la  va- 
peur d'eau  résultant  de  la  dissolution. 

Si,  dans  la  formule  donnant  la  chaleur  latente  de  dissolution, 
on  introduit  la  relation  fournie  par  la  loi  de  von  Babo,  à  savoir 
que  le  rapport  de  la  force  élastique  maximum  de  la  vapeur 
d'eau  émise  par  une  dissolution  donnée  à  la  force  élastique  de 
là  vapeur  d*eau  pure  est  indépendante  de  la  température,  on 
trouve  que  la  chaleur  latente  de  dissolution  est  constante  pour  les 
'dissolutions  plus  ou  moins  étendues  d'un  même  sel  ou,  si  l'on  veut, 
que  la  chaleur  latente  de  dilution  est  nulle.  Or  les  expériences 
de  M.  Dieterici  (*),  rapprochées  de  celles  de  M.  Tammann  (2), 
établissent  que,  pour  certains  sels  KCI,  KBr,  Kl  par  exemple,  la 
loi  de  von  Babo  paraît  rigoureuse  dans  des  limites  assez  larges, 
tandis  que,  d'après  les  expériences  de  M.  Scholz  ci-dessus  relatées, 
on  ne  peut  considérer  la  chaleur  de  dissolution  de  ces  sels  comme 
constante. 

M.  Dieterici  montre  que  la  théorie  jn'est  cependant  pas  en  dé- 
faut, car  il  sufflrait  d'une  inexactitude  insignifiante  de  la  loi  de 
von  Babo  pour  expliquer  les  variations  considérables  de  la  clia- 
leur  de  dissolution  observées  par  M.  Scholz. 


(•)  Dieterici,  WUd.  Ann.,  t.  XLII,  p.  5i3;  1891. 
(•)  Voir  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  IX,  p.  564. 
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Le  Mémoire  de  M.  Dieterici  se  termine  par  d'intéressantes 
remarques  sur  la  théorie  de  la  pression  osmotique. 

W.-C.  UONTGEN.  —  loflucnce  des  chaleurs  de  compression  sur  la  mesure 
de  la  compressibilité  des  liquides,  t.  XLV,  p.  56o-568. 

Si,  pour  observer  la  variation  de  volume  d'où  Ton  déduit  la 
compressibilité  d'un  liquide,  on  n'attendait  pas  que  la  chaleur 
développée  par  la  compression  adiabatique  fut  dissipée,  on  com- 
mettrait une  erreur  dont  ^importance  relative  varie  beaucoup  d'un 
liquide  à  un  autre.  Celte  erreur  relative  serait,  à  la  température 
de  25", 

Pour  100. 

Pour  le  sulfure  de  carbone 5o 

»     la  benzine \o 

»     l'élher 3o 

»     Palcool i8 

»     Peau 1 

E.  BUDDK.  —  Facteurs  intégrants  et  température,  t.  XLV,  p.  751-758. 

Commentaire  et  généralisation  de  la  définition  de  la  tempéra- 
ture absolue  donnée  par  M.  Lippmann  (*)  et  du  calcul  de  cette 
température  en  fonction  des  indications  d'un  thermomètre  quel- 
conque. 

M.  PLANCK.     -  Remarques  sur  le  principe  de  Carnot-Clausius, 
t.  XLVl,  p.  162-166. 

Le  principe  de  Carnot-Clausius  ou  principe  de  Taccroissemeiit 
de  l'entropie  n'est  rigoureusement  applicable  qu'à  des  états  d'équi- 
libre à  partir  desquels  l'entropie  augmente  nécessairement  si  une 
transformation  se  produit. 

On  peut  donc  se  fonder  sur  ce  principe  pour  calculer  rigou- 
reusement la  différence  de  potentiel  au  contact  de  deux  métaux, 
ou  au  contact  d'un  métal  et  d'un  électroljte  ;  on  peut  aussi,  mais  à 
titre  d'approximation,  calculer  la  chute  de  potentiel  dans  une 

(')  Journal  de  Physique,  i"  série,  t.  III,  p.  53  et  277;  i8s4- 
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dissolution  d'un  sel  dont  la  concentration  n'est  pas  uniforme,  en 
se  fondant  sur  ce  que  la  durée  nécessaire  pour  établir  l'équilibre 
électrique  est  négligeable  par  rapport  à  la  durée  des  phénomènes 
de  diffusion  ;  mais  on  ne  peut  plus  calculer  de  même  la  différence 
de  potentiel  au  contact  de  deux  dissolutions  de  nature  différente, 
car  alors  rien  n'autorise  plus  à  admettre  que  les  deux  durées  ne 
sont  pas  comparables  :  la  différence  de  concentration  d'un  même 
sel  tsl  finie  de  part  et  d'autre  de  la  surface  géométrique  de  contact, 
par  suite  la  vitesse  de  diffusion  devient  infinie. 

G.  NEUMANN  el  F.  STREINTZ.  —  Action  de  l'hydrogène  sur  le  plomb 
et  sur  d'autres  métaux,  t.  XLVI,  p.  43i-44^* 

Le  plomb  fondu  absorbe  des  traces  d'hydrogène  (o,  lo  à  o,  i5 
fois  son  volume).  L'argent  réduit  ne  paraît  pas  en  absorber  à 
froid  la  moindre  trace. 

Un  même  échantillon  de  mousse  de  platine,  d'or,  de  fer,  de 
nickel  ou  de  cobalt  réduits  absorbe  de  moins  en  moins  d'hydro- 
gène quand  on  le  soumet  à  une  série  d'hydrogénations  et  de  calci- 
nalions  successives. 

Par  son  pouvoir  absorbant  pour  l'hydrogène,  le  cobalt  réduit 
se  place  immédiatement  après  le  palladium.  Un  échantillon  de 
cobalt  a  absorbé  jusqu'à  i53  fois  son  volume  d'hydrogène. 

E.    BoUTY. 
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T.  L  (fin)  etLI. 

A.-A.  COMMON.  —  Note  sur  la  nécessité  de  se  servir  de  verre  bien  recuit 
et  homogène  pour  les  miroirs  de  télescope,  t.  L,  p.  252. 

Le  polissage  d'un  disque  de  verre'  destiné  à  former  un  miroir 
de  télescope  produit  une  certaine  quantité  de  chaleur.  C'est  ainsi 
que  la  distance  focale  d'un  disque  dont  le  polissage  avait  duré 
trois  heures  s'est  accrue,  dans  une  expérience,  de  4  pouces. 
Trois  heures  après,  la  distance  focale  avait  repris  sa  valeur  nor- 
male. 
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Lorsque  l^on  emploie  des  verres  non  homogènes  et  dont  le  recuit 
n'a  pas  été  suffisant,  ils  se  contractent  irrégulièrement  après  le 
polissage  et  perdent  leur  forme  géométriquement  parfaite.  C'est 
ce  qui  est  arrivé  sur  un  échantillon  fabriqué  en  1880  à  la  manu- 
facture de  Saint-Gobain  et  qui  était  resté  appuyé  contre  un  mur 
pendant  six  ans. 

W.  RAMSVY  et  S»  YOUNCi.  —  Sur  quelques  propriétés  de  l'eau 
et  de  la  vapeur,  p.  354. 

J)ans  ce  Mémoire,  les  auteurs  donnent  des  Tables  des  volumes 
orthobariques  de  l'eau  liquide  entre  100"  et  270",  de  la  compressi- 
bilité  de  l'eau  à  différentes  températures,  des  pressions  delà  vapeur 
d'eau  jusqu'à  270®  et  de  la  densité  de  la  vapeur  d'eau  sous  diverses 
conditions  de  température  et  de  pression. 

Regnault  n'avait  pas  mesuré  la  pression  de  la  vapeur  pour  des 
températures  supérieures  à  2'?o".  Les  nouvelles  recherches  com- 
firment  d'une  manière  remarquable  les  mesures  de  Regnault  et 
les  étendent  notablement. 

Les  densités  de  la  vapeur  saturée  mesurées  directement  sont 
presque  identiques  à  celles  que  Regnault  a  déduites  des  chaleurs 
de  vaporisation  ;  mais  au  voisinage  du  point  de  condensation  de 
la  vapeur,  surtout  aux  basses  températures,  la  pression  est  trop 
faible  à  cause  de  l'adhérence  de  la  vapeur  d'eau  au  verre  qui  dé- 
termine la  condensation  à  des  pressions  inférieures  aux  pressions 
(le  vapeur.  Les  mesures  prises  au  voisinage  du  point  de  conden- 
sation sont  donc  nécessairement  incertaines;  mais  les  nombres 
calculés  à  l'aide  des  résultats  de  Regnault  donnent,  pour  la  vapeur 
saturée,  des  volumes  qui  concordent  avec  une  exactitude  suffisante 
avec  ceux  qui  sont  obtenus  par  la  mesure  directe  à  des  volumes 
un  peu  plus  grands  que  ceux  de  la  vapeur  saturée. 

G.'T.  WVLKER.  —  Répulsion  el  rolalion  produites  par  les  courants  allernalifs, 

p.  a55. 

Elihu  Thomson  a  démontré  expérimentalement  que  deux  cir- 
cuits circulaires,  dont  les  plans  sont  perpendiculaires  à  la  ligne 
qui  joint  leur  centre,  se  repoussent  quand  un  courant  alternatif 
traverse  l'un  d'eux  et  que  si  leurs  centres  coïncident,  leurs  plans 
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formant  un  angle  aigu,  il  y  a  production  d'un  couple  tendant  à 
augmenter  cet  angle.  On  s'est  servi  de  ces  résultats  pour  mesurer 
les  courants  alternatifs  et  Fauteur  a  calculé  des  formules  pour  dé- 
terminer les  intensités  relatives  de  la  force  et  du  couple. 

Une  autre  expérience  consiste  à  placer  une  feuille  de  cuivre  de 
manière  à  couvrir  à  moitié  un  pôle  magnétique  alternatif;  on  mer 
sur  cette  feuille  et  près  du  pôle  une  sphère  creuse  de  cuivre. 
L'action  électromagnétique  produit  un  couple  assez  puissant  pour 
vaincre  la  résistance  due  au  frottement  et  pour  faire  tourner  la 
sphère. 

Les  recherches  de  M.  VValker  montrent  que  si  la  sphère  tourne, 
c*est  parce  que  les  phases  des  courants  induits  dans  la  plaque  de 
cuivre  ne  coïncident  pas  avec  celles  de  l'aimant,  et  non  parce  que 
celte  plaque  de  cuivre  agit  à  la  manière  d'un  écran  en  rendant  le 
champ  dissymétrique. 

K.-F.  HERROUN  et  G.-F.  YEO.  —  Noie  sur  l'audibilité  des  ondes  sonores  isolées 
et  le  nombre  de  vibrations  nécessaire  pour  produire  un  son,  p.  3i8. 

Les  physiciens  ont  admis  que,  pour  donner  la  sensation  du  son, 
il  faut  nécessairement  une  série  de  vibrations;  mais  un  certain 
nombre  d'expériences  faites  sur  des  tuyaux  sonores,  des  diapa- 
sons et  des  sirènes  ont  conduit  les  auteurs  aux  conclusions  sui- 
vantes : 

1"  Quand  un  son  est  produit  par  un  corps  en  vibration,  cha- 
cune des  ondes  de  la  série  de  vibrations  qui  causent  le  son  excite 
individuellement  les  terminaisons  du  nerf  acoustique.  Si  les 
vibrations  simples  sont  de  telle  nature  qu'elles  ne  puissent  être 
entendues,  aucun  son  ne  peut  être  perçu  ; 

2**  Les  vibrations  individuelles  peuvent  être  perçues  lorsque 
la  rapidité  des  vibrations  n'est  pas  assez  grande  pour  donner 
naissance  à  un  son  distinct.  Quand  deux  ondes  sonores  se  suc- 
cèdent immédiatement  à  un  intervalle  de  -^  de  seconde  ou  un 
intervalle  plus  petit,  elles  donnent  naissance  à  une  sensation  de 
son  et  ce  son  a  la  même  hauteur  que  celui  qui  serait  produit  par 
one  série  prolongée  de  vibrations  se  succédant  avec  la  même 
vitesse  que  les  deux  premières;  en  d'autres  termes,  on  peut 
distinguer  le  son  qui  a  été  produit  à  la  condition  que  deux  vibra- 
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lions  consécutives  d'une  série  agissent  sur  les  terminaisons  du 
nerf  acoustique. 

Les  auteurs  ont  constaté  qu'ils  ne  pouvaient  distinguer  les 
petites  variations  de  hauteur  lorsque  la  rapidité  de  la  vibration 
devient  inférieure  à  cinquante  vibrations  par  seconde. 

IVLuoR  GARDEW.  —  Mélhode  électrostatique  différentielle  pour  la  mesure 
des  grandes  résistances  électriques,  p.  34o. 

La  méthode  du  major  Cardevv  consiste  à  réunir  les  quadrants 
d'un  électromètre  ordinaire  aux  deux  pôles  d'une  pile  de  force 
électromotrice  assez  grande  (il  employait  4oo  couples  zinc-cuivre- 
eau  acidulée  accouplés  en  série  sur  un  support  d'ébonite;  la  force 
électromotrice  était  d'environ  35o  volts)  et  à  mettre  Taiguille 
d'aluminium  en  communication  avec  la  terre.  Le  corps  dont 
on  veut  mesurer  la  résistance  est  mis  en  communication  par  une 
de  ses  extrémités  avec  l'un  des  pôles  de  la  pile;  Tautre  extrémité 
étant  à  la  terre.  Le  second  pôle  de  la  pile  est  mis  en  communication 
avec  Textrémité  d'un  corps  de  résistance  variable,  mais  du  même 
ordre  de  grandeur  que  la  résistance  à  mesurer;  l'autre  extrémité 
de  cette  résistance  variable  est  également  reliée  à  la  terre. 

Le  milieu  de  la  pile  est  alors  mis  en  communication  avec 
la  terre  de  manière  à  amener  l'aiguille  au  zéro.  Lorsque  la  commu- 
nication est  rompue,  l'aiguille  est  déviée  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre,  à  moins  que  la  résistance  au  passage  de  l'électricité  ne 
soit  la  même  de  chaque  côté,  auquel  cas  l'aiguille  reste  au  zéro. 

A.  SCHUSTEH  et  A.-W.  CROSSLEY.  —  Électrolysc  du  nitrate  d'argent 
dans  le  vide,  p.  34^. 

D'après  Lord  Rayleigh,  le  dépôt  d'argent  dans  l'électrolyse  d'une 
solution  chaude  de  nitrate  d'argent  est  plus  lourd  d'environ 
deux  millièmes  que  le  dépôt  dans  l'électrolyse  d'une  solution 
froide.  En  outre,  il  y  a  une  petite  différence  dans  le  poids  des  dé- 
pôts qui  se  produisent  dans  des  vases  de  platine  de  tailles  diffé- 
rentes. D'après  MM.  Schuster  et  Crossley,  cette  différence  dépend 
de  la  densité  du  courant  à  l'anode.  Ces  physiciens  ont  constaté 
également  que  les  dépôts  sont  un  peu  plus  considérables  lorsque 
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l'électroljse  a  lieu  dans  le  vide  que  lorsqu'elle  a  lieu  à  Tair  libre  à 
la  pression  ordinaire.  Cette  différence  doit  être  attribuée  à  Taction 
de  Toxygène  dissous.  Lorsqu^en  effet  on  opère  Télectrolyse  dans 
une  atmosphère  d'oxygène,  les  dépôts  obtenus  sont  moins  consi- 
dérables que  dans  Fair. 

W.-C.  ROBERTS-AUSTEN.  —  Sur  les  point»  de  fusion  dans  la  série 
des  alliages  d'aluminium  et  d'or,  p.  867. 

L'auteur  a  déterminé,  au  moyen  d'une  méthode  précédemment 
décrite  par  lui  (*),  les  points  de  fusion  d'une  remarquable  série 
d'alliages  d'or  et  d'aluminium. 

L'alliage  blanc  à  10  pour  100  d'aluminium  a  un  point  de  fusion 
situé  à  4 1 7**  au-dessous  du  point  de  fusion  de  l'or  ;  l'alliage  pourpre 
a,  au  contraire,  un  point  de  fusion  qui  est  à  35°  au-dessus  de  celui 
de  l'or.  C'est,  semble-t-il,  le  seul  cas  connu  d'un  alliage  fondant 
à  une  température  plus  élevée  que  le  moins  fusible  de  ses  com- 
posants. M.  Roberls-Austen  pense  que  ce  fait  constitue  un  argu- 
ment puissant  en  faveur  de  l'opinion  qui  considère  cet  alliage 
comme  une  véritable  combinaison  d'or  et  d'aluminium. 

A  l'exception  des  deux  alliages  précédents,  tous  ceux  qui 
appartiennent  à  cette  série  présentent  des  points  de  fusion  qui 
décroissent  régulièrement  jusqu'à  660°,  un  peu  au-dessous  du 
point  de  fusion  de  l'aluminium  (665°). 

W.  DE  W.  ABNEY  et  FESTING.  —  Photométrie  des  couleurs,  p.  369. 

Les  auteurs  ont  indiqué,  dans  la  Bakerian  Lecture  de  1886,  une 
méthode  permettant  de  construire  la  courbe  de  luminosité  d'un 
spectre  continu  fourni  par  une  lampe  à  arc.  Des  recherches  ulté- 
rieures leur  ont  montré  qu'il  fallait  tenir  compte  de  la  portion 
de  la  rétine  que  l'on  employait  pour  faire  les  observations.  Ils 
indiquent  une  manière  d'opérer  qui  permet  d'utiliser  à  volonté 
soit  la  tache  jaune,  soit  toute  autre  partie  de  la  rétine,  et  ils  donnent 
les  résultats  obtenus  dans  chacun  des  cas. 


(•)  Proceed.  of  ihe  Roy.  Soc,  t.  XLIX,  p.  347.  Analysé  dans  le  Journal  d€ 
Physique  [3],  t.  I,  p.  Zh\. 


42  PROCEEDINGS  OF  THE  ROYAL  SOCIETY. 

On  sait  que,  lorsqu'une  lumière  colorée  s'affaiblît  jusqu'à  un 
certain  degré,  l'œil  cesse  de  voir  la  couleur  bien  qu'il  éprouve 
encore  une  sensation  lumineuse.  Les  auteurs  ont  fait  des  observa- 
tions pour  déterminer  le  point  auquel  la  sensation  de  couleur 
disparait  dans  chacune  des  régions  du  spectre.  La  portion  du 
spectre  dans  laquelle  une  couleur  est  visible  avec  les  plus  faibles 
intensités  lumineuses  est  comprise  entre  X5oo  et  X6i5. 

MM.  Abnej  et  Festing  ont  recherché  également  de  quelle  quan- 
tité il  fallait  diminuer  l'éclat  de  chacune  des  parties  du  spectre 
pour  qu'elle  cessât  d'être  perçue.  C'est  en  X53oo  que  la  lumière 
peut  être  réduite  au  minimum  d'intensité.  Les  auteurs  ont  déter- 
miné les  courbes  de  luminosité  de  plusieurs  personnes  achroma- 
toptiques,  ainsi  que  la  courbe  de  luminosité  d'un  spectre  de  faible 
intensité  observé  avec  un  œil  normal. 

A.  WRIGHT.  —  Sur  cerUins  alliages  ternaires  {b*  Partie).  —  Déterminations 
de  diverses  courbes  critiques,  de  leurs  lignes  de  liaison  et  de  leurs  points  de 
séparation,  p.  372. 

L'auteur  a  continué  ses  recherches  sur  les  alliages  ternaires.  Il 
donne  les  résultats  de  ses  expériences  faites  sur  des  mélanges  de 
chloroforme,  d'eau  et  d'acide  acétique,  des  alliages  d'étain,  de 
plomb  et  de  zinc;  de  bismuth,  d'étain  et  de  zinc;  de  plomb,  d'ar- 
gent et  de  zinc,  et  enfin  de  bismuth,  d'argent  et  de  zinc.  Il  serait 
impossible  de  résumer  brièvement  les  nombreuses  déterminations 
de  M.  Wright;  nous  renvoyons  au  Mémoire  original  pour  la 
description  des  courbes  et  l'énumération  des  résultats  obtenus. 

N.  LOCKY'ËR.  —  Nouvelle  étoile  dans  la  constellation  d'Auriga,  p.  407. 

Le  spectre  de  la  nouvelle  étoile  découverte  dans  la  constellation 
d'Âuriga  renferme  treize  raies  correspondant  aux  longueurs  d'onde 
3933,  3968  (H),  4'oij  4'3o>  4172,  4227,  4^-68,  43io,  4340  (G), 
45i6,  4552,  4587,  4618. 

Outre  ces  raies,  on  a  pu  en  observer  un  grand  nombre  dans  le 
spectre  visible  et  en  identifier  quelques-unes.  La  raie  C  est  la  plus 
brillante;  la  raie  F  est  également  très  nette  ainsi  que  plusieurs 
autres  dans  le  voisinage.  Il  existe  une  raie  en  X5oo  et  une  autre 
vers  X495.  Une  raie  assez  brillante  est  située  en  X5i7  et  une  raie 
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peu  marquée  semble  coïncider  avec  la  raie  D.  La  raie  G  de  Tliy- 
(irogène  apparaît  netlement  ainsi  qu^un  groupe  de  raies  entre  G 

cl  F. 

C.-H.  LEES.  —  Conductibilité  thermique  des  cristaux  et  autres  corps 
mauvais  conducteurs,  p.  ^ii. 

La  méthode  employée  par  l'auteur  consiste  à  placer  un  disque 
(le  la  substance  dont  on  veut  déterminer  la  conductibilité  entre 
Icsdenx  extrémités  de  deux  barres  métalliques  placées  coaxiale- 
ment,  à  chauffer  l'une  des  extrémités  du  système  et  à  observer  la 
distribution  de  la  température  dans  ces  barres  au  moyen  de  couples 
thermo-électriques,  d'abord  lorsqu'elles  sont  séparées  par  le 
disque,  puis  lorsqu'elles  sont  directement  en  contact.  Ces  obser- 
vations suffisent  pour  déterminer  la  conductibilité  du  disque 
lorsque  l'on  connaît  celle  des  barres. 

Voici  les  résultats  obtenus  en  unités  G. G. S  : 

Laiton 0,27 

Grown-glass o,oo'>.4 

Flinl-glass 0,007.0 

Sel  gemme 0,014 

Quartz  selon  l'axe o  ,o3o 

9       perpendiculairement  à  l'axe 0,016 

Spath  d'Islande  selon  l'axe 0,010 

9       perpendiculairement  à  l'axe o,oo8| 

Mica  perpendiculairement  au  plan  de  clivage....  0,0016 

Marbre  blanc 0,0071 

Ardoise o,oo47 

Gomme  laque 0,00060 

Paraffine 0,00061 

Caoutchouc  pur o,ooo38 

Soufre 0,00045 

Ébonite o ,  00040 

Gutta-percha o  ,00046 

Papier o,ooo3i 

Papier  d'asbeste 0,0006 

Acajou 0,00047 

Châtaignier o ,  ooo36 

Liège o,oooi3 

Soie o ,  ooo'ia 

Coton o  ,ooo55 

Flanelle o,ooo23 
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A. -M.  WORTHINGTON.  —  Extension  mécanique  des  liquides.  —  Délermioation 
expérimentale  de  Textensibilité  en  volume  de  l'alcool  éthylique,  p.  4a3. 

L'auteur  donne  le  moyen  de  mesurer  simuUanément  Textension 
du  liquide  et  la  pression  qu'il  exerce.  Il  a  opéré  sur  l'alcool  éthj- 
lique  et  l'a  soumis  à  des  tensions  qui  se  sont  élevées  jusqu'à 
J7  atmosphères,  soit  255  livres  par  pouce  carré. 

Lord  RAYLEIGH.  —  Densités  relatives  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène,  p.  448. 

Il  résulte  des  nombreuses  expériences  faites  avec  beaucoup  de 

soin  par  Lord  Rajleigh  que  les  poids  d'hydrogène  et  d'oxygène 

contenus,  aune  pression  et  à  une  température  moyennes,  dans  un 

vase  de  capacité  donnée,  sont  égaux  respectivement  à  o,  i5853i 

et  2,01777,  ce  qui  donne  par  densité  de  l'oxygène,  par  rapport  à 

l'hydrogène,  le  nombre 

1 5, 88:1. 

En  rapportant  le  rapport  des  poids  au  rapport  a, 0002  des  vo- 
lumes donné  par  le  professeur  Morlcy,  on  obtient  pour  le  rapport 
des  poids  atomiques  le  nombre 

I 5,880. 
Ce  nombre  est  probablement  exact  à  j^  près. 

X.  LOGKYER.  —  Note  sur  la  nouvelle  étoile  d'Vuriga,  p.  43 1  et  466. 
M.  HUGGINS  et  M-  HUGGINS.  —  Même  sujet,  p.  465. 

Les  auteurs  décrivent  un  certain  nombre  de  raies  nouvelles 
observées  sur  les  photographies  de  la  nouvelle  étoile  d'Auriga. 

T.  LI. 
J.  HOPKINSON  et  E.   WILSON.  -   Machines  dynamo-électriques,  p.  49. 

Les  auteurs  ont  vérifié  expérimentalement  certains  résultats 
théoriques  auxquels  ils  étaient  arrivés  dans  un  Mémoire  anté- 
rieur (*)  relativement  à  l'action  exercée  par  les  courants  qui  se 


(')  PhiL  Trans.y  p.  33i;  i8^'6. 
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produisent  dans  l'armature  des  machines  dynamo-électriques  sur 
la  valeur  et  la  distribution  du  champ  magnétique. 

R.-T.  GLAJJEBROOK  et  S.  SKINNER.  —  Emploi  de  la  pile  de  L.  Clark 
comme  étalon  de  force  éleclromolricc,  p.  60. 

Le  Mémoire  se  divise  en  deux  Parties  : 

Dans  la  première,  les  auteurs  rendent  compte  d'expériences 
effectuées  en  vue  de  déterminer  la  force  éleclromotrice  absolue  de 
rélémenl  L.  Clark. 

Cette  force  électromolrice  était  déterminée  par  une  méthode  qui 
ne  diffère  de  celle  déjà  employée  par  Lord  Rayleigh  (•)  qu'en  ce 
que  rintensité  du  courant  principal,  au  lieu  d'être  donnée  par  un 
électrodynamomètre-balance,  était  obtenue  en  fonction  de  l'équi- 
valent électrochimique  de  l'argent.  La  résistance  que  comporte 
l'emploi  de  celte  méthode  était  formée  d'un  ruban  de  platinoïde 
de  1*^"  de  large  et  o*^",  o5  d'épaisseur,  enroulé  sur  une  charpente 
isolante  et  plongé  dans  un  bain  de  paraffine.  La  valeur  absolue  de 
celte  résistance,  déduite  de  sa  comparaison  avec  l'étalon  original 
de  rAssociation  Britannique,  était  0*^,9866.  L'intensité  des  cou- 
rants employés  variait  de  0,70  à  i*'"p,4;  elle  était  insuffisante 
pour  élever  sensiblement  la  température  de  la  résistance. 

La  moyenne  de  neuf  expériences  a  donné  i^°*',4î42  pour  la 
force  électromotrice  à  i5"C.  de  l'élément  L.  Clark  choisi  comme 
l'ialon  dans  toutes  les  autres  expériences. 

Dans  la  deuxième  Partie  du  Mémoire,  les  auteurs  exposent  les 
recherches  qu'ils  ont  faites  pour  reconnaître  l'effet  des  petits  chan- 
gements dans  la  pureté  des  matières  employées  et  dans  le  mode  de 
construction  des  éléments.  Ils  ont  étudié  un  grand  nombre  d'éta- 
lons L.  Clark  construits  par  divers  physiciens.  Tous  ont  présenté 
le  plus  parfait  accord;  les  différences  entre  les  forces  électromo- 
Irices  atteignaient  rarement  o'"*',ooo5, 

MM.  Giazebrook  et  Skinner  ont  également  déterminé  le  coef- 
ficient de  variation  de  la  force  éleclromotrice  de  l'étalon  L.  Clark 
avec  la  température.  Ils  ont  trouvé  pour  le  coefficient  0,000765, 
nombre  compris  entre  ceux  qui  ont  été  donnés  par  Lord  Rayleigh  et 
M.  Pellat. 

(•)  Phif.  Trans.;  1884. 
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Mnfiu  les  auteurs  ont  mesuré  la  force  électromotrice  de  l'élalon 
au  chlorure  de  mercure  de  von  Helmholtz  et  de  réiément  Gouy  à 
oxyde  de  mercure.  Ils  ont  trouvé  très  sensiblement  i  volt  pour  le 
premier,  i^^^^SSi  pour  le  second,  quand  on  prend  de  Toxjde  jaune 
de  mercure,  et  i^'**\388  quand  on  emploie  de  l'oxyde  rouge. 

Ajoutons  que  le  Mémoire  de  MM.  Glazebrook  et  Skinner  con- 
tient des  instructions  très  précises  relatives  à  la  construction  de 
IVtalon  L.  Clark. 

V.  CLOWES.  —  Appareil  perfectionné  destiné  à  mesurer  la  sensibilité  des  lampes 
de  sûreté  dont  on  se  sert  pour  essayer  les  milieux  gazeux,  p.  87. 

Application  d'une  flamme  d'hydrogène  dans  une  lampe  de  sûreté  ordinaire 
pour  la  recherche  et  la  mesure  du  grisou,  p.  90. 

Application  de  la  lampe  de  sûreté  à  la  recherche  dans  Pair  des  vapeurs 
de  benzoline  et  autres  vapeurs  inflammables,  p.  96. 

IM.  Clowes  indique  les  perfectionnements  qu'il  a  apportés  à 
l'appareil  qu'il  a  décrit  antérieurement  (*)  pour  mesurer  la  sensi- 
bilité des  lampes  de  sûreté. 

Il  montre  qu'on  peut  appliquer  la  flamme  non  lumineuse  de 
l'hydrogène  dans  une  lampe  de  sûreté  pour  rechercher  la  présence 
du  grisou  et  même,  d'après  la  hauteur  du  chapeau  qui  se  forme 
au-dessus  de  cette  flamme,  la  proportion  de  méthane  contenu 
dans  l'air. 

M.  Clowes  a  également  recherché  si  la  présence  des  vapeurs  do 
benzoline  faisait  apparaître  un  chapeau  au-dessus  de  la  flamme 
d'une  lampe  de  sûreté,  et  aussi  quelle  était  la  quantité  minimum 
de  vapeur  nécessaire  à  la  production  de  ce  chapeau.  Il  résulte  do 
ses  expériences  qu'une  flamme  d'hydrogène  de  10"™  dans  la 
lampe  de  sûreté  d'Ashworlh  permet  de  déceler,  dans  l'air,  une 
quantité  de  vapeur  de  benzoline  égale  à  ^  de  la  quantité  qui 
forme  avec  l'air  un  mélange  explosif  et  égale  à  j^  de  celle  qui, 
mêlée  à  l'air,  le  rend  inflammable.  La  flamme  de  benzoline  fait 
apparaître  un  chapeau  très  petit,  mais  très  net,  lorsque  la  quantité 
de  vapeur  de  benzoline  mélangée  à  l'air  est  égale  à  ^  de  celle 
qui  est  nécessaire  pour  produire  un  mélange  explosif  et  égale  à  ^ 
de  celle  qui  est  nécessaire  pour  rendre  le  mélange  inflammable. 

('  )  Proceed.  0/  tfie  Hov,  Soc,  t.  L,  p.  133;  1891.  Journ.  de  Phys.  (3),  t.  Il, 

p.  r):;ç|. 
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W.-J.  DIBDIN.  —  Photométrie  siellaire,  p.  4o4. 

Les  déterminations  faites  sur  la  luminosité  des  diverses  étoiles 
ont  eu  jusqu'à  présenl  pour  but  de  comparer  les  étoiles  les  unes 
aux  autres;  jamais  on  n*avait  essayé  de  comparer  leur  luminosité 
à  une  unité  terrestre  connue.  Aussi  les  diflerentes  méthodes  em- 
ployées n'indiquent-elles  pas  Tintensité  réelle.  L'auteur  a  essayé 
de  combler  cette  lacune,  notamment  pour  les  étoiles  colorées 
pour  lesquelles  les  difficultés  expérimentales  sont  plus  grandes. 

11  a  préparé  une  série-étalon  d'étoiles  artificielles  de  couleurs 
variées  et  d'intensités  lumineuses  connues  en  fonction  de  la 
bougie-étalon  anglaise.  Cette  série  va  de  l'intensité  de  une  bougir 
à  0,000018  bougie,  et  en  plaçant  ces  étoiles  artificielles  à  une 
certaine  distance  du  télescope,  on  obtient  des  termes  de  compa- 
raison parfaitement  déterminés. 

Le  Tableau  suivant  donne  le  résultat  de  quelques  expériences. 
Il  indique  les  grandeurs  respectives  des  étoiles  et  leur  intensité 
lumineuse  théorique  calculée  en  supposant  qu'une  étoile  de  se- 
conde grandeur  a  un  éclat  égal  à  celui  de  0,00076  bougie,  placée 
à  une  distance  de  109  pieds,  ce  facteur  étant  déduit  de  la  moyenne 
de  toutes  les  déterminations 

Pouvoir  éclairant  trouvé.     Pouvoir  éclairanl 

Ktoile<.  Grandeur.  Bougie  à  log  pieds.  liiéorique. 

Vëga 0,86  0,0039  0,004 1 

Aldébaran ï,i'x  o,ooi5  0,0017 

Y  Orion 1,79  0,00076  0,00090 

^  Auriga 1,94  o,ooi25  0,00080 

0  Orion 1,01  0,00074  0,00074 

Polaire a,o'>  0,00081  o,ooo7'>. 

ot  Andromède ... .  2,o5  o,ooo85  o,ooo7'.ji 

•^  Cygne 2,26  o,ooo35  0,00069 

a  Pégase 2,33  0,00062  o,ooo55 

Y  Petite  Ourse. . .  3, 02  0,00029  0,00029 

La  quantité  totale  de  lumière  envoyée  par  les  étoiles  est  égale 
à  celle  de  1,44^  bougie  placée  à  une  distance  de  109  pieds.  Si 
l'on  tient  compte  de  ce  fait  que  ^  seulement  des  étoiles  peuvent 
éclairer  au  même  instant  une  surface  déterminée,  le  pouvoir 
éclairant  total  des  étoiles  est  égal  à  celui  d'une  bougie-étalon 
placée  à  une  distance  de  210  pieds.  René  Paillot. 
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(!•'  fascicule,  5  fr.  —  a«  fascicule,  4  fr.) 

Tome  II  :  Chaleur,  igî  figures  et^z  planches i5  Ir. 

(i*'  fascicule,  5  fr.  —  a*  fascicule,  5  fr.  —  3*  fascicule,  5  fp.) 

ToMB  \\\  :  Acoustique.  Optique,  5i  i  figures  et  8  planches a*  fr. 

(i*'  fascicule,  4  fr.  —  2*  fascicule,  4  fr.  —  3*  fascicule,  i4  fr. ) 
Tome  IV  (i*"*  Partie):  Electricité  statique  et  Dynamique.  3 16  fi- 
gures el  1  planches 1 3  f r . 

(i"  fascicule,  7  fr.  —  2*  fascicule,  6  fr.) 
Tome  IV  ('a' Partie):  Magnétisme.  Applications,  3^4  figures  et 

I  planche i3fr- 

(3*  fascicule,  8  fr.  —  4*  fascicule,  5  fr.) 
Tables  géxêhalbs,  par  ordre  de  matières  et  par  noms  d'auteurs,  des 

quatre  volumes  du  Cours  de  Physique.  In-8  ;  1891 o  fr.  60  c. 

Tous  les  trois  ans^  un  Supplément  destiné  à  exposer  les  progrès  accompli»  peu-' 
(tant  cette  période  viendra  compléter  ce  grand  Traité  et  le  maintenir  au  courant 
des  derniers  travaux. 
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TliOBiMSS  fiiHiRAUX  SUR  L'tTAT  DES  CORPS  EH  DISSOLUTIOR  ; 
Par  m.  p.  DUHEM. 

I.  Lorsqu'on  jette  un  sel  dans  l'eau,  il  s'y  dissout  en  général; 
que  renferme  la  dissolution  ainsi  formée?  La  première  idée  qui 
se  présente  à  l'esprit  est  qu'elle  renferme  simplement  le  sel  et 
l'eau;  les  physiciens  ont  longtemps  admis  qu'il  en  était  ainsi; 
puis,  à  la  suite  d'innombrables  recherches  expérimentales,  ils  ont 
été  amenés  à  formuler  des  hypothèses  nombreuses  et  diverses  sur 
l'état  des  corps  en  dissolution  ;  ils  ont  supposé  que  certains  sels 
se  combinaient  à  l'eau  pour  former  des  hydrates,  qui,  parfois, 
partiellement  dissociés,  coexisteraient  avec  le  sel  anhydre;  ils  ont 
admis  que  les  sels  doubles  se  dédoublaient  en  sels  simples  ;  une 
théorie  récente  imagine  même  qu'un  sel  en  dissolution  se  dé- 
double partiellement  en  deux  restes,  l'un  électro-positif,  l'autre 
électro-négatif. 

Ces  hypothèses  touchant  l'état  des  corps  en  dissolution  sont, 
pour  la  plupart,  encore  fort  douteuses  et  fort  débattues;  il  en  ré- 
sulte que  les  physiciens  attachent  une  grande  importance  à  toutes 
les  considérations  qui  leur  semblent  capables  d'appuyer  l'une  de 
ces  hypoth lèses  ou  de  la  combattre;  mais  il  en  résulte  aussi  que 
toute  proposition  obtenue  en  supposant  une  constitution  particu- 
lière à  un  mélange  ou  à  une  dissolution  prend  un  caractère  pro- 
blématique. 

Dès  lors^  placé  en  présence  des  nombreuses  applications  qui 
ont  été  faites  de  la  Thermodynamique  à  la  théorie  des  dissolu- 
tions, le  physicien  est  amené  à  se  poser  les  deux  questions  sui- 
vantes : 

Les  formules  obtenues  en  appliquant  les  principes  de  la  Ther- 
modynamique aux  dissolutions  et  aux  mélanges  dépendent-elles 
des  hypothèses  faites  sur  l'état  réel  des  corps  qui  composent  ces 
dissolutions  ou  ces  mélanges? 

Fournissent-elles  des  criteria  capables  de  décider  entre  les  di- 
verses suppositions  que  l'on  peut  faire  sur  cet  état? 

A  ces  deux  questions,  on  peut  répondre  :  non. 
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Toute  formule  obtenue  en  appliquant  à  une  dissolution  ou 
à  un  mélange  les  principes  de  la  Thermodynamique^  a  l'exclu- 
sion DE  TOUTE  AUTRE  LOI,  demeure  valable,  quelque  supposition 
que  Von  fasse  sur  l'état  des  corps  qui  composent  ce  mélange 
ou  cette  dissolution. 

Ce  que  ces  formules  gagnent  ainsi  en  certilude,  elles  le  perdent 
en  portée,  puisqu'elles  perdent  par  là  tout  pouvoir  pour  décider 
si  telle  supposition  touchant  cet  état  est  vraie  ou  fausse. 

Nous  avons  cherché  autrefois  (*)  à  établir  la  proposition  pré- 
cédente pour  quelques  formules  touchant  les  chaleurs  de  dilution 
et  de  dissolution;  nous  allons  nous  efforcer  de  la  démontrer 
aujourd'hui  dans  son  entière  généralité. 

IL  Considérons  un  mélange  homogène,  formé  en  unissant  les 
unes  aux  autres  des  masses  Mi,  Ma,  . . . ,  M»  de  certains  corps  i, 
2,  . . . ,  n.  Ces  masses  Mj,  Ma,  . . .,  M„  définissent  la  composition 
brute  ou  apparente  du  mélange.  Lorsque  Von  admet  que  la 
composition  apparente  du  mélange  est  identique  à  sa  compo- 
sition  réelle,  on  est  conduit  aux  propositions  suivantes  (^),  qui 
représentent  l'ensemble  des  conséquences  que  l'on  peut  déduire 
des  principes  de  la  Thermodynamique,  sans  addition  d'aucune 
autre  loi  : 

Théorème  I.  —  Sous  la  pression  constante  n,  à  la  tempéra- 
ture T,  le  mélange  admet  un  potentiel  thermodynamique 
^(M4,  M2,  . . .,  M„,  n,  T)  qui  est  une  fonction  homogène  et  de 
degré  i  des  masses  M| ,  M2,  . . . ,  M^. 

Théorème  IL  —  La  forme  quadratique 


(')  p.  DuHEMi  Einige  Bemerkungen  ûber  die  Losungs-und  Verdùnnungs- 
wàrme  {Zeitschrift  fiir  physikalische  Chemiey  t.  Il,  p.  568;  1888). 

(«)  P.  DuHEH,  Dissolutions  et  mélanges.  Premier  Mémoire  :  L'équilibre  et  le 
mouvement  des  fluides  mélangés  (  Travaux  et  Mémoires  des  Facultés  de  Lille, 
l.  III,  B;  1893). 
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où  le  signe  z^^ ^ étend  à  toutes  les  combinaisons  distinctes  des 

indices  i,  2,  ...,  n  deux  à  deux,  n^est  négative  pour  aucun 
système  de  valeurs  rfe  X| ,  X2,  . . . ,  X;i  ;  elle  n'est  égale  à  o  que 
si  Von  a 

Ml  ■"  M,  M„' 

Toute  formule  qui  découle  exclusivement  des  principes  de  la 
Thermodynamique  s'appuie  uniquement  sur  ces  deux  théorèmes. 
Notre  proposition  sera  donc  établie  si  nous  prouvons  que  les 
deax  théorèmes  précédents  sont  vrais  non  seulement  lorsque  la 
composition  vraie  du  mélange  est  identique  à  sa  composition 
apparente,  mais  encore  quelle  que  soit  la  composition  vraie  du 
mélange. 

III.  Supposons  que  l'on  ait  pris  des  masses  M 1,  M2,  . . .,  M» 
de  certains  corps  i,  2,  . ..,  n,  et  qu'on  en  ait  formé  un  mélange 
homogène;  en  se  mélangeant,  les  corps  i,  2,  . ..,  n  ont  subi  des 
réactions  chimiques,  en  sorte  que  le  mélange  renferme,  en  réalité, 
des  masses  (jl^,  up,  . . . ,  [xx  de  certains  corps  a,  p,  . . . ,  X. 

La  masse  M|  du  corps  i  doit  se  retrouver  tout  entière,  sous  une 
forme  ou  sous  une  autre^  dans  les  masses  [Xa,  [xp,  •  •  • ,  y-x  des 
corps  a,  p,  ...,  X.  Supposons,  par  exemple,  que  le  corps  i  con- 
tribue seulement  à  former  les  corps  a,  p,  y. 

Imaginons  que  le  corps  a  se  compose  du  corps  i  uni  à  quelque 
autre  corps.  Si/7i  est  le  poids  moléculaire  du  corps  i,  tîToi  le  poids 
moléculaire  du  corps  a,  et  s'il  faut  m  molécules  du  corps  i  pour 
former  une  molécule  du  corps  a,  la  formation  de  la  masse  {x^  du 

corps  a  aura  exigé  une  masse  — ^  [x^  du  corps  i . 

Imaginons  de  même  que  les  corps  ^  et  y  soient  formés  par 
deux  restes  provenant  de  la  décomposition  du  corps  i^  ces  restes 
élant  soit  isolés,  soit  unis  à  d'autres  corps.  Soient  p\  et  p\  les 
poids  moléculaires  des  deux  restes  en  question;  supposons  qu'une 
molécule  du  corps  p  renferme  m!  fois  le  premier  reste  et  qu'une 
molécule  du  corps  y  renferme  m"  fois  le  second  reste.  La  forma- 
lion  des  masses  [xp,  [x^  des  corps  p,  y  emploiera  une  masse 
lm'p\         ,    m'p\       \  j 
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Oq  aura  donc 


«'»»'  ^'^f 


D'une  manière  générale,  on  voit  que  Ton  aura  les  a  égalités 

!Ai  {Xa  -♦-  Bi  [xp  4- . . .  4-  Ll  [xx  =  Ml, 
AifXa -H  Bj [xp  -h. . . -h  L,fxx  =  Mj, 
» 
A„  [Xa-4-  B„  {xp  4- . . .  -h  Lfl  [XX  =  M,„ 

A|,  B/,  . . .  j  L|,  étant  des  coefficients  purement  numériques  que 
Ton  peut  calculer  lorsque  l'on  connaît  les  formules  chimiques 
des  corps  i ,  2,  . . . ,  n  d'une  part  et  des  corps  a,  ^, . . . ,  X,  d'autre 
part. 

Le  système  étant  véritablement  un  mélange  des  masses  [Xa, 
jxp,  . . . ,  [xx  des  corps  a,  p,  . . . ,  X,  nous  savons  qu'il  admet  sous 
la  pression  constante  n,  à  la  température  T,  un  potentiel  thermo- 
dynamique H(|jLa>  (JLp,  . . . ,  fxx,  n,  T)  qui  est  une  fonction  homo- 
gène et  de  degré  i  des  variables  (Xa,  [xp,  . . . ,  txx. 

Donnons-nous  la  pression  II,  la  température  T,  les  masses  Mf, 
M2,  . . . ,  Ma  qui  définissent  la  composition  brute  du  mélange,  et 
cherchons  à  quelles  conditions  l'équilibre  chimique  sera  établi  au 
sein  de  ce  mélange. 

Nous  obtiendrons  ces  conditions  d'équilibre  en  écrivant  que 
Ton  a 

an  .  an  .  dVL^ 

(")  5ii;^«^«"^5i]^'^P-"---^5irx^^^=^' 

pour  toutes  les  variations  virtuelles  8[Xoc,  Sjxp,  . . . ,  S[xx  qui  sont 
compatibles  avec  la  définition  du  système,  c'est-à-dire  avec  les 
égalités  (i),  où  les  masses  M|,  M2,  ...,  M/t  ont  des  valeurs 
données. 

Ces  égalités  (  i  )  assujettissent  les  variations  virtuelles  Sua, 
û[xp,  . . . ,  §|Jix  aux  seules  conditions 

/   Ai8(Xa-i-B,  8|xp-i-...-+-  Li8jxx=o, 
)  A,8[Xa-i-  BjS[xp-|-...-H  Lî8{xx=o, 

^'  \ ' 

I  Art8[Xa-+-B„8|xpH-...-i-L„8fxx  =  o. 
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Les  conditions  d'équilibre  du  système  s'obtiennent  donc  en 
exprimant  que  les  égalités  (i),  (2)  et  (3)  ont  lieu  simulta- 
nément. 

Les  égalités  (2)  et  (3)  forment  un  système  de  (n  -f-  i)  équations 
linéaires  et  homogènes  en  Sjjia,  S[xpy  ...,  8[x>;  pour  qu'elles 
puissent  être  vérifiées  simultanément  par  un  système  de  valeurs 
de  8[X(x,  8[jip,  . . . ,  8[x>,  qui  ne  sont  pas  toutes  égales  à  o,  il  faut  et 
il  suffit  qu'il  existe  n  coefficients  K4,  K2,  . . . ,  K^,  indépendants 
de  8[jLa,  8p.p,  • . . ,  S[jLx,  tels  que  Ton  ait 

H- 

-+.  ^^  -f-  K,  L,  +  K,  L,  -+-... -4-  K„ L;,^  SjjLx  =  o, 

quelles  que  soient  les  variations  8[Xq(,  8[xp,  . . . ,  ù^\. 
Cette  identité  se  résout  en  \  égalités  : 

;r-- -4- Kl  Ai-h  K,A,-i- . .  .-h  K„A„=  o, 

(4)  {  ^-+-KiB,-i-K,B,-+-...H-K„B„  =  o, 


^  4-  KiLi  H-  KjL,  H-. .  .-h  K„L„  =  o. 

Ces  X  égalités,  jointes  aux  n  égalités  (i),  permettent  de  déter- 
miner les  X  inconnues  [Xa,  [xp,  . . . ,  [xx  et  les  n  quantités  auxiliaires 
K,,  Kj,  ...,  K„,  lorsqu'on  se  donne  la  pression  H,  la  tempéra- 
ture T  et  les  n  masses  Mi,  Mo,  . . . ,  M,|,  qui  définissent  la  compo- 
sition brute  du  système. 

IV.  Le  système  étant  véritablement  formé  par  le  mélange  des 
masses  jj-a,  ix^,  . . . ,  jxx  des  corps  a,  p,  . . . ,  X,  nous  savons  que  la 
forme  quadratique 


54  DUHEM. 

où  le  signey^ s'étend  à  toutes  les  combiDaisons  (<p,  ^),  des  indices 

a,  Py  . . . ,  X  deux  à  deux,  n'est  négative  pour  aucun  système  de 
valeurs  des  variables  ^at  ip*  •  •  •  9  ixi  6t  qu'elle  est  nulle  seulement 
dans  le  cas  où 

Ha        l^p       *"       R 

Nous  allons  faire  usage  de  cette  proposition  pour  démontrer 
que  les  équations  (4)  ï^c  peuvent  être  vérifiées  par  deux  systèmes 
distincts  de  valeurs  des  inconnues  {X|,  pis,  . . . ,  [jl„,  si  Ton  se  donne 
II,  T  etM|,  Ma,  ...,  M„. 

Supposons,  en  effet,  que  ces  équations  (4)  soient  vérifiées  par 
les  deux  systèmes  distincts 

et 

{Xa=inJt,         fxp=/iip,         ....         H-X='WX- 

Posons,  pour  abréger, 

h  =  H(ma,  /np, m\), 

h'=  H(/nJj,  /np,  .. .,  m^). 

Soit  8(Xa,  Sjxp,  . . . ,  8jxx  un  système  quelconque  de  variations 
virtuelles  vérifiant  les  égalités  (3);  ce  système  devra  vérifier  les 
deux  égalités 
,  .V  àh   ^  dh   ^  àh  ^ 

Nous  allons  voir  que  ces  deux  égalités  sont  incompatibles  si  Ton 
n'a  pas 

(6}  /»a=''ia>         /np=»ip,         ...,        m\=  m-y. 

Supposons,  en  efTet,  que  les  égalités  (6)  ne  soient  pas  vérifiées. 
On  doit  avoir,  en  vertu  des  égalités  (i), 

Ai/not-h  Bi/np-h...-4-  Limx=  Mi, 
Aj/7io(-4- Bj/na-h. . . -1- Lj/nx=  Mf, 


A«maH-  B^/np-î  . .  .-^  L„/?ix=  M,,, 
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et  semblablement 

Ai/n'a-H  Bii?ip-t-...-h  Li/?ix=  Mi, 

Ajl7lJu-f-  B j  ITlg -h .  .  . -f-  Ls/7lx=^ly 


A|»/?i^H-Brt/np-h...-+-  L„inj^^=  M». 
De  là  on  déduit 

I'  Ai(m'a— ma)-t-B,(/iip— mp)H-...+  Li(inx— /nx)  =  o, 
A'îC'^a—  '"a)  -♦- B,(m'p—  mp)  -^. . .-+-  Li(mx—  /nx)  =  o, 
•  ••• » 
A»(/?i'fli— -ma)  -f-B«(/?ip—  mp  )-+-...-<- L„  (  ;wx  —  "^\)  =  o. 

En  comparant  ces  égalités  (7)  aux  égalités  (3),  on  voit  que  Ton 
peut  prendre 

S|xp  =  6(mp— -^np). 


e  étant  un  facteur  infiniment  petit  quelconque. 

Les  égalités  (5)  et  (5  bis)  donneront  alors  les  deux  nouvelles 
égalités 

(8)  «-«„)^  +  (,n^_;np)^+...+  («,',-mx)^=o, 

Prenons  une  quantité  Xy  variable  de  o  à  i,  et  X  fonctions  de  x 
définies  par  les  égalités 

[Xa(ar)  =  ma-4- (mjj— ma)a?, 
(^)  /  H-p(a?)='np4-(mp— mp)a?, 

I î 

{xx(a7)  =  mx  -H  (m'x  —  m\)x. 

Formons  un  mélange  des  masses  |Xa(x),  [xp(:r),  . . . ,  [JLx(a?)  des 
corps  a,  ^y ...,  X.  Sous  la  pression  constante  II,  à  la  température  T. 
ce  mélange  admet  un  potentiel  thermodynamique 
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Celte  égalité  (lo)  nous  donne 

dx      ~  <^[*a       dx        '    djjip       dx  "  '      c^fix       dx     ' 

OU  bien,  en  vertu  des  égalités  (9), 

Les  égalités  (8)  et  (8  bis)  peuvent  alors  s'énoncer  de  la  ma- 
nière suivante  : 
L'équation 

dx 

est  vérifiée  pour  a;  =  o  et  a:  =  i . 

Dès  lors,  le  théorème  de  RoUe  nous  enseigne  qu'il  existe  au 
moins  une  quantité  0,  comprise  entre  o  et  i,  telle  que  l'on  ait 

En  vertu  des  égalités  (9)  et  (i  i),  cette  égalité  (12)  devient 

égalité  dans  laquelle 

tAa=fAa(6),         |ip=tip(0),         ...,         |ix=fx>(ô). 

Mais,  d'après  la  proposition  rappelée  au  début  du  présent  pa- 
ragraphe, cette  égalité  (i3)  exigerait  que  l'on  eût 

Ces  dernières  égalités  sont  inadmissibles,  car,  jointes  aux  éga- 
lités (7),  elles  donneraient 

A,  fia(O)  4-  Bi  Hip(e)  -h. .  .4-  Li  ixx(O)  =  o, 
A,{Xct(G) -4-6,1x^(6)  4-... -+-L,fAx(6)  =0, 


A„tia(e)-i-B„txp(G)-f-...-+.L„{xx(e)  =  o, 
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tandis  que  Ton  a,  en  vertu  des  égalités  (i), 

AiM0)-*-B,{xp(0)H-...+  Li{xx(e)=M,(6), 
A,HiarO)-hB,{xp(0)^...-+.L,|jix(Ô)  =  M,(6), 


A„MO)  +  B„fxp(0)  H-. . .+  L«jxx(e)  =  M„(e), 

M<(6),  Ma(8),  ...,  Mrt(8)  étant  les  masses,  assurément  diffé- 
rentes de  o,  qui  composent  en  apparence  le  mélange  dont  la 
composition    vraie    est    représentée    par  les    quantités    {^^«(0); 

^p(e),..,,(xx(e). 

On  voit  donc  bien  qu'en  niant  les  égalités  (6),  nous  sommes 
conduits  à  une  contradiction;  en  sorte  que  nous  pouvons  énoncer 
la  proposition  suivante  : 

Lorsqu'on  se  donne  la  pression  U,  la  température  T  et  la 
composition  apparente  M|,  M2,  . . . ,  M;i  d^un  mélange  homo- 
gène, la  composition  vraie  que  présente  ce  mélange  en  équi- 
libre est  définie  sans  ambiguïté. 

V.  La  proposition  rappelée  au  début  du  paragraphe  précédent 
fournit  une  nouvelle  conséquence. 

Vétat  d^ équilibre  chimique  d*un  mélange  dont  la  compo- 
sition brute  est  donnée  est  un  état  d'équilibre  stable. 

Pour  démontrer  cette  proposition,  il  suffit  de  faire  voir  que, 
lorsque  le  système  est  en  équilibre,  la  fonction  H(|Xa,  [xp, . . . ,  ^\) 
a  une  valeur  minima  parmi  celles  qu'elle  peut  prendre  sous  la 
même  pression,  à  la  même  température,  pour  la  même  composi- 
tion brute  du  sjstème. 

C'est  ce  qui  aura  lieu  si  l'on  a,  au  moment  de  l'équilibre. 


^(«^f^)«-^(w- .•-^(w-..2^8.,s,,>o. 


pour  toutes  les  valeurs  de  8aa,  Sjxp,    . . . ,  S[jix,  qui  vérifient  les 
égalités  (3). 
Cette  inégalité  est  d'ailleurs  assurée,  à  moins  que  l'on  n'ait 
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Mais  ces  égalités  ne  peuvent  avoir  lieu,  car,  jointes  aux  éga- 
lités (3),  elles  donneraient  les  égalités 

Ai{Xa-+-  Bifxp -+-... H- Li{xx=o, 
AjfJta-f-  B,{xp  -f-. .  .4-  L,fJix=  o, 


An|ia+  B»|ip-h..  .4-  L|,fxx=  o, 
qui  sont  incompatibles  avec  les  égalités  (i). 

VI.  D'après  ce  que  nous  avons  vu  au  §  IV,  [Xa,  jxp,  . . . ,  [xx  sont 
des  fonctions  bien  déterminées  des  variables  U,  T,  M|,  M2,  *  • ., 
M„.  Nous  allons  voir  que  ce  sont  des  fonctions  homogènes  et  du 
degré  i  e/e  Mf,  Ma,  . . . ,  M„. 

Rappelons -nous,  en  effet,  que  ces  quantités  [Xa,  |xp,  ...,  [xx 
peuvent  être  caractérisées  par  ce  fait  qu'elles  vérifient  les  éga- 
lités (i)  et  qu'elles  rendent  compatibles  [en  S[Xa,  S{xp,  •  • . ,  S|xx  les 
égalités  (2)  et  (3). 

Imaginons  donc  qu'on  se  soit  donné  un  système  de  valeurs 
de  M|,  M2,  .•.,  M„  et  qu'on  ait  trouvé  un  système  correspon- 
dant m»,  m^t  •  •  • ,  m\  des  variables  |Xq(,  |xp,  • . . ,  |xx,  tel  que  les 
conditions  précédentes  soient  remplies. 

Prenons  maintenant  une  nouvelle  composition  apparente  PM|, 
PM2,  . . . ,  PMfl  ;  il  est  évident  que  les  égalités  (i)  seront  alors  vé- 
rifiées en  prenant 

|ifli=Pma,         |jLp=Pmp,         ...,         {xx=Pinx; 

d'ailleurs,  par  ce  changement  de  valeurs  de  [Xa,  |xp,  . .  . .  txx?  les 
égalités  (2)  et  (3)  demeurent  compatibles  en  8|Xa,  8[xp,  . . .,  8|xx, 
car  ce  changement  ne  modifie  ni  les  valeurs  des  coefficients  A|, 
B/,  •  • . ,  L/,  qui  ne  dépendent  pas  des  variables  ^^,  [xp,  . . . ,  |xx, 

•   1  1  1  ... ,     c^H      <)H  dVL 

m  les  valeurs  des  quantités  -^ — >  - — >  •••>  ^— >  que  nous  savons 

être  des  fonctions  homogènes  et  du  degré  o  de  ces  mêmes  va- 
riables. 

VII.  Les  diverses  propositions  générales  que  nous  venons  de 
démontrer  touchant  l'état  d'équilibre  chimique  d'un  mélange 
homogène  vont  nous  permettre  d'établir  les  théorèmes  énoncés 
au  §  II. 
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La  composition  vraie  qui  assure  l'équilibre  chimique  d'un  mé- 
lange de  composition  apparente  Mi,  Ma,  ..  .,  M„y  soumis  à  la 
pression  D  et  porté  à  la  température  T,  est  définie  par  les  égalités 

i{Xa=  îXa(Mi,  M„  . . . ,  M„,  D,  T), 
|xp=|ip(M„M„....M„,n,T). 
t*X=lAX(M„M„...,M„,n,T). 

Le  mélange  admet,  en  toutes  circonstances,  un  potentiel  thermo- 
(Ipamique  sous  la  pression  constante  II  :  H(|ji,o(,  txp,  [jlx,  ...,  n,T). 
Si  l'on  suppose  l'équilibre  chimique  à  chaque  instant  établi 
dans  le  système,  cette  fonction  deviendra 

H[tAa(Mt,M„...,M«,n,T), 
jxp(M,,M„...,M„,n,  T) 

(•5) 

|xx(M„M„...,M„,n,T),n,T] 
=  5(Mt,M„...,M„,n,T). 

D'ailleurs,  la  fonction  H(jXfli,  |xp,  ax,  . . . ,  II,  T)  est,  nous  le  sa- 
vons, homogène  et  de  degré  i  en  (Xa,  jxp,  . . . ,  |xx  ;  d*après  ce  que  nous 
avons  vu  au  paragraphe  précédent,  les  fonctions  |Xa,  [xp,  . . . ,  p-x, 
qui  figurent  dans  les  égalités  (i4)>  sont  homogènes  et  du  degré  1 

en  M<,  Ma, M«;  la  fonction  5(M,,M2,  ...,M;„n,T)  esl 

donc  homogène  et  du  degré  i  en  Mj,  Ma,  . . . ,  M„. 

Ainsi,  si  Von  suppose  C équilibre  chimique  constamment 
établi  dans  le  mélange,  celui-ci  admet  un  potentiel  thermo- 
dynamique sous  pression  constante  S(M|,  Ma,  . . .,  M„,  II, T) 
qui  est  fonction  homogène  et  du  degré  i   des  variables  M|, 

C'est  le  premier  des  deux  théorèmes  que  nous  voulions 
démontrer. 

VIII.  Il  s'agit  maintenant  de  prouver  que  la  quantité 

'/ 
nest  négative  pour  aucun  système  de  valeurs  de  X<,  Xa,  .  .    , 
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X«,  et  qu^elle  est  nulle  seulement  dans  le  cas  où 

^  ''  Ml  -  M,  M„' 

L'égalité  (i5)  nous  donne 

_^!Â_  =  ^^^      ^^^  ^H  d^x  dfix 

£>M/dMy        (^jx*  t^M/  dMj  "^  djxâ    <^M/  c>My  "^•""^  ^^j^j  dM^  (/Al^ 

Posons 

(19)  {  ^?""5ivr,    *'^5m;-^'"^"-"^5M;^'"    •   . 


et  les  égalités  (16)  et  (18)  nous  permettront  d'écrire 

*Jd  Vâ^xa  c^M,c^My  "*"  dfip  dxVI/dMy  "^'""^  (^jxx  dM/dx\ly/ 


Mais,  en  vertu  des  égalités  (4),  qui  sont  vérifiées  puisque  l'on 
suppose  l'équilibre  chimique  établi,  cette  égalité  (20)  peul 
s'écrire 


(21) 
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Les  égalités  (i)  donnent,  pour  toutes  les  valeurs  de/>,  ietj\ 
comprises  de  i  an, 

A         ^V«         ■    P         ^V^         .  ^î  <^'R       _^  ^ 

^'^  dM/  dMy  ■*"     ''  dMi  <^My  "^'  •  •  ■*■      '^  dM/dMy  ""  ''' 

L'égalité  (21)  se  réduit  donc  à 

Il  résulte  alors  de  ce  que  nous  savons  que  la  quantité  J  n^est  | 

jamais  négative;  de  plus,  pour  qu'elle  soit  nulle,  il  faut  et  il  ; 

safGt  que  l'on  ait  1 

JAa        fxp       *"       [^x       ^'  î 

En  vertu  des  égalités  (19),  ces  égalités  deviennent 


^H-a    .V    alla  ^    ^fxa 

a^p         a^xp  ()fxp  _ 


(22)         {^'âsr'*"^'5(vi;^'-''^^'»5M;  =  p^p' 
••• •• ..•.. t 

Multiplions  la  première  des  équations  (22)  par  A|,  la  seconde 
par  B«,  .  • .,  la  dernière  par  L4  ^  ajoutons  membre  à  membre  les 
résultats  obtenus,  observons  que  les  égalités  (i)  nous  donnent 

AifJiaH-   Bifxp   ^-...-+-    Li[i.x   =Mi, 
A    <^fJta  <^fxp  dfix        ^ 


et  nous  trouverons  la  première  des  égalités 

Xi=pMi,        X,=  pM,,        ...,        Xn—pMn» 
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Les  autres  sMtablissent  d'une  manière  analogue. 
Ces  égalités  n'étant  autre  chose  que  les  égalités  (17),  la  propo- 
sition énoncée  est  établie. 

IX.  Ainsi,  toute  formule,  toute  proposition  relative  à  un  sys- 
tème qui  renferme  un  mélange  ou  une  dissolution,  et  consé- 
quence des  seuls  principes  de  la  Thermodynamique,  est  indé- 
pendante des  hypothèses  que  Ton  peut  faire  sur  Fétat  chimique 
des  corps  qui  forment  ce  mélange  ou  cette  dissolution;  elle  ne 
dépend  que  de  la  composition  apparente  de  ce  mélange  ou  de 
cette  dissolution;  elle  ne  saurait,  par  conséquent,  nous  fournir 
aucun  moyen  de  recherche  lorsque  nous  nous  proposons  de  con- 
naître l'état  des  corps  en  dissolution. 

La  Thermodynamique  ne  peut  nous  fournir  de  formules  dé- 
pendant de  l'état  chimique  des  corps  mélangés,  capables^  par 
conséquent,  de  nous  renseigner  sur  cet  état,  que  si  on  lui  adjoint 
d'autres  hypothèses  indépendantes  de  ses  principes. 

C'est  ainsi  que  M.  J.-W.  Gibbs,  en  adjoignant  aux  principes 
de  la  Thermodynamique  une  proposition,  distincte  de  ces  prin- 
cipes, et  qui  définit  le  sens  exact  de  ces  mots  :  gaz  parfaits  qui 
se  mélangent  sans  combinaison,  est  parvenu  à  donner  des  for^ 
mules  qui  dépendent  des  actions  chimiques  produites  au  sein 
d'un  mélange  de  gaz  parfaits;  ces  formules  peuvent  alors  servir 
de  moyen  de  contrôle  lorsqu'il  s'agit  d'étudier  une  question  rela- 
tive à  l'état  chimique  d'un  mélange  de  gaz  parfaits  ;  elles  peuvent, 
par  exemple,  servir  à  confirmer  l'hypothèse  qu'une  vapeur  à  den- 
sité variable  est  un  gaz  peu  éloigné  de  l'état  parfait,  mais  dissocié. 

On  a  souvent  reproché  à  la  théorie  de  M.  J.-W.  Gibbs  de 
s'appuyer  non  seulement  sur  les  principes  de  la  Thermodyna- 
mique, mais  encore  sur  une  proposition  distincte  de  ces  principes; 
ce  reproche,  on  le  voit,  n'est  nullement  logique;  ce  que  nous 
venons  de  dire  montre,  en  effet,  qu^aucune  théorie  de  la  disso- 
ciation dans  un  mélange  gazeux  ne  saurait  être  fondée  exclusive- 
ment sur  les  principes  de  la  Thermodynamique. 

Lorsqu'on  étudie  les  dissolutions  très  diluées,  on  peut  obtenir 
des  renseignements  sur  l'état  chimique  des  corps  qui  les  consti- 
tuent en  adjoignant  aux  principes  de  la  Thermodynamique  l'hypo- 
thèse que  tout  corps  dissous  qui  existe  réellement  dans  la  dis- 
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solution  appartient  à  la  série  normale  de  Van  t'Hofif.  Mais,  comme 
cette  hypothèse  est  révoquée  eu  doute  par  certains  physiciens,  les 
renseignements  que  Ton  en  déduira  ne  seront  pas  unanimement 
acceptés. 

Ces  diverses  remarques  ont,  d'ailleurs,  une  source  logique  qui, 
lorsqu'on  y  réfléchit  bien,  dispense  des  démonstrations  données 
aux  §  VII  et  VIII.  Lorsque  l'on  cherche,  au  début  de  la  Thermo- 
dynamique (*),  à  définir  le  mélange  et  la  combinaison,  on  trouve 
sans  peine  une  définition  qui  distingue  le  mélange  et  la  combi- 
naison d'avec  le  système  formé  par  les  composants  séparés,  mais 
on  ne  trouve  pas  de  définition  qui  distingue  le  mélange  de  la  com- 
binaison; en  sorte  que  le  mélange  et  la  combinaison  ne  sont  pas 
choses  diETérentes  pour  les  principes  fondamentaux  de  la  Thermo- 
dynamique, tant  qu'aucune  loi  étrangère  à  cette  science  n'est 
venue  préciser  le  sens  qu'il  convient  d'attacher  à  chacun  de  ces 
mots. 

La  loi  des  proportions  définies  permet  de  préciser  le  sens 
qu'il  convient  d'attribuer  aux  mots  :  une  combinaison  à  Vétat 
de  pureté;  elle  permet  donc  de  traiter  les  problèmes  où  ne 
figurent  que  des  combinaisons  prises  à  l'état  de  pureté  et  leurs 
éléments  pris  également  à  l'état  de  pureté,  ces  divers  corps  étant 
incapables  de  se  mélanger  les  uns  aux  autres  ;  de  pareils  systèmes 
sont  ceux  que  nous  avons  nommés  parfaitement  hétérogènes. 
Comme  personne  ne  révoque  en  doute  la  loi  des  proportions  dé- 
finies, la  théorie  des  systèmes  parfaitement  hétérogènes  aura  le 
même  degré  de  certitude  que  les  principes  mêmes  de  la  Thermo- 
dynamique . 

Toutes  les  fois  que  nous  avons  affaire  à  des  systèmes  qui  ne 
sont  pas  parfaitement  hétérogènes,  il  nous  faut  faire  appel  à  une 
loi  capable  de  distinguer  le  simple  mélange  de  la  combinaison. 

Dans  le  cas  où  le  corps  mixte  étudié  est  formé  de  gaz  parfaits, 
M.  J.-W.  Gibbs  a  proposé  une  définition  capable  de  distinguer 
sans  ambiguïté  ces  deux  mots  :  mélange,  combinaison.  Dès  lors, 
la  théorie  des  transformations  chimiques  dans  les  systèmes  qui 


(•)  P.  DuHEX,  Commentaire  aux  principes  de  la  Thermodynamique.  Pre- 
mière Partie  :  Le  principe  de  la  conservation  de  l'énergie  {Journal  de  Mathé- 
matiques pures  et  appliquées,  4'  série,  t.  VIII,  p.  271;  1892). 
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ne  renferment  pas  d'autres  mélanges  qu'un  mélange  de  gaz  par- 
faits est  possible;  pour  ceux  qui  ne  révoquent  pas  en  doute  la  dé- 
finition donnée  par  M.  J.-W.  Gibbs,  elle  offre  le  même  degré  de 
certitude  que  les  principes  mêmes  de  la  Thermodynamique. 

Dans  tous  les  autres  cas  où  nous  avons  à  étudier  des  mélanges, 
nous  manquons  de  lois  capables  de  distinguer  les  deux  mots  mé- 
lange et  combinaison  aussi  nettement  que  dans  le  cas  des  gaz 
parfaits. 
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Tome  LI  (suite);  189a. 

J.  AITKEN.  —  Quelques  phénomènes  relatifs  à  la  condensation  des  nuages,  p.  4o8. 

L'auteur  a  étudié  les  changements  marqués  qui  se  produisent 
dans  l'apparence  d'un  jet  de  vapeur  sous  l'influence  : 

1°  De  l'électricité; 

2°  De  l'augmentation  des  grains  de  poussières  contenus  dans 
l'air; 

3°  Du  refroidissement  de  l'air; 

4**  De  l'augmentation  de  pression  de  la  vapeur; 

5°  De  l'obstruction  à  l'orifice  du  jet  et  de  la  rugosité  ou  de 
l'irrégularité  des  tuyaux. 

11  a  examiné  également  certains  phénomènes  de  colorations 
produits  lorsque  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  a  lieu  dans 
]es  conditions  indiquées  plus  haut;  ses  expériences  le  conduisent 
à  une  explication  de  la  couleur  franchement  verte  présentée  par- 
fois par  le  Soleil. 

M.  Aitken  a  construit  un  appareil  auquel  il  a  donné  le  nom  de 
Koniscope,  destiné  à  compter  le  nombre  de  grains  de  poussières 
contenus,  par  exemple,  dans  une  chambre. 
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E.  MATTHEY.  —  Liqnation  des  métaux  du  groupe  du  platine,  p.  44/- 

Continuant  ses  recherches  sur  la  liquation  des  métaux  (*), 
l'auteur  a  étudié  quels  étaient  les  effets  du  refroidissement  sui- 
des masses  considérables  des  alliages  suivants  :  or-platine  ;  or- 
palladium;  platine-palladium;   platine-rhodium;   or-aluminium. 

Le  résultat  général  auquel  il  est  arrivé,  c'est  que,  dans  le  re- 
froidissement d'une  masse  fluide  de  deux  métaux,  il  se  solidifie 
d'abord  un  alliage  riche  en  métal  le  plus  fusible,  le  métal  le  moins 
fusible  étant  repoussé  vers  le  centre. 

W.  HUGGINS  et  M-  HUGGINS.  —  Sur  l'étoile  nouvelle  d'Auriga,  p.  486. 

Les  auteurs  ajoutent  de  nouveaux  détails  à  leur  Note  prélimi- 
naire (2).  Quelques-unes  des  raies  de  l'étoile  Nova  Aurigœ  ont 
été  vues  triples;  ce  phénomène  serait  dû,  d'après  eux,  au  renver- 
sement des  raies. 

Ils  croient  également  que  l'apparence  de  la  nouvelle  étoile  est 
due  plutôt  à  l'échappement  d'un  gaz  surchauffé  hors  d'une  enve- 
loppe moins  chaude  qu'à  la  collision  de  deux  ou  plusieurs  corps 
dans  l'espace. 

S.  BIDWELL.  —  Sur  les  variations  de  longueur  produites  par  l'aimantation 
dans  le  fer  et  autres  fils  parcourus  par  des  courants,  p.  49^- 

M.  Bidwell  s'est  proposé  de  rechercher  comment  varie  la  lon- 
gueur d'un  fil  de  fer,  transmettant  un  courant,  lorsqu'on  le  sou- 
met à  des  forces  magnétiques  longitudinales. 

Les  appareils  et  les  méthodes  de  mesures  employés  sont  ceux 
qui  ont  été  décrits  dans  de  précédents  Mémoires. 

Les  résultats  généraux  de  ces  expériences  sont  les  suivants  : 
Dans  un  fil  de  fer  que  traverse  un  courant,  l'allongement  magné- 
tique maximum  est  plus  grand  et  le  raccourcissement  dans  les 


(')  Proceed.  of  the  Roy.  Soc,  t.  XLVII,  p.  i8o;  Journal  de  Physique, 
î*  série,  t.  X,  p.  242. 
(»)  Proceed.  of  the  Roy.  Soc,  t.  L,  p.  465. 

/.  de  Phyt.,  3«  série,  t.  III.  (Février  1894.)  5 
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champs  magnétiques  intenses  plus  faible  que  lorsqu'il  ne  passe 
pas  de  courant.  L'eflTet  du  courant  est  inverse  de  celui  que  pro- 
duirait une  tension. 

Les  raccourcissements  magnétiques  du  nickel  et  du  cobalt  ne 
•  sont  pas  sensiblement  afifectés  par  le  passage  du  courant  (une 
tension  modifie  considérablement  le  raccourcissement  magnétique 
du  nickel,  mais  non  celui  du  cobalt). 

Th.  g  RAY.  —  Mesure  des  propriétés  magnétiques  du  fer,  p.  5o3. 

L'auteur  a  recherché  le  temps  que  met  un  courant  à  se  déve- 
lopper dans  un  circuit  qui  possède  une  inertie  électromagnétique 
considérable. 

Les  résultats  auxquels  il  est  arrivé  montrent  que,  entre  des 
limites  très  étendues,  le  temps  nécessaire  pour  que  le  courant 
devienne  uniforme  est  sensiblement  en  raison  inverse  de  la  force 
électromotrice  en  action  et  que,  pour  des  forces  électromotrices 
faibles,  ce  temps  peut  devenir  très  grand.  A.vec  une  force  électro- 
motrice  de  a  volts  par  exemple,  si  le  courant  est  envoyé  dans  une 
direction  telle  qu'il  doive  renverser  le  sens  de  l'aimantation  laissée 
dans  l'aimant  par  un  courant  antérieur  de  même  intensité,  le 
temps  nécessaire  pour  que  le  courant  s'établisse  est  de  trois  mi- 
nutes. 

D'autres  expériences  montrent  que  la  dissipation  d'énergie  due 
à  la  retentivité  (hystérésis  magnétique)  est  simplement  propor- 
tionnelle à  l'induction  totale  produite  quand  les  mesures  sont 
faites  par  les  méthodes  cinétiques.  René  Pâillot. 


WIEDEMAIM'S  AMMALEH  DER  PHT8IK  ÏÏMD  GHEMIE. 
T.  XLV,  XLVI,  XLVH;  1892. 

Électricité  statique.  —  Conductibilité.  —  flectrolyse. 

G.  ADLER.  —  Sur  la  capacité  des  condensateurs,  t.  XLVI,  p.  5oo-5oa. 

Si  les  deux  armatures  d'un  condensateur  fermé  sont  des  sur- 
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faces  équipotentielles  d'un  même  système  et  si  C|  et  C2  sont  les 
capacités  des  armatures  intérieure  et  extérieure  considérées  iso- 
lément, la  capacité  G  de  ce  condensateur  est  donnée  par  la  re- 
lation 

l_  _  2 L 

G  ■"  C,       Ci' 

Â  la  démonstration  donnée  par  l'auteur,  nous  substituerons  la 
suivante  qui  est  pour  ainsi  dire  intuitive. 

Soit  M  la  somme  des  masses  éleclrisées  qui,  placées  en  des 
points  convenables  à  Vintérieur  des  surfaces  équipotentielles 
S|,  S2  considérées,  produiraient  sur  la  première  un  potentiel  Vi 
et  sur  la  seconde  un  potentiel  correspondant  V^,  on  a  par  des 
théorèmes  connus 

(I)  M  --  G,Vi  =  G,V,. 

Soit  G  la  capacité  du  condensateur  formé  par  S|  et  Sa  que  nous 
supposerons  portées  précisément  aux  potentiels  V|  et  Va-  Le  po- 
tentiel produit  en  un  point  de  Sa  par  les  charges  GV<  de  S<  et 
—  CVa  de  Sa  est,  d'après  (1), 


^' 

G 

'"g; 

v„ 

qui 

doit  élre 

égal 

àV,; 

on  en  tire 

C 

G." 

G 

"G,  = 

=  I 

ou 

U) 

I 
G  ~ 

f 

g;- 

I 

Ci' 

c'est  la  relation  proposée.  Gette  relation  suppose  que  toutes  les 
masses  électriques  qui  produisent  le  système  des  surfaces  équipo- 
tentielles sont  intérieures  à  la  fois  à  S|  et  à  Sa*  Gette  condition 
nécessaire  n'est  pas  exprimée  clairement  (*)  dans  l'énoncé  de 
M.  Adler. 


(*)  Besteht  ein  Condensator  aus  zwei  geschlossenen  Conducloren  dieeinan- 
der  cUs  Niveauflàchen  zugehoren,  etc. 
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E.  RIECKE  et  W.  VOIGT.  —  Constantes  piézo-électriques  du  quartz 
et  de  la  tourmaline,  t.  XLV,  p.  5a3-553. 

M.  W.  Voîgt  (*)  a  publié  une  théorie  des  phénomènes  pyro- 
électriques et  piézo-électriques  fondée  sur  l'hypothèse  que  les 
deux  phénomènes  ont  une  cause  commune,  à  savoir  les  déforma- 
tions produites  dans  les  cristaux,  soit  par  la  chaleur,  soit  par  les 
actions  mécaniques.  M.  Voigt  admet  de  plus  que  les  trois  mo- 
ments électriques  principaux  a,  6,  c  sont  des  fonctions  linéaires 
des  six  déformations  principales  qu'il  désigne  par  0:^^  y/,  J^zt  yzf 

Zx    6t    Xy 

a  =  ti\iCx-^ti%yy-\-  Êw^z-r-  6i4^z-H  6ij^je-*-  Bie^n 
b  =  H\^x-^Hiyy-^  e„^;8-f-  e^^a-*- et»-»*-*- eî«%» 
c  =  ej, Xa:  -h  titXy  -^  ^ii^z  +  ej*^*  "^  ^JS  «x -4-  ^t^^y 

Les  dix-huit  constantes  piézo-électriques  Sh,  etc.,  peuvent  se 
réduire  à  un  petit  nombre  de  constantes  distinctes,  suivant  le 
degré  et  le  mode  de  symétrie  du  cristal  piézo-élec trique  considéré. 

On  a  de  même,  en  fonction  des  composantes  de  la  pression  X^r, 
Y^,  etc.,  des  formules  linéaires 

contenant  dix-huit  modules  piézo-électriques  qui  sont  des  fonc- 
tions des  constantes  piézo-électriques  précédemment  définies. 

Dans  le  cas  du  quartz,  il  n'y  a  que  deux  constantes  piézo-élec- 
iriques  distinctes  en  etei4,  auxquelles  correspondent  deux  mo- 
«lulcîs  distincts  8h  et  §14.  Pour  la  tourmaline,  il  y  a  quatre  con- 
stantes piézo-électriques  et,  par  conséquent,  aussi  quatre  modules  : 

-J2i   Ê|5,   634,   £33;   022î   8|5)   834    et  853. 

MM.  Rîecke  et  Voigt  déterminent  les  modules  8  à  l'aide  de 
prismes  rectangulaires  convenablement  orientés  par  rapport  aux 
axes  cristallographiques,  et  pour  lesquels  ils  déterminent  les  mo- 
ments électriques  produits  par  des  actions  mécaniques  déter- 
minées. 


<  '  )  Voigt,  Allgemeine  Théorie  der  piezo-und  pyro^lectrischen  Erscheinun- 
j^en  an  Krystallen.  Gôttingen,  1890. 
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Ils  ont  trouvé 

Quartz. 

8,1  =  6,45. 10-8,        Su  =  —  1 ,45. 10-*. 
Tourmaline. 

6,j  =  — 1 1,02.10-8,        ô,j  =      0,67.10-8, 
8,1=—   0,88.10-8,        8„  =  — 5,71.10-8. 

MM.  Curie  (*)  ont  trouvé  pour  le  quartz 

Su  =  6,3.10-8, 
pour  la  tourmaline 

853  =  ^5, 3. 10-8, 

el  n'ont  pas  mesuré  en  valeur  absolue  les  autres  modules. 

Des  valeurs  de  5  et  de  l'étude  antérieure  qu'il  a  faite  des  pro- 
priétés élastiques  des  cristaux,  M.  Voigt  déduit  les  valeurs  sui- 
vantes des  constantes  piézo-électriques  e  : 

Quartz, 
e,i  = -1-4,67.10*,        eu  =  H-  1,73.10^. 

Tourmaline. 
Ejj=H-o,49-ïO*>     £3»  =  — 9>35.ioS     en=— 7,28.10*,     Sai=— 3,o3.io*. 

Les  coefficients  de  dilatation  principaux  de  la  tourmaline  ont 
été  mesurés  par  Pfaff  (*)  et  permettent  de  calculer  le  moment 
pvTo-élec trique  c  en  fonction  de  631  et  633.  En  désignant  l'échanf- 
fiment  par  8,  on  trouve  ainsi 

c=  1,346. 

D'autre  part,  l'expérience  directe  a  fourni  en  moyenne 

c=  1,236; 

on  peut  dire  que  l'accord  est  satisfaisant.  Les  auteurs  en  con- 
cluent à  l'exactitude  de  l'hypothèse  fondamentale  de  M.  Voigt. 


(  '  )  Voir  Journal  de  Physiquey  a*  série,  1. 1,  p.  387,  et  t.  VIII,  p.  149.  MM.  Curie 
appetlent  constante  piézo-électrique  ce  que  MM.  Riecke  et  Voigt  appellent  mo- 
duU. 

(•)  Ppatf,  Poffg.  Ann,,  1861. 
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Ph.  LENARD.  —  Sur  l'électricité  des  chutes  d*eau,  t,  XLVI,  p.  584-636. 

J.  ELSTER  et  H.  GEITEL.  —  Note  sur  rélectricité  des  chutes  d*eau, 
t.  XLVII,  p.  49M97- 

On  sait  depuis  longtemps  que  les  cascades  communiquent  une 
charge  électrique  négative  à  l'air  environnant.  D'observations  qu'il 
a  eu  l'occasion  de  faire  dans  les  Alpes  et  de  nombreuses  expé- 
riences de  laboratoire,  M.  Lenard  tire  les  conclusions  suivantes  : 

Des  gouttes  d'eau  qui  tombent  sur  la  surface  de  l'eau  ou  sur 
un  corps  mouillé  dégagent  de  l'électricité  :  l'eau  se  charge  positi- 
vement et  l'air  environnant  s'écarte  du  lieu  de  la  chute  chargé 
d'électricité  négative.  Un  jet  d'eau  qui  se  résout  en  gouttelettes 
peut  ainsi,  à  l'intérieur  d'une  chambre  close,  provoquer  des  dif- 
férences de  potentiel  assez  fortes  pour  qu'il  y  ait  production  d'étin- 
celles. 

Les  moindres  impuretés  de  l'eau  affaiblissent  beaucoup  le  phé- 
nomène ;  d'autres  liquides  que  l'eau  se  montrent  actifs  à  divers 
degrés  et  prennent  soit  de  l'électricité  positive,  soit  de  l'électricité 
négative;  la  nature  des  gaz  a  aussi  une  influence. 

Le  simple  écoulement  de  l'eau  dans  l'air,  le  frottement  de  l'eau 
contre  la  pierre,  la  variation  de  potentiel  de  l'atmosphère  libre 
n'exercent  pas  d'influence  sensible.  Ce  dernier  point  est  confirmé 
par  MM.  Elster  et  Geitel  qui  ont  observé  plusieurs  cascades  sou- 
terraines produisant  une  électrisation  négative  de  l'air  tout  comme 
les  cascades  aériennes. 

M.  Lenard  pense  qu'il  faut  considérer  l'ensemble  de  ces  phéno- 
mènes comme  résultant  de  la  différence  de  potentiel  au  contact 
de  l'air  et  de  l'eau  ou,  plus  généralement,  d'un  gaz  et  d'un  liquide 
quelconques. 

W.  NEGBAUR.  —  Sur  les  différences  de  potentiel  de  piles  à  électrolytes  solides, 

t.  XLVII,  p.  27-45. 

Mesures  de  forces  électromotrices  de  piles,  réversibles  ou  non, 
dont  les  électrolyles  sont  des  combinaisons  halogènes  solides. 

Le  Tableau  suivant,  relatif  aux  éléments  réversibles  étudiés, 
donne  :  i®  les  forces  électromotrices  observées;  2°  celles  que  l'on 
calculerait  dans  l'hypothèse  de  Thomson,  à  savoir  que  la  tota- 


Ag  1  AgGl 
Ag  1  AgBr 
Ag  1  Agi 

Hg  1  HgCl» 
Hg  1  HgBr» 
Hg  1  Hgl» 

Hg|Hg«Cl« 
Hg  1  Hg«Br» 
Hg  1  Hg'I» 

Hg  1  HgCl» 
Hg  1  HgBr» 
Hg  1  Hgl« 

Hg  1  Hg«Cl« 
Hg  1  Hg«Br« 
Hg  1  HgM« 

Observé. 

Calculé. 

Pb... 

-t-o,5i7 

-i-o,5i4 

Pb.. 

-}-o,4i8 

-f-o,4io 

Pb.. 

-K),2l4 

-4-0,262 

Ag.. 

-4-0,075 

—0,095 

Ag.. 

.     -Ho,o85 

—0,110 

Ag... 

-ho,i7o 

-0,144 

Ag.. 

-+-0,02 

— o,5ia 

Ag.. 

H-o,o8 

—0,492 

Ag.. 

-1-0,111 

-0,448 

Pb... 

-+-o,5io 

-t-0,422 

Pb... 

-ho,5!i6 

-i-0,298 

Pb... 

-^0,317 

-f-o,ii8 

Pb.., 

H-0,0I 

-ho,oo47 

Pb... 

-o,3o5 

-—0,082 

Pb  . 

—0,600 

—0,186 
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Ji'té  de  l'énergie  chimique  est  transformée  en  énergie  électrique  : 

PbCl» 
PbBr» 
Pbl* 
AgCl 
AgBr 
Agi 
AgCl 
AgBr 
Agi 
PbCi» 
rf.  1  Hg  i  HgBr»  i  PbBr» 
Pbl« 
PbCl» 
PbBr» 
PbP 

Sauf  pour  les  piles  a,  le  désaccord  est  complet.  D'après  la  théorie 
de  HelmholtZy  les  piles  6,  c,  rf,  e  devraient  donc  avoir  une  force 
électromotrice  variable  avec  la  température,  ce  que  M.  Negbaur 
n'a  pu  constater. 

L'introduction  dans  une  pile  réversible  d'un  électroljte  inter- 
médiaire peut  modifier  très  sensiblement  la  force  électromotrice  : 
ainsi  l'on  a 

TOlt 

Ag  I  AgBr  I  PbBr»  |  Pb 0,418 

Ag  I  AgBr  I  HgBr»  |  PbBr»  |  Pb o,5i8 

Agi  Agi    I  Pbl«     |Pb o,ai4 

Agi  Agi     |HgI«     IPbIMPb 0,378 

Par  suite,  les  électrolytes  solides  n'obéissent  pas  à  la  loi  de  Volta. 
Au  contraire,  il  semble  que  les  divers  métaux  mis  en  contact 
avec  un  ^méme  sel  solide  se  rangent  à  peu  près  dans  le  même 
ordre  qu'avec  les  sels  liquides  et  obéissent  à  la  loi  de  Volta.  Ainsi 
M.  Negbaur  a  trouvé 

TOlt 

Pt  |PbI«  I  Ag 0,418 

Agi  Pbl»  I  Pb o,i65 

Pb|  Pbl«  I  Zn 0,202 

d'où  l'on  déduirait 


Pt  I  Pbl«  I  Zn.. 


0,785 
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L'expérience  directe  a  donné  o^®*^,735. 

D.  SAXÉN.  —  Sur  la  réciprocité  de  l'endosmose  électrique  et  des  courants 
produits  par  l'écoulement,  t.  XLVII,  p.  46-68. 

M.  Helmholtz  (*)  a  été  conduit 'par  des  [considérations  théo- 
riques à  représenter  la  quantité  U  d'un  liquide  incompressible 
qu'un  courant  transporte  à  travers  un  tube  capillaire  cylindrique 
par  la  formule 

dans  laquelle  a-  est  la  résistance  spécifique  du  liquide,  k^  son 
coefficient  de  frottement  interne,  I  l'intensité  du  courant,  r^i  le 
potentiel  au  milieu  du  tube  et  (fa  le  potentiel  du  liquide  au  con- 
tact des  parois. 

En  ce  qui  concerne  les  lois  des  courants  produits  par  l'écoule- 
ment, M.  Helmholtz  arrive  de  même  à  l'équation 

où  P  est  la  pression  hydrostatique  employée,  V  la  différence  de 
potentiel  aux  deux  extrémités  du  tube.  Si  donc  on  suppose  que 
les  deux  sortes  d'expériences  sont  réalisées  à  l'aide  du  même  ap- 
pareil, on  tire  de  (i)  et  de  (2) 

(3)  5  =  ^- 

c'est  cette  relation  que  M.  Saxén  s'est  proposé  de  vérifier. 

Les  expériences  ont  été  réalisées  en  remplaçant  le  tube  capil- 
laire unique  de  la  théorie  de  Helmholtz  par  une  plaque  d'argile 
de  39"*"  de  diamètre  et  d'épaisseur  voisine  de  3"",  3.  Voici  les  ré- 
sultats en  unités  G. G. S.  Us  confirment  pleinement  la  réciprocité 
des  deux  phénomènes  liés  par  la  théorie  de  Helmholtz. 


(»)  Helmholtz,  Wied.  Ann,j  i.  VII,  p.  337,  1879;  yoir  Journal  de  Physique, 
'•  série,  t.  VIII,  p.  876. 


L 
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Liquides  U  V 

(pour  100  ).  Températures.  l'  P' 


Sulfate  de  zinc <  | 


Sulfate  de  cuivre 

Sulfate  de  cadmium. . . . 


i  2 
1 


i5  0,3597  o,35i5 

21  0,3817  0,3790 

20  0,3461  0,3438 

16  o,385o  0,3852 

i5  0,2329  0,2371 

i5    ài6{  o,5823  o,588o 

ioyài3  o,ii57  o,ii53 


K.  WESENDONCK.  —  Sur  la  production  d'électricité  par  le  frottement  des  gaz 
sur  les  métaux,  t.  XLVII,  p.  529-666. 

M.  Wesendonck,  faisant  usage  de  gaz  comprimés  industrielle* 
ment  (air,  oxygène,  acide  carbonique),  conclut  de  ses  expé- 
riences, parfaitement  d'accord  avec  celles  de  Faraday,  que  les  gaz 
secs  et  exempts  de  poussière  ou  de  tout  précipité  liquide  ne 
produisent  pas  par  leur  frottement,  sur  les  métaux,  de  quantités 
d'électricité  appréciables. 


0.  WERNER.  —  Mesures  de  constantes  diélectriques  au  moyen 
de  l'inducteur  différentiel,  t.  XLVII,  p.  61 3-625. 

Expériences  réalisées  par  deux  méthodes  de  M.  Elsas  (*). 

Première  méthode.  Deuxième  méthode. 

ParafGne 2,254  » 

Gomme  élastique 3  ,o3o  » 

Verreàglace» j  7.«8»  » 

Pétrole 2,oi5  2,012 

Essence  de  pétrole i  ,779  i  ,777 

Essence  de  térébenthine 2,286  2,255 

Xylène 2,256  2,228 

Toluène 2,3o4  2,277 

Huile  de  ricin »  4,36i 

Ces  méthodes  ne  sont  pas  applicables  aux  corps  plus  conduc- 
teurs tels  que  Falcool.  M.  Werner  n'a  pu  reproduire  des  mesures 


(•)  EL8A8,  Wied.  Ann,,  t.  XLII,  p.  178,  et  t.  XLIV,  p.  654.  Voir  Journal  de 
Physique,  3"  série,  t.  I,  p.  a5i. 
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obtenues  par  M.  Winkelmann  (*)  pour  celte  dernière  substance 
à  l'aide  d'une  méthode  dont  celles  de  M.  Elsas  ne  sont  cependant 
que  des  variantes. 

D.  KREICHGAUER  et  W.  JAEGER.  —  Sur  le  coefficient  de  température  de  la 
résistance  électrique  du  mercure  et  sur  les  résistances  du  mercure  du  Reich- 
anstalt,  t.  XLVII,  p.  5i$-5a8. 

Les  résultats  de  ces  mesures  sont  pour  ainsi  dire  identiques  à 
ceux  qu*a  obtenus  M.  Guillaume  (^)  par  des  méthodes  analogues. 
Les  formules  empiriques  permettant  de  calculer  la  résistance 
vraie  du  mercure  à  /°,  au  moyen  de  la  résistance  à  o**  sont 

Krcichgauer  et  Jaeger. . .     R^  —  Ro[n-o,ooo8827f -t- 0,00 000126 f»]. 
Guillaume R/—  Ro[i-+-  0,0008881  ^-i- 0,00000101^*]. 

De  o®  à  25°,  les  résultats  fournis  par  les  deux  formules  ne  dif- 
fèrent pas  de  plus  de  trois  cent-millièmes. 

K.  LOMMEL.  —  Manière  de  rendre  yisibles  les  lignes  équipotenti elles  dans  une 
plaque  parcourue  par  un  courant.  Explication  du  phénomène  de  Hall,  t.  XLVIl. 
p.  766. 

On  saupoudre  de  limaille  une  plaque  parcourue  par  un  cou- 
rant; les  grains  dessinent  des  lignes  normales  aux  lignes  de  flux, 
c'est-à-dire  des  courbes  équipotentielles.  Si  l'on  vient  à  placer  la 
plaque  dans  un  champ  magnétique,  les  courbes  de  limaille  se  dé- 
placent, ce  qui  donne  tout  au  moins  une  représentation  graphique 
(sinon,  comme  le  veut  M.  Lommel,  l'explication  la  plus  simplet 
du  phénomène  de  Hall. 

MILTHALER.  —  Sur  l'emploi  de  la  manganine  pour  la  construction 
de  bobines  de  résistance,  t.  XLVI,  p.  3g7-3o5. 

La  manganine  est  un  alliage  de  83  de  cuivre,  4  de  nickel  et  1 3 
de  manganèse,  dont  la  résistance  spécifique  est  très  élevée. 


(')  Winkelmann,  Wied.  Ann.,  t.  XXXVII,  t.  161.  Voir  Journal  de  Physique, 
a*  série,  t.  IX,  p.  a 53. 

(•)  Guillaume,  Rapport  sur  l'étude  des  étalons  mercuriels  de  résistance 
électrique  {Comptes  rendus  des  séances  de  l* Académie  des  Sciences,  t.  CXV. 
p.  4^4 ;  189a.  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  11^  p.  4S5). 
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Pour  obtenir  de  bons  résultats,  les  bobines  doivent  être 
chauffées  quelques  heures  par  jour  pendant  un  mois  vers  iio'*, 
puis  soigneusement  paraffinées. 

A.  OBERBECK.  —  Manière  dont  se  comporte  l'argent  allotropique  par  rapport 
aux  courants  électriques,  t.  XLVI,  p.  a65-28o;  t.  XL VII,  p.  353-379. 

Après  avoir  accidentellement  observé  que  la  résistance  d'une 
couche  d'argent  déposée  sur  verre  diminue  rapidement  avec  le 
temps,  M.  Oberbeck  a  soumis  à  une  élude  systématique  la  va- 
riation de  résistance  qu'éprouvent,  sous  diverses  influences,  des 
couches  d'argent  précipitées  des  dissolutions  suivantes  : 

I**  Mélange  de  sel  de  Seignette,  de  sulfate  de  fer  et  de  nitrate 
d'argent. 

a"  Mélange  de  citrate  de  soude,  de  sulfate  de  fer  et  de  nitrate 
d'argent. 

3^  Mélange  de  dissolution  de  soude  et  de  dextrine  additionnée 
peu  à  peu  de  petites  quantités  d'argent. 

4**  Mélange  de  soude,  de  tannin  et  de  nitrate  d'argent. 

Les  deux  premières  variétés  d'argent  sont  conductrices;  les 
deux  dernières  ne  le  sont  pas,  mais  le  deviennent,  soit  par  une 
élévation  de  température  au-dessus  de  80**,  soit  par  l'action  de 
Tacide  sulfurique  ou  de  diverses  dissolutions  salines  ;  les  mêmes 
actions  accroissent  aussi  considérablement  la  conductibilité  des 
deux  premières  variétés  d'argent. 

Toutes  ces  variétés  sont  très  sensibles  à  l'action  de  l'air 
humide  :  leur  conductibilité  apparente  décroît  rapidement  sous 
l'influence  d'un  courant  d'air  humide  et  revient  lentement,  sous 
l'influence  d'un  courant  d'air  sec  à  une  valeur  plus  ou  moins 
voisine  de  sa  valeur  initiale. 

M.  Oberbeck  rapproche  ses  observations  sur  la  conductibilité 
des  couches  d'argent  précipitées  de  celles  de  M.  Carey-Lea  (*)  sur 
leurs  propriétés  chimiques.  Les  causes  qui  agissent  de  la  manière 
la  plus  efficace  pour  faire  varier  la  conductibilité  sont  aussi  celles, 


(»)  Carby-Lea,  American  Journal,  t.  XXXVII,  p.  476;  t.  XXXVIII,  p.  47,  237; 
889.  Phil.  Afag.,  5«  série,  t.  XXXI,  p.  238,  32i,  497;  t.  XXXII,  p.  337. 


76  WIEDEMANN'S  ANNALEN. 

qui,  d'après  M.  Carey-Lea,  favorisent  le  plus  les  transformalions 
des  diverses  variétés  d'argent  allotropique. 

W.  NERNST  et  PAULI.  —  Nouvelles  recherches  sur  l'activité  électromotrice 
des  ions,  t.  XLV,  p.  353-359, 

M.  Nernst  (*),  M.  Planck  (2),  ont  cherché,  dans  l'hypothèse 
d'une  dissociation  complète  des  électrolytes  dissous  et  en  se  fon- 
dant sur  la  connaissance  de  la  vitesse  des  ions  (Rohlrausch), 
quelle  doit  être  la  force  électromotrice  de  contact  de  deux  disso- 
lutions et  par  suite  la  force  électromotrice  résultante  de  certaines 
piles. 

Dans  le  Mémoire  actuel  M.  Nernst  calcule,  par  les  formules  de 
M.  Planck,  les  forces  électromotrices  de  contact  de  quatre  liqueurs 
contenant  respectivement  0,1  et  0,01  d'équivalent  de  chlorure  de 
potassium  ou  d'acide  chlorhydrique,  et  compare  les  valeurs 
théoriques  qui  en  résultent  pour  la  force  électromotrice  de 
diverses  combinaisons  de  ces  dissolutions  avec  les  valeurs  expéri- 
mentales. 

E  (en  volts) 

Combinaison.  calculé.        observé. 

o,iKCl|  o,iHGl  I  o,oiHCl  I  o,oiKCl  |o,iKCl...     0,0398        o,o36a 

-0,0182  4-0,0387  H-0,0M1  H-0,0011 

o,iKGl  I  OjiHCl  I  o,oiKGl  I  o,iKGl 0,0280        0,0281 

—  O.OSSS  -f-0,0Ul  +0,0011 

o,iKGl|  o,iHCl  I  OjOiHGI  I  o,iKGl..    .      0,0214        0,0200 

— 0,028S  +0,03t7  +0,0109 

0,1  KGl  |o,oiHGl  I  0,01  KG1|  0,1  KGl 0,0184        0,0167 

—  0,0109  +0,03«1  +0,0011 

G.  MEYER.  —  Sur  la  théorie  de  l'électromètre  capillaire,  t.  XLV,  p.  5o8-522. 

M.  Warburg  (')  a  prouvé  qu'un  électrolyte  non  privé  d'air,  en 
contact  avec  le  mercure,  contient  toujours  des  traces  d'un  sel  de 
mercure  ;  il  s'appuie  sur  cette  observation  pour  comparer  un  élec- 
tromètre capillaire  polarisé  à  une  pile  de  concentration. 


(')  Nernst,  Zeitschrift  fur  physik.  Chemie,  t.  II,  p.  617;  t.  IV,  129;  1888-89. 
(»)  Planck,  Wied.  Ann,,  t  XXXIX,  161,  et  t.  XL,  56i;  1890. 
(>)  Warburg,  Wied,  Ann.,  t.  XXXVIII,  p.  Sai,  et  t.  XCI,  p.  i;  1889-90.  Voir 
Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  IX,  p.  loa,  et  t.  X,  p.  545. 
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M.  Meyer  publie  un  grand  nombre  d'expériences,  faites  avec 
des  électrolytes  1res  variés,  et  qui  toutes  sont  favorables  à  ropinion 
de  M.  Warburg. 

Quelques  expériences  encore  inédites  que  j'ai  réalisées  sur  la 
capacité  initiale  d'électrodes  de  mercure,  au  contact  de  l'eau 
acidulée  non  privée  d'air,  montrent  que  cette  capacité  croît  avec 
le  temps  pendant  lequel  l'eau  acidulée  et  le  mercure  sont  demeurés 
en  contact.  On  produit  dès  l'origine  le  même  accroissement  de  la 
capacité  initiale  en  ajoutant  à  la  liqueur  un  sel  de  mercure.  Il 
paraît  donc  bien  établi  que  les  sels  de  mercure  doivent  jouer  un 
rôle  dans  la  théorie  complète  de  l'électromètre  capillaire. 

w.  BEIN.  —  Contributions  à  la  mesure  expérimentale  des  nombres  de  transporte  ) 
dans  les  dissolutions  salines,  t.  XLVl,  p.  29-70. 

Le  Tableau  suivant  résume  les  résultats  obtenus  par  l'auteur. 
Dans  la  troisième  colonne  H  indique  les  nombres  antérieurement 
publiés  pai'  Hitlorf,  W  par  Weiske  (^),  Wh  par  Wershoven  (•"*) 
dans  leurs  recherches  sur  le  transport  des  ions. 


Nature 

Nombres 

Nombres 

du 

de 

de 

sel. 

Température. 

transport. 

Température. 

transport. 

20' 

nci=  0,608 

95- 

/îci=  o,55i 

NaCI.... 

o,63o(H; 
o,68o(\V) 

KQ 

•    jr 

«Cl  =0,496 

o,5o6(n) 

74 

nci=  o,5oo 

20 

/loi  =  0,602 

95 

/ICI  =  0,549 

CaCI*... 

» 

0,683(11) 
o,683(\V) 

,  ao 

/ici=  o,58o 

80 

/Ici  =0,572 

BaCJî.. 

1: 

0,620(11) 

0,540  (W) 

20 

/ici  =0,570 

96 

7ici=  0,570 

CdCl«... 

» 

o,725(H) 

» 

o,552(Wh) 

(')  Ueberfuhrungizahlen. 

(')  WBI8U,  Pogg.  Ann,,  t.  GUI,  p.  446;  i858. 

(»)  Wershoven,  ZeiUchrisft  fur  phys,  Ch.,  t.  V,  p.  SiT-Saa;  1890. 
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Nature 
du 
sel. 


Cdl«. 


CuSO*... 
AgAz03.. 


Température. 

20 

» 
» 
i5 

lO 

» 


Nombre 

de 
transport. 

ni=  o,64o 

o,64o(H) 
0,557  (Wh) 
ftca=  o,36a 

o,358(H) 

/îAf  =  0,470 

0,474  (H) 


Température. 

75 
90 


Nombre 

de 
transport. 

/il=  0,600 


/iCB  =  0,378 
/lAf  =  0,490 


Il  est  à  remarquer  que,  quand  la  température  s'élève,  les 
nombres  de  transport  se  rapprochent,  en  général,  de  o,5  (NaCl, 
BaCl^,  CdP);  ce  fait  est  très  naturel  si  Ton  admet,  soil  la  théorie 
des  hydrates,  soit  la  théorie  des  condensations  moléculaires,  car 
les  molécules  condensées  ou  complexes  sont  en  général  détruites 
par  une  élévation  suffisante  de  la  température,  tandis  qu'il  n'y  a 
aucune  raison  pour  que  la  variation  de  n  ait  plutôt  lieu  dans  ce 
sens  que  dans  le  sens  opposé,  si  l'on  se  range  à  la  théorie  de 
Hittorf  et  de  M.  Arrhenius. 


G.  KUMMELL.  —  Sur  la  formation  de  précipités  à  la  surface 
de  séparation  d'électrolytes,  t.  XLVI,  p.  io5-ii3. 

Faraday  (*)  observa  le  premier  que  si,  dans  un  tube  en  U  con- 
tenant une  dissolution  saturée  de  sulfate  de  magnésie,  on  verse 
avec  précaution  de  l'eau  pure  au-dessus  de  la  dissolution,  puis 
qu'on  produise  l'électrolyse  à  Taide  d'électrodes  plongées  dans 
l'eau  et  par  l'emploi  d'une  force  éleclromotrice  suffisamment  in- 
tense, il  se  produit  à  la  surface  de  séparation  du  sulfate  de  ma- 
gnésie et  de  l'eau,  au-dessous  du  pôle  négatif  un  précipité 
d'hydrate  de  magnésie.  La  même  expérience  réussit  aussi  en 
substituant  au  sulfate  de  magnésie  du  sulfate  d'alumine,  de  zinc 
ou  de  cadmium. 

MM.  G.  Wiedemann  (^)  et  F.  Kohlrausch  (3)  avaient  propose 
deux  explications  différentes,  l'une  fondée  sur  l'inégale  vitesse  de 


(')  Faraday,  Exp.  res.,  t.  V,  §  494;  i833. 

(')  G.  Wiedemann,  Electricitàt,  t.  II,  p.  699  et  603;  i883 

(»)  F.  K0HLRAU8GH,  Wied,  Ann.y  t.  XXVI,  p.  208;  i885. 
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transport  des  ions,  l'autre  sur  la  part  prise  par  Teau  de  la  dissolu- 
tion au  transport  de  rélectricité. 

M.  Kûmmell  réduit  à  néant  ces  explications  en  prouvant  que  le 
précipité  se  produit  d'abord  exclusivement  au  pôle  négatif,  et  que 
les  apparences  observées  tiennent  au  transport  consécutif  de  par- 
celles solides  d'hydrate  à  travers  le  liquide  isolant.  On  sait  que 
des  phénomènes  de  transport  de  cette  espèce  en  sens  inverse  du 
courant  ont,  en  eflet,  été  découverts  par  Reuss  (*)  et  étudiés 
depuis  par  Jûrgensen  (^)  et  par  Quincke  (^). 

L'artifice  employé  par  M.  Kûmmell  a  essentiellement  consisté  à 
séparer  en  deux  par  une  mince  couche  de  gélatine  la  couche 
d'eau  superposée  à  la  dissolution.  Un  courant  maintenu  pendant 
trois  heures  a  produit  d'abord  un  précipité  à  l'électrode  négative 
elle-même  ;  ce  précipité  a  gagné  peu  à  peu  la  surface  de  sépara- 
tion de  l'eau  et  de  la  gélatine  où  il  s'est  accumulé,  mais  n'a  pu 
traverser  la  membrane  de  gélatine  et  rH  a  pas  apparu  du  toutk  la 
surface  de  séparation  de  l'eau  et  de  la  dissolution  saline  (immobi- 
lisée par  addition  de  gélatine  à  la  dissolution). 

R.  LOHNSTEIN.  —  Sur  le  passage  de  faibles  courants  à  travers  des  cellules 
électrolytiquesy  t.  XLVII,  p.  a90-3a6. 

Si  l'on  fait  passer  à  travers  une  cellule  électrolytique  dite  impo- 
larisable  les  courants  très  faibles  produits  par  l'oscillation  d'un 
aimant  dans  une  bobine,  la  résistance  du  circuit,  calculée  d'après 
le  décrément  logarithmique  des  oscillations  (c'est-à-dire  en  iden- 
tifiant la  cellule  impolarisable  à  une  résistance  métallique),  est, 
en  général,  supérieure  à  la  résistance  réelle  mesurée  par  les  mé- 
thodes ordinaires. 

Si  l'on  suppose  la  faible  polarisation  des  électrodes  proportion- 
nelle à  la  quantité  d'électricité  qui  passe  et  la  capacité  de  polari- 
sation très  grande,  M.  Lohnstein  montre  que  l'introduction  de 
cette  polarisation  ne  modifie  d'une  manière  sensible  que  la  période 
d'oscillation,  non  le  décrément  logarithmique.  On  ne  peut  donc 


(*)  Reuss,  Mém,  de  la  Soc,  imp.  des  nat.  de  Moscou,  t.  II,  p.  33a. 
(')  JuRQENSEN,  Archiç  fur  Anatomie  und  Physiol.,  p.  673;  1860. 
(»)  QuiNCKB,  Pogg.  Ann.f  t.  CXIII,  p.  565;  1861. 
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mettre  le  désaccord  sur  le  compte  de  la  polarisation.  Il  y  aurait  à 
la  surface  des  électrodes  et  pour  de  très  faibles  courants  une  ré- 
sistance au  passage  très  grande  si  les  électrodes  sont  brillantes 
et  polies,  presque  nulle  si  les  électrodes  sont  recouvertes  d'un 
dépôt  électroly tique  pulvérulent  suffisamment  épais,  ou  encore  si 
les  surfaces  sont  amalgamées. 

M.  Lohnstein  n'émet  aucune  hypothèse  définitive  sur  la  cause 
de  ces  résistances  au  passage.  E.  Bouty. 


COMPTES  BBlfD08  DES  8ÉAIGS8  DE  L'KADtMIE  DES  SCIEVCSS 
ET  AHHALES  DE  CHIMIE  ET  DE  PHTSIfllUE;  1892. 

Optique. 

W.   NICATI.   —   Échelle   physiologique  de   Tacaité  yisuelle.  Applications 
à  la  photométrie  et  à  la  photo-esthésiomélrie  (C  /?.,  t.  CXIV,  p.  1107). 

Admettant  la  loi  logarithmique  de  Fechner,  M.  Nicati  appelle 
acuité  visuelle  physiologique  une  grandeur  qui  varie  en  progres- 
sion arithmétique  quand  Tangle  minimum  de  vision  distincte  pour 
deux  objets  voisins  (caractères  d^imprimerie)  varie  en  progression 
géométrique.  Il  considère  cette  grandeur  comme  mesurant  l'acuité 
de  la  sensation  visuelle.  Il  mesure  Tangle  minimum  pour  les 
mêmes  objets  placés  à  la  même  distance,  quand  on  fait  varier 
Téclairement  de  ces  objets,  en  plaçant  une  même  source  lumi- 
neuse à  des  distances  variables.  Il  trouve  que  Féclairement  dé- 
croissant en  progression  géométrique,  Tacuité  physiologique 
décroît  en  progression  arithmétique,  et  il  en  tire  diverses  conclu- 
sions relatives  à  la  photométrie  et  à  la  mesure  des  sensations 
colorées. 

Il  j  a  lieu  de  remarquer  toutefois  que  Féchelle  proposée  par 
l'auteur  pour  la  mesure  des  acuités  physiologiques  n'est  pas  con- 
forme à  la  loi  de  Fechner.  Il  faudrait  pour  cela  que  les  nombres 
mesurant  Tacuité  physiologique  fussent  proportionnels  aux  lo- 
garithmes des  inverses  de  Tangle  limite,  ce  qui  est  loin  de  se 
vérifier. 
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A.   CHARPENTIER.  —  Les   deux   phases  de    la  persistance 
des  impressions  lumineuses  (C.  B.y  t.  CXIV,  p.  1180). 

Pendant  une  première  phase  de  la  persistance  des  impressions 
lumineuses,  l'inlensilé  demeure  constante.  L'auteur  a  déjà  montré 
que  la  durée  de  celle  phase  est  en  raison  inverse  de  la  racine 
carrée  de  l'Intensité  et  de  la  racine  carrée  de  la  durée  d'impression. 
Pendant  une  seconde  phase  l'impression  s'affaiblit  jusqu'à  diàpa- 
raître.  Pour  l'éludier,  M.  Charpentier  dispose  sur  un  disque  noir 
un  secteur  formé  d'anneaux  de  même  grandeur  angulaire,  consti- 
tués par  des  papiers  blancs  et  gris  de  plus  en  plus  sombres.  Il  fait 
tourner  uniformément  ce  disque  avec  une  vitesse  convenable  et 
trouve  que  les  images  des  secteurs  plus  éclairés  paraissent  ôtre 
d'une  étendue  angulaire  plus  grande. 

Pour  étudier  l'influence  de  la  durée,  il  dispose,  sur  le  disque 
rolatif,  des  anneaux  d'égal  éclairement,  mais  d'étendue  angulaire 
variable,  les  bords  terminaux  coïncidant  avec  un  même  rayon.  Il 
trouve  que  la  durée  de  persistance  de  l'impression  croît  avec  la 
durée  de  l'impression  elle-même.  La  phase  décroissante  de  la  per- 
sistance croît  donc  avec  l'intensité  et  la  durée  de  l'impression, 
contrairement  à  ce  qui  a  lieu  pour  la  phase  constante.  La  persis- 
tance est  en  outre  plus  prolongée  au  centre  de  la  rétine  que  sur 
sa  périphérie. 

A.  CHARPENTIER.  ~  Sur  le  retard  dans  la  perception  des  divers 
rayons  spectraux  (C.  B.,  t.  CXIV,  p.  i423). 

L'auteur  a  déjà  établi  par  des  expériences  indirectes  que  les 
divers  rayons  formant  la  lumière  blanche  sont  perçus  avec  un  retard 
qui  croît  avec  leur  réfrangibilité.  Pour  vérifier  directement  le  même 
fait,  il  éclaire  la  fente  d'un  spectroscope  avec  une  lumière  blanche 
instantanée,  telle  que  celle  d'une  étincelle  d'induction.  Toute 
l'étendue  du  spectre  n'est  pas  illuminée  à  la  fois;  mais  on  voit  un 
éclair  parcourant  le  spectre  du  rouge  au  violet,  avec  une  grande 
vitesse. 

Dans  une  autre  expérience,  il  fait  tourner  d'un  mouvement 
nniforme,  au  devant  d'un  fond  noir,  un  secteur  blanc  renversé, 
l'axe  de  rotation  étant  au  milieu  de  la  base.  La  durée  d'éclaire- 
/.  de  Phys.,  3»  série,  l.  III.  (Février  1894.)  6 
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ment  est  à  son  minimum  et  la  vitesse  à  son  maximum  à  la  pointe. 
Les  diverses  sensations  colorées  étant  évoquées  avec  des  retards 
différents  aux  mêmes  points  de  la  rétine,  on  voit  apparaître  vers 
la  pointe  les  diverses  couleurs  successives,  en  commençant  par  le 
rouge,  jusqu'au  vert.  Le  bleu  et  le  violet  plus  pâles  sont  plus  diffi- 
ciles à  voir,  mais  s'aperçoivent  quand  on  ouvre  brusquement 
l'œil  fermé.  L'isolement  des  couleurs  n'a  lieu  que  si  la  durée 
d'excitation  ne  dépasse  pas  cinq  millièmes  de  seconde.  Le  phéno- 
mène de  la  bande  noire  déjà  décrit  par  l'auteur  ne  s'observe 
qu'environ  quinze  millièmes  de  seconde  après  le  début  de  la  sen- 
sation. 

C.  HENRY.  —  Préparalion  nouvelle  et  photométrie  du  sulfure 
de  zinc  phosphorescent  (C  /?.,  t.  GXV,  p.  5o5). 

Sur  un  pholornètre-photoptomètre  destiné  à  la  mesure 
des  faibles  éclairements  {Ibid.,  p.  602). 

Sur  une  relation  nouvelle  entre  les  variations  de  l'intensité  lumineuse  et  les 
numéros  d'ordre  de  la  sensation  déterminée  au  moyen  d'un  lavis  lumineux 
{Ibid,,  p.  811). 

Le  sulfure  de  zinc  phosphorescent  est  préparé  en  traitant  par 
l'ammoniaque  une  solution  neutre  de  chlorure  de  zinc,  en  préci- 
pitant par  l'hydrogène  sulfuré  et  chauffant  au  blanc  le  sulfure  de 
zinc  lavé  et  séché.  5S'",432  de  ce  sulfure  en  grains  ont  été  intro- 
duits dans  un  tube  de  i*^°*  de  diamètre  et  ^^^^1  de  hauteur,  pais 
saturés  à  So"  par  la  lumière  du  magnésium.  L'intensité  lumineuse 
comparée  à  l'aide  du  photomètre  Mascart  avec  celle  d'une  lampe 
électrique  repérée  a  été  trouvée  après  la  saturation  égale  à  0,0002 1  5 
bougie-mètre.  Pour  avoir  la  loi  d'émission,  on  a  déterminé  les 
temps  nécessaires  pour  obtenir  l'égalité  d'intensité  entre  la  source 
phosphorescente  et  l'étalon  placé  à  différentes  distances  de  l'écran 
diffuseur.  L'intensité  satisferait  à  l'équation 

t0,59ï6:*-»-i7,i8)  =  const. 

L'auteur  a  appliqué  ce  phénomène  à  la  construction  d'un  pho- 
tomètre-photoptomètre.  Deux  écrans  semi-circulaires  sont  coo^- 
posés,  l'un  d'un  verre  dépoli  translucide  jaune  verdàlre  comme 
la  phosphorescence,  recevant  la.  lumière  à  étudier,  l'autre  d'un 
écran  recouvert  de  sulfure  de  zinc  que  l'on  illumine  par  Is^  00114- 
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bustion  d'un  ruban  de  magnésium,  soit  directement,  soit  à  tra- 
vers des  verres  dépolis  convenablement  combinés.  On  observe  à 
travers  un  oculaire  à  long  foyer,  et  Ton  note  le  temps  écoulé  entre 
Textinction  et  l'instant  de  l'égalité  d'éclat.  L'auteur  a  ainsi  déter- 
miné l'éclat  de  faibles  sources,  telles  que  la  Lune  et  le  ciel  étoile. 
Ce  dernier  équivaudrait  à  une  bougie  placée  à  4i*"* 

En  modifiant  convenablement  l'expérience,  on  peut  mesurer  la 
sensibilité  de  rœil  préalablement  placé  dans  diverses  conditions 
d'éclairenent  ou  d'obscurité,  en  déterminant  l'inverse  du  mini- 
mum d'éclat  perceptible. 

On  obtient  un  rectangle  dégradé  phosphorescent,  en  imprimant 
sur  un  écran  par  uq  procédé  typographique  des  épaisseurs  dé- 
croissantes d'un  mélange  de  sulfure  de  zinc  et  d'huile  de  lin.  Les 
éclats  vont  en  décroissant  régulièrement  sur  ce  rectangle  après 
illumination.  On  peut  y  distinguer  vingt  teintes  successives  nu- 
mévotdes  de  i  à  20  et  mesurer  les  intensités  correspondantes.  On 
trouve  ainsi  entre  l'intensité  (impression)  et  le  numéro  d'ordre  de 
la  teinte  (sensation)  une  relation  diflereute  de  celle  de  Fechner.  11 
est  clair  du  reste  que  ces  mesures  ne  sont  pas  susceptibles  d'une 
grande  précision. 

G.  LIPPMANN.  —  Sur  la  photographie  des  couleurs  (C.  If.^  t.  CXIV,  p.  961). 

Sur  des  couches  d'albumîno-hromure  d'argent  rendues  ortho- 
chromatiques  parl'asalineetla  cjanine,  M.  Lippmann  obtient  des 
photographies  très  brillantes  du  spectre,  où  toutes  les  couleurs 
viennent,  sans  écrans  colorés,  après  une  pose  de  cinq  à  trente 
secondes.  Les  couleurs  vues  par  transparence  sont  complémen- 
taires des  couleurs  vues  par  réflexion. 

M.  Lippmann  a  pu  photographier  divers  objets  (un  vitrail,  un 
plat  d'oranges  surmontées  d'un  pavot  rouge,  un  groupe  de  dra- 
peaux, un  perroquet,  etc.). 

G.  LIPPMANN.  —  Photographies  colorées  du  spectre,  sur  albumiae 
et  sur  gélatine  bichromatées  (C.  /?.,  t.  C\V,  p.  575). 

Une  couche  d'albumine,  bichromatée,  séchée  sur  verre,  est 
exposée  à  la  chambre  noire,  adossée  à  un  miroir  de  mercure. 
Quand  on  la  met  ensuite  dans  l'eau,  les  couleurs  apparaissent; 
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Teau,  en  enlevant  le  bichromate,  fixe  l'image  en  même  temps 
qu'elle  la  développe.  Les  couleurs  sont  visibles  sous  toutes  les  inci- 
dences, tant  que  la  plaque  est  mouillée.  Les  maxima  de  lumière 
impressionnent  l'albumine  en  la  rendant  moins  hygrométrique,  et 
les  minima  ne  s'altèrent  pas.  Il  en  résulte,  après  Tabsorption  de 
l'eau,  des  variations  périodiques  de  l'indice  de  réfraction  qui  font 
apparaître  les  couleurs. 

Avec  la  gélatine  bichromatée,  les  couleurs  apparaissent  quand 
on  rend  la  plaque  humide,  en  soufflant  dessus. 

G.  MESLIN.  —  Sur  la  photographie  des  couleurs  {Ann,  de  Chim, 
et  de  Phys.f  6«  série,  t.  XXVII,  p.  069). 

M.  Meslin  a  observé  que  les  teintes  obtenues  en  photographiant 
un  spectre  pur  par  le  procédé  de  M.  Lippmann  ne  sont  pas  celles 
du  spectre  pur,  mais  présentent  une  apparence  métallique.  Le 
ronge  serait  précédé  d'une  région  bleu-verdâtre.  La  variation  d'in- 
cidence n'amènerait  qu'un  léger  déplacement  des  couleurs,  con- 
trairement à  ce  qui  a  lieu  dans  les  anneaux  de  Newton.  Enfîn  les 
couleurs  vues  par  réflexion  sur  la  face  non  collodiounée  seraient 
différentes  des  premières,  sans  être  leurs  complémentaires. 

Pour  expliquer  ces  particularités,  l'auteur  fait  d'abord  remar- 
quer que  la  variation  de  l'épaisseur  traversée  par  le  rayon  dans  la 
lame  mince,  quand  on  fait  varier  l'incidence,  dépend  de  la  nature 
de  cette  lame.  Elle  est  proportionnelle  à  la  variation  du  cosinus 
de  l'angle  de  réfraction  dans  la  lame,  et  cette  variation  est  beau- 
coup plus  petite  dans  une  lame  de  collodion  que  dans  une  lame 
d'air. 

La  succession  des  couleurs  lui  paraît  reproduire  celle  des 
anneaux  transmis  allant  de  la  fin  du  deuxième  groupe  à  celle  du 
troisième.  Pour  établir  qu'il  en  est  réellement  ainsi,  il  considère 
d'abord  une  pellicule  formée  d'une  seule  couche  comprise  entre 
deun  plans  ventraux  refléchissants.  Pour  un  rayon  d'amplitude  i 
et  de  longueur  d'onde  X,  l'intensité  résultant  de   l'interférence 

sera 

a'»(i-+-6'*4-2  6'»coso'), 

a!  eK  b*  étant  les  facteurs  de  réflexion  et  de  transmission,  et 
Ç''=  a-iî-^-i  le  retard  de  phase. 
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Le  maximum  a  lieu  pour  (p'=  A'-»  k  étant  un  entier. 

Pour  les  anneaux  transmis  avec  des  notations  analogues,  l'inten- 
sité a  la  même  forme 

ô*  (  i-h  a* -+- 2  a*  cos  «p  ), 

le  maximum  ajant  lieu  pour  çp  =  A  -  • 

La  teinte  résultant  de  la  superposition  des  couleurs  est  cepen-r 
dant  différente  dans  les  deux  cas,  car  a  diffère  de  V . 

Pour  que,  dans  le  voisinage  de  la  couleur  principale,  la  propor- 
tion des  couleurs  reste  la  même  dans  les  deux  cas,  il  faut  déter- 
miner des  angles  <p'  et  ©  différents  tels  que  Ton  ait 

I  -+-  6'*  -+-  'X  6'*        ~~       I  -+-  a*  -4-  2  a* 

Supposons  que  le  maximum  ait  lieu  pour  la  même  couleur  et 
qu'on  fasse  A:'=  i.  A"  devra  être  en  entier,  et  la  discussion  montre 
qu'il  devra  avoir  pour  valeur 

a»         (i-h6'«)*" 

L'apparence  des  couleurs  semble  indiquer  que  A  est  voisin  de  a. 
En  admettant  exactement  A*  =  2,  l'équation  conduit  à  6  =  o,8, 
tandis  que  a  est  beaucoup  plus  petit. 

En  insufflant  de  l'air  humide  sur  la  lamelle,  on  augmente  son 
épaisseur,  et  l'on  voit  apparaître  des  teintes  vertes  et  rouges  que 
l'auteur  considère  comme  les  teintes  d'ordre  plus  élevé  des 
anneaux  transmis.  Le  bleu  qui  précède  le  premier  rouge  lui  paraît 
être  au  contraire  une  teinte  d'ordre  moins  élevé. 

Si  Ton  applique  la  même  théorie  en  considérant  l'ensemble  des 
réflexion*^  successives,  on  est  conduit  à  une  valeur  de  V  plus 
approchée  :  6'  ~  o,5. 

M.  Meslin  a  cherché  à  établir  expérimentalement  la  complexité 
des  teintes,  en  les  analysant  au  spectroscope.  Il  a  trouvé  que 
chaque  partie  fournit  un  spectre  entier  avec  un  maximum  d'éclat 
et  un  minimum  unique,  ce  qui  est  conforme  à  l'hypothèse  des 
teintes  du  second  groupe  transmis.  Il  a  aussi  constaté  qu'un  spectre 
pur  coïncidant  avec  celui  de  la  lame  et  projeté  sur  lui  se  trouve 
fortement  avivé.  Mais  le  vert  du  spectre  pur  amené  sur  le  rouge 
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de  la  lame  ne  s'éteint  pas;  il  est  seulement  affaibli.  La  théorie 
explique  aussi  la  vivacité  des  couleurs,  par  ce  fait  que  le  rapport 
de  Téclat  minimum  à  Téclat  maximum  est  plus  petit  que  dans  le 
cas  des  anneaux  de  Newton. 

Enfin  M.  Meslin  explique  les  résultats  obtenus  quand  on  éclaire 
la  face  non  collodionnéo,  en  admettant  que  les  lamelles  n'existent 
que  du  côté  opposé,  et  que  le  collodion  traversé  sous  une  épais- 
seur notable  modifie  la  couleur  des  rayons  lumineux  par  son  ab- 
sorption. Il  obtient  des  résultats  analogues  en  éclairant  la  face 
collodionnée  à  travers  une  autre  lamelle  de  la  même  substance. 

M.  BRILLOUIN.  — Sur  la  propagation  des  vibrations  dans  les  milieux  absorbants 
(C.  /?.,  t.CXV,p.  808). 

Dans  toutes  les  théories  de  la  propagation  de  la  lumière  dans  les 
milieux  absorbants  isotropes,  on  «suppose  à  tort  que  les  équa- 
tions aux  dérivées  partielles  fondamentales  sont  nécessairement 
linéaires.  Â  une  onde  plane  et  uniforme  dans  un  premier  milieu 
transparent  correspond  alors  dans  le  milieu  absorbant  une  onde 
plane  dont  l'amplitude  n'est  pas  uniforme.  Dans  un  milieu  absor- 
bant isotrope,  la  surface  d'onde  n'est  déterminée  que  si  l'on  se 
donne  la  relation  entre  l'orientation  du  plan  d'onde  et  celle  du 
plan  d'absorption. 

Dans  la  réfraction  entre  un  milieu  transparent  et  un  milieu  ab- 
sorbant, la  surface  d'onde  est  de  révolution  autour  de  la  normale 
à  la  surface  de  séparation;  mais  elle  peut  présenter  deux  nappes 
correspondant  aux  vibrations  parallèles  et  perpendiculaires  à  l'in- 
tersection du  plan  d'onde  et  du  plan  d'absorption.  Dans  la  réfrac- 
tion entre  deux  milieux  absorbants  la  surface  d'onde  peut  n'avoir 
aucun  plan  de  symétrie.  A  la  sortie  d'un  milieu  absorbant  dans  un 
milieu  transparent,  l'onde  plane  permanente  non  uniforme  se  pro- 
page avec  une  vitesse 

V/i— /^* 

qui  dépend  du  coefficient^  de  l'exponentielle  d'amplitude.  Les 
conditions  d'émergence  d'un  milieu  absorbant  diÛèrent  des  condi- 
tions d'incidence  et  la  loi  du  retour  des  rayons  est  inapplicable. 
Toutefois  la  variation  de  vitesse  dans  le  milieu  transparent  ne 
comprend  que  des  termes  du  deuxième  ordre  inaccessibles  à  l'ex- 
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périence,  même  pour  des  valeurs  de  p  correspondant  à  des  disso- 
lutions fortement  colorées.  Il  faudrait  opérer  sur  des  métaux  ou 
des  couleurs  d^aniline  solides.  Deux  lunettes  pointées  Tune  sur 
Paulre  à  travers  un  prisme  de  80"  plein  d'une  solution  de  perman- 
ganate de  potasse  se  trouvent  toujours  réglées  à  la  fois,  sans  qu'on 
paisse  saisir  une  différence  dans  la  position  des  images.  L'auteur 
s^est  aussi  assuré,  à  l'aide  du  compensateur  Jamin,  que  ces  dissolu- 
lions  ne  sont  pas  biréfringentes  par  absorption. 

P.  JOUBIN.  —  Sur  le  passage  d'une  onde  par  un  foyer  (C  B.,  t.  CXV,  p.  gSa). 

On  éclaire  par  un  point  lumineux  très  petit  un  appareil  à  an- 
neaux de  Newton,  et  Ton  observe  au  microscope  la  lumière  réflé- 
chie. Dans  ces  conditions  les  anneaux  ne  sont  plus  localisés;  on 
en  voit  à  toute  distance.  La  lumière  réfléchie  par  la  face  convexe 
de  la  lentille  produit  un  fojer  de  0^,90  de  la  lentille;  la  lumière 
réfléchie  par  le  plan  de  verre  traverse  deux  fois  la  lentille  et  pro- 
duit un  second  foyer  à  i",  10.  En  dehors  de  l'intervalle  de  ces  deux 
foyers,  les  anneaux  sont  à  centre  noir,  comme  à  l'ordinaire.  Entre 
les  deux  foyers,,  ils  sont  à  centre  blanc,  conformément  à  la  théorie 
de  M.  Gouy. 

P.  JOUBIN.  —  Sur  le  rapporl  entre  la  vitesse  de  la  lumière  et  la  grandeur 
des  molécules  dans  les  milieux  réfringents  (C  /?.,  t.  CXV,  p.  1061). 

En  comparant  la  puissance  réfrac tive  n  —  1  de  difierentes  sub- 
stances simples  ou  composées  avec  leur  constitution  moléculaire  et 
leur  densité,  l'auteur  cherche  à  établir  que  la  puissance  réfrac- 
live  est  proportionnelle  à  la  raciue  carrée  du  poids  moyen  deTa- 
tome  contenu  dans  la  molécule.  Toutefois  il  est  conduit  ainsi  à 
attribuer  aux  molécules  des  corps  simples  des  nombres  d'atomes 
constituants  difl*érents  de  ceux  que  leur  assigne  la  théorie  ato- 
mique généralement  en  usage. 

MOESSARD.  —  Sur  la  méthode  Doppler-Fizeau  (C.  /?.,  t.  CXIV,  p.  1471). 

H.  DE  LA  FRESNAYE.  —  Méthode  Doppler-Fizeau.  Formule   exacte.   Formule 
approchée.  Évaluation  de  l'erreur  commise  (C  /?.,  t.  CXV,  p.  1289). 

Un  corps  vibrant  et  un  observateur  se  meuvent  dans  Tespace. 
Deux  ondes  émanées  du  corps  vibrant  en  A  et  en  A|  parviennent 
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à  Fobservaleur  en  B  et  en  B,.  v  et  v^  étant  les  composantes  sui- 
vant AB  dkes  vitesses  des  deux  mobiles,  V  la  vitesse  de  propaga- 
tion des  vibrations,  ^le  temps  écoulé  entre  les  émissions  des  deux 
ondes,  /'  le  temps  écoulé  entre  leurs  perceptions,  e  Tangle  des 
rayons  vecteurs  AB,  A«  B,,  M.  de  la  Fresnaye  établit  que,  si  Ton 

pose 

5  =  AiBi(i--  coss), 
on  a  la  relation 

t'=t^ ^ 

t'       t 
En  supposant  infiniment  petites  les  quantités  e,  i  —  7^^'»'  —  *? 

on  arrive  aux  relations  approchées 


qui  sont  usitées  en  Astronomie. 

M.  Moëssard  avait  présenté,  le  20  juin,  à  l'Académie,  une  dis- 
cussion de  ce  problème;  mais  M.  de  la  Fresnaye  revendique  la 
priorité  de  sa  démonstration  qu'il  avait  déjà  publiée  antérieure- 
ment dans  un  autre  recueil  et  communiquée  à  M.  Moëssard. 
M.  de  la  Fresnaye  établit  de  plus,  que  la  formule  proposée  par 
M.  Moëssard,  dans  le  cas  d'un  mouvement  du  milieu,  manque  de 
généralité. 

HURMUZESCU.  -  Sur  la  diffraction  éloignée  (  C,  B.,  t.  CXIV,  p.  465). 

L'auteur  étudie  la  dilTraclion  d'un  faisceau  délié  de  lumière  so- 
laire par  le  bord  linéaire  et  très  aminci  d'un  écran  métallique.  On 
observe  à  l'aide  d'un  microscope  se  déplaçant  sur  un  cercle  gradué 
horizontal,  dont  le  centre  est  sur  l'arête  diffringenle.  Outre  les 
franges  ordinaires  de  diffraction,  on  distingue,  dans  l'ombre  géo- 
métrique, une  bande  lumineuse  sillonnée  de  lignes  noires  très  fines 
visibles  jusqu'à  des  déviations  de  loo"*.  Les  couleurs  de  grande 
longueur  d'onde  tendent  à  dominer  dans  la  lumière  de  la  bande, 
à  mesure  que  la  déviation  augmente.  La  coloration  de  cette  bande 
dépend  d'ailleurs  de  la  nature  du  métal.  La  lumière  diffractée, 
provenant  de  lumière  incidente  naturelle,  est  partiellement  pola- 
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risée  parallèlement  au  bord  de  Técran.  Quand  la  lumière  incidente 
est  polarisée,  la  lumière  diffractée  est,  en  général,  polarisée  ellip- 
tiquement. La  lumière  réfractée  par  le  bord  très  mince  de  l'écran 
pourrait  avoir  une  part  dans  ces  phénomènes. 

A.  HURION.  —  Sur  la  polarisation  de  la  lumière  diffusée  parles  milieux  troubles 
(C.  B.,  t.  CXIV,  p.  910)- 

M.  Hurion  déduit  de  la  théorie  de  M.  Soret  sur  la  polarisation 
atmosphérique  la  formule 

(1  — />)cos'(i> 


2  —  (I — /?)COS*W 


pour  exprimer  la  proportion  de  lumière  polarisée,  contenue  dans 
un  faisceau  lumineux  diffusé,  dont  la  direction  fait  Tangle  w  avec 
une  normale  à  la  direction  du  faisceau  incident;  p  représente  un 
coefficient  dépendant  de  la  nature  des  particules  diffusantes. 

Pour  vérifier  celte  formule,  M.  Hurion  fait  arriver  un  faisceau 
de  lumière  électrique  horizontal  dans  une  cuve  contenant  deTeau 
mêlée  d'essence  dé  citron.  Il  observe  à  l'aide  d'un  photopolari- 
mètre  de  M.  Cornu,  pouvant  tourner  sur  un  limbe  vertical  et  se 
déplacer  sur  une  règle  horizontale.  Le  tube  de  l'instrument,  fermé 
par  une  glace,  plonge  dans  le  liquide.  Les  résultats  ne  sont  précis 
qu'avec  de  la  lumière  à  peu  près  homogène  fournie  par  un  verre 
coloré.  Ils  vérifient  la  loi  à  ^  près,  quand  on  prend  la  mojenne 
entre  deux  déterminations  faites,  de  part  et  d'autre,  de  la  normale 
au  faisceau  à  la  même  distance  angulaire. 

E.  CARVALLO.  —  Absorption  cristalline  et  choix  entre  les  diverses  théories 
de  la  lumière  (  C.  B.,  t.  CXIV,  p.  661  ). 

Observations  de  M.  H.  Becquerel  {Ibid.,  p.  664). 

A.  POTIER.  ~  Sur  l'absorption  de  la  tourmaline  {Ibid.,  p.  874). 

D'après  une  loi  due  à  M.  H.  Becquerel,  l'absorption  d'un  rayon 
monochromatique  uniradial  par  un  cristal  biréfringent  ne  dépend 
que  de  la  position  de  la  vibration  de  Fresnel.  M.  Carvallo  inter- 
prèle ceite  loi  en  admettant  que  la  vibration  incidente  peut  être 
décomposée  en  trois  composantes  dirigées  suivant  les  trois  axes 
d'élasticité  et  se  propageant  avec  des  coefficients  d'absorption  dif- 
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férents.  II  en  résulterait  que  l'état  de  polarisation  changerait 
avec  la  propagation,  la  vibration  tendant  à  atteindre,  puis  à  con- 
server la  direction  de  l'axe  qui  correspond  à  la  plus  faible  absorp- 
tion. 

Quand  le  rayon  sort  du  cristal,  il  reprend  brusquement,  d'après 
l'auteur,  son  état  de  polarisation  primitif.  S'il  n'en  était  pas 
ainsi,  l'intensité  devrait  être  réduite  dans  le  même  rapport,  soit 
quand  le  rayon  traverse  une  seule  lame  cristalline,  soit  quand  il 
traverse  deux  lames  superposées  orientées  comme  la  première, 
et  telles  que  la  somme  de  leurs  épaisseurs  soit  égale  à  l'épaisseur 
de  la  première  lame.  M.  Garvallo  a  fait  l'expérience  avec  des 
tourmalines  plongées  dans  le  sulfure  de  carbone  de  même  indice, 
pour  écarter  les  réflexions.  Il  s'est  servi  de  rayons  calorifiques. 
Il  a  trouvé  que,  dans  certains  cas,  le  second  système  fournissait 
une  intensité  quatre  fois  plus  petite  que  le  premier,  et  il  en  a  tiré 
la  conclusion  citée  plus  haut.  Ce  résultat  mettrait  en  défaut  à 
peu  près  toutes  les  théories  de  la  lumière  actuellement  proposées. 

M.  H.  Becquerel  fait  remarquer  que  les  résultats  précédents, 
s'ils  étaient  confirmés,  pourraient  s'interpréter  en  supposant  que 
les  phénomènes  d'absorption  sont  dus  à  des  mouvements  inter- 
moléculaires des  molécules  des  corps  ou  de  l'élher  qui  les  entoure, 
ces  mouvements  s'accomplissant  exclusivement  et  en  inégale  pro> 
portion,  suivant  les  trois  axes  d'élasticité. 

M.  Potier  a  répété,  avec  des  rayons  lumineux,  l'expérience  des 
trois  tourmalines  de  M.  Carvallo,  en  opérant  dans  l'air  et  dans 
l'huile.  Il  a  trouvé,  contrairement  aux  conclusions  de  ce  dernier, 
que  la  transparence  était  la  même  dans  les  deux  systèmes.  M.  Car- 
vallo a  lui-même  reconnu,  après  de  nouvelles  expériences,  que  son 
premier  résultat  était  dû  à  une  coïncidence  fortuite. 


PILTSGHIKOFF.  —  Sur  la  polarisation  de  ratmosphèrc  par  la  lumière 
de  la  Lune  (  C,  ^.,  t.  CXIV,  p.  468). 

Sur  la  polarisation  atmosphérique  spectrale  du  ciel  (C  /?.,  t.  CXV,  p.  565). 

M.  Piltchikofi*  étudie  la  polarisation  atmosphérique  dans  sa  re- 
lation avec  l'illumination  transversale  de  l'atmosphère  par'la Lune. 
Il  se  sert  du  photopolarimètre  de  M.  Cornu.  Ses  conclusions  sont 
les  suivantes  : 
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i"  La  proportion  de  lumière  polarisée  dans  le  ciel  de  nuit  di- 
minae  d'une  manière  continue  depuis  Tépoqne  de  la  pleine  lune,  où 
elle  est  maximum,  jusqu^à  la  nouvelle  lune,  où  elle  est  égaie  à 
zéro  :  elle  croît  ensuite  de  la  nouvelle  lune  à  la  pleine  lune. 

2°  L'intensité  de  polarisation  dans  le  ciel  pour  la  lumière  bleue 
est  sensiblement  plus  grande  que  pour  la  lumière  rouge. 

3'  Quand  la  polarisation  de  Tatmosphère  s'élève  ou  s'abaisse, 
elle  s'élève  ou  s'abaisse  plus  dans  les  radiations  moins  réfran- 
gibles  que  dans  les  autres. 

MASCART.  —  Sur  l'arc-en-ciel  {Ann.  de  Chim.  et  de  Phys., 
6- série,  t.  XXVI,  p.  5oi). 

M.  Mascart  cherche  à  expliquer  les  variations  qu'on  observe 
dans  le  diamètre  apparent  de  l'arc  et  les  arcs  surnuméraires  qu'on 
aperçoit  à  l'intérieur  du  premier  arc-en-ciel  et  à  l'extérieur  du 
second.  Reprenant  par  une  méthode  nouvelle  les  théories  d'Airy 
et  de  Stokes,  il  établit  que  dans  un  même  plan  d'incidence,  les 
rajons  émergenls  sont  tangents  à  une  caustique  dont  les  branches 
infinies  sont  asymptotes  à  la  direction  des  rayons  efficaces.  La 
sarface  des  ondes  réfractées  normale  à  ces  mêmes  rayons  présente 
snr  la  même  direction  un  point  d'inflexion  de  sa  courbe  méri- 
dienne. Si  l'on  considère  une  direction  faisant  un  angle  9  avec 
celle  des  rayons  efficaces,  les  deux  portions  de  l'onde  situées  de 
part  et  d'autre  du  point  d'inflexion  pourront  être  regardées  comme 
deux  ondes  distinctes,  présentant  l'une  et  l'autre  un  pôle.  La 
différence  de  marche  des  radiations  émises  par  ces  deux  pôles 
pourra  être  calculée  et  donnera  lieu  à  un  phénomène  d'inter- 
férence correspondant  à  une  série  de  franges  dont  l'éclat  est  pro- 
portionnel au  rayon  des  gouttes  et  à  leur  nombre. 

Quand  la  longueur  d'onde  décroît,  la  largeur  des  franges  di- 
minue, en  même  temps  que  leur  point  de  départ  s'éloigne,  puisque 
la  déviation  des  rayons  efficaces  augmente.  II  pourra  donc  y  avoir 
superposition  des  interférences  de  même  ordre  pour  deux  couleurs 
différentes,  et  production  de  franges  achromatiques.  L'auteur 
établit  que  l'ordre  de  la  frange  achromatique  est  sensiblement 
proportionnel  au  diamètre  des  gouttes  et  en  raison  inverse  de  la 
longueur  d'onde,  tandis  que  la  largeur  des  franges  voisines  subit 
one  variation  inverse. 
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M.  Mascarl  a  vérifié  les  conclusioDS  de  cette  théorie  au  moyen 
de  plusieurs  séries  de  tiges  cylindriques  de  verre,  de  difTérenls 
diamètres.  Il  en  déterminait  les  indices  à  Taide  d'un  prisme  du 
même  verre.  Les  radiations  observées  ont  été  empruntées  au 
spectre  ou  séparées-  à  l'aide  de  verres  colorés.  Reprenant  ensuite 
la  lumière  blanche,  il  a  constaté  qu'on  observait  un  grand  nombre 
de  franges  au  voisinage  de  la  direction  calculée  de  la  frange  achro- 
matique, et  que  les  franges  disparaissent  quand  on  se  rapprochait 
des  rayons  efficaces. 

Les  phénomènes  observés  dans  la  naUire  sont  aussi  d'accord 
avec  cette  explication,  si  Ton  tient  compte  de  ce  fait  quels  source 
lumineuse  ayant  un  diamètre  apparent  de  82',  les  maxima  et  les 
minima  ne  sont  plus  distincts  quand  leur  éclat  angulaire  est  très 
inférieur  à  celle  limite.  L'écart  du  premier  maximum  à  partir  de 
la  direclion  efficace  croît  à  mesure  que  le  diamètre  des  gouttes 
diminue,  ce  qui  explique  le  rayon  angulaire  variable  des  arcs 
observés.  Si  les  gouttes  de  pluie  ne  sont  pas  de  taille  uniforme,  il 
se  superpose  des  arcs  d'inégal  rayon.  Les  teintes  disparaissent, 
sauf  la  bordure  rouge  correspondant  aux  plus  grosses  gouttes,  et 
l'on  obtient  l'arc-en-ciel  blanc.  Le  calcul  montre  que  la  meilleure 
condition  pour  l'observation  des  arcs  surnuméraires  correspond 
à  des  gouttes  de  o™'",5  environ  de  diamètre.  Pour  de  plus 
grandes  dimensions,  le  diamètre  apparent  du  Soleil  trouble  le 
phénomène,  et  pour  des  dimensions  plus  petites  les  moindres 
inégalités  de  grosseur  troublent  la  pureté  des  franges. 

L'auteur  étudie  en  terminant  les  phénomènes  de  polarisation 
qu'on  observe  dans  l'arc-en-ciel. 

MASCART.  —  Sur  i'arc-en-cici  blaoc  (C.  B.,  t.  CX,  p.  429  et  p.  453). 

Reprenant  la  question  de  l'arc-en-ciel  blanc  abordée  dans  le 
précédent  Mémoire,  M.  Mascarl  montre  que,  pour  en  donner  une 
explication  complète,  il  faut  faire  intervenir,  outre  le  diamètre 
apparent  du  Soleil  et  l'existence  simultanée  de  gouttes  de 
diamètres  difiTérents,  l'extension  des  franges  sensiblement  achro- 
matiques à  un  intervalle  angulaire  notable.  En  désignant  par  z 
une  grandeur  liée  par  une  relation  connue  à  l'écart  6  compté  à 
partir  des  rayons  efficaces,  à  la  longueur  d'onde  et  à  l'indice,  et 
en  appelant /(5)  une  fonction  de  z  étudiée  par  Airy,  on  arrive  à 
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la  condition  d'achromatisme 

4^^  =-i,5257z  — o,36a5(!ia)», 

2a  étant  le  diamètre  de  la  g^outte. 

En  discutant  les  conditions  où  celle  relation  est  satisfaite,  on 
trouve  que  Tachromatisme  est  sensiblement  réalisé  au  voisinage 
du  premier  maximum,  entre  des  limites  assez  étendues  de  la  va- 
leur du  diamètre  des  gouttes.  L'irisation  rouge  persiste  seulement 
à  l'extérieur.  Suivant  l'écart  qui  existe  entre  ce  premier  maximum 
et  la  direction,  géométrique  des  rayons  efficaces,  l'arc-en-ciel  pa- 
raîtra plus  ou  moins  rétréci.  C'est  pour  des  diamètres  voisins 
de  îo^  que  l'achromatisme  serait  le  plus  parfait. 

CARVALLO.  —  Pouvoirs  rolatoires  des  rayons  infra-rouges  du  quartz 
(C.  /?.,  t.  CXIV,  p.  288). 

Sur  la  polarisation  rotatoire  du  quarlz 
{Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.j  6*  série,  t.  XXVI,  1892). 

Le  Mémoire  des  Annales  est  le  développement  de  deux  Notes 
des  Comptes  rendus  de  U Académie  des  Sciences  dont  la  seconde 
figure  en  télé  de  cet  article,  et  dont  la  première  a  déjà  été  ana- 
lysée (  *  ) . 

La  formule 

oiXs-^  A/i2  — B, 

proposée  par  M.  Carvallo,  pour  représenler  la  dispersion  des  pou- 
voirs rotatoires,  est  soumise  par  lui  au  contrôle  de  l'expérience. 
Pourles  radiations  visibles,  les  expériences  de  MM.  Soretet  Sarazin 
fournissent  une  concordance  satisfaisante.  Pour  les  radiations  calo- 
rifiques, l'auteur  applique  la  méthode  de  P.  Desains  basée  sur  le 
spectre  cannelé  de  Fizeau  et  Foucault.  A  la  suite  d'un  polariseur 
en  spath,  il  dispose  un  quartz  perpendiculaire  à  l'axe,  puis  un 
prisme  de  spath  servant  à  la  fois  d'analyseur  et  de  prisme  dis- 
persif  et  placé  au  centre  d'un  goniomètre.  Le  réticule  de  la  lunette 
est  remplacé  par   une  pile  thermo-électrique  linéaire.  L'auleur 


(•)  Voir  Journal  de  Physique,  3"  série,  t.  lî,  p.  438. 
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discute  avec  détailla  méthode  et  les  causes  d'erreur.  Il  anrtv«  Gna- 
lement  à  celte  conclusion,  qu'entre  l'observation  et  le  calcul  il 
demeure  des  écarts  systématiques  qui  peuvent  être  mis  sur  le 
compte  de  l'absorption. 

Ch.  SORET  et  C.  GUYE.  —  Sur  le  pouvoir  rotatoire  du  quartz 
aux  basses  températures  (  C.  R.,  t.  CXV,  p.  lagS). 

M.  Joubert  avait  trouvé  pour  le  coefficient  moyen  d'accroisse- 
ment du  pouvoir  rotatoire  du  quartz  depuis  o**  jusqu'à  840**  des 
valeurs  croissantes  à  mesure  que  la  limite  supérieure  de  la  tempé- 
rature s'élève.  Les  auteurs  poursuivent  cette  recherche  pour  le$ 
basses  températures.  Le  quartz  est  contenu  dans  un  tube  de  laiton 
rempli  d'alcool  et  plongeant  dans  une  cuve  où  l'on  mêle  de  l'alcool 
avec  de  la  neige  d'acide  carbonique.  La  lumière,  fournie  par  des 
étincelles  d'induction  à  la  surface  d'une  solution  de  bromure  de 
sodium,  traverse  un  polarisateur  à  pénombre,  un  collimateur, 
le  quartz,  un  foucault  monté  sur  un  goniomètre,  des  prismes  et 
une  lunette  munie  d'une  fente.  On  a  reconnu  que  le  coefficient  de 
variation  continue  à  diminuer  au-dessous  de  o*".  Les  températures 
étaient  mesurées  à  l'aide  d'une  résistance  de  platine  comparée 
au  thermomètre  à  air.  L'étude  de  cette  résistance  a  donné  des 
résultats  analogues  à  ceux  de  MM.  Cailletet  et  Bouty, 

J.  GH APPUIS.  —  Réfraction  des  gaz  liquéfiés  (C.  R.y  t.  CXIV,  p.  286). 

Le  liquide  est  contenu  dans  une  cuve  à  faces  parallèles,  de 
forme  cubique,  pratiquée  dans  un  bloc  d'acier  et  fermée  par  des 
glaces.  Sous  la  lame  supérieure  est  soudé  un  prisme  rectangle  iso- 
scèle  de  crown  qui  plonge  dans  le  liquide  en  fournissant  un  angle 
réfringent  de  45°.  Ou  y  ajoute  l'angle  variable  d'un  diasporamètre 
de  Go vi  formé  du  naêrae  crown.  Le  faisceau  émergent,  reçu  par 
une  lunette,  est  amené  à  être  perpendiculaire  à  la  face  de  sortie. 
Le  faisceau  incident  est  perpendiculaire  à  la  face  d'entrée  de  là 
cuve.  On  a  donc  un  prisme  à  liquide  d'angle  A|  et  d'indice  /i|,  et 
un  prisme  de  crown  d'angle  A2  et  d'indice  «2  qui,  dans  ces  con- 
ditions, fournissent  la  relation 

/ii  sinAi  =  /ij  sin  Aj. 
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P.  BARY.  —  Sur  les  indices  de  réfraction  des  solutions  salines 
(C.  7?.,  t.  CXIV,  p.  827). 

M.  Bary  mesure  les  indices  de  dissolutions  d'un  même  sel,  dont 
la  concentration  va  en  croissant.  Il  les  représente  par  des  lignes 
en  prenant  pour  abscisses  les  concentrations  et  pour  ordonnées 
les  indices.  Il  trouve  que  les  lignes  représentatives  présentent  gé- 
néralement des  points  anguleux,  à  partir  desquels  il  est  conduit  à 
admettre  la  formation  d'un  nouvel  hydrate.  Dans  certains  cas,  on 
obtient  successivement  deux  de  ces  points  singuliers. 

G.  PERY.  —  Sur  l'étude  des  réactions  chimiques  dans  une  masse  liquide, 
par  l'indice  de  réfraction  (C  /?.,  t.  CXV,  p.  1809  ). 

A  Faide  d'un  réfractomètre  de  son  invention,  M.  Féry  mesure 
les  indices  des  mélanges  de  deux  liquides  réagissant  Tun  sur 
l'autre.  Les  points  anguleux  de  la  courbe  des  indices  lui  révèlent 
les  compositions  qui  correspondent  à  des  combinaisons  infinies.  Il 
étudie  ainsi  les  combinaisons  des  acides  et  des  bases.  Les  acides 
polybasiques  fournissent  autant  de  points  singuliers  qu'ils  forment 
de  combinaisons.  La  même  méthode  fait  connaître  la  composition 
des  hydrates  de  l'acide  sulfurique,  pourvu  qu'il  ne  se  produise  pas 
de  phénomènes  de  dissociation  comportant  l'existence  simultanée 
de  plusieurs  d'entre  eux. 

G.  SALET.  —  Sur  la  loi  de  Stokes.  Sa   vérification  et  son  interprétation 
(C.  B.y  t.  CXV,  p.  283). 

D'après  la  loi  de  Stokes,  les  rayons  émis  par  une  substance  fluo- 
rescente ont  toujours  une  réfrangibilité  moindre  que  celle  des 
rayons  excitateurs.  M.  Saletle  vérifie  au  moyen  d'un  spectroscope 
formé  de  pièces  de  quartz,  dont  le  spectre  est  reçu  sur  la  cuve  de 
quartz  d'un  oculaire  de  Soret,  contenant  la  substance  à  étudier. 
L'image  du  spectre  est  projetée  transversalement  sur  la  fente  d'un 
second  spectroscope.  On  obtient  un  spectre  diagonal  dans  lequel 
les  Hmiles  théoriques  ne  sont  pas  franchies.  Ce  résultat  peut  être 
prévu  par  l'application  Mu  second  principe  de  la  Thermodyna- 
mique, si  Ton  admet  que  les  couleurs  de  réfrangibili tés  croissantes 
apparaissent  dans  le  spectre  à  des  températures  croissantes. 
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AYMONNET.  —  Des  maxima  calorifiques  périodiques  observés  dans  les  spectres 
du  flint,  du  crown  et  du  sel  gemme  (  C.  /?.,  t.  CXIV,  p.  58a). 

M.  Aymonnet  trouve  dans  les  spectres  calorifiques  d'absorption 
du  flint,  du  crown  et  du  sel  gemme  des  maxima  et  des  minima 
périodiques.  Comme  la  précision  des  mesures  ne  permet  de  dé- 
terminer que  des  limites  assez  larges  entre  lesquelles  ces  maxima 
et  minima  sont  compris,  l'auteur  admet  qu'ils  sont  équidistants. 
11  attribue  ces  maxima  successifs,  dans  le  cas  du  sel  gemme,  aux 
vibrations  fondamentales  de  i,  2,  3,  .  . . ,  /i  rangées  de  molécules. 


LECOQ  DE  BOISBAUDRAN.  —  Sur  les  spectres  électriques  du  gallium 
(C.  /?.,  t.  CXIV,  p.  8i5). 

L'auleur  fait  éclater  l'étincelle,  condensée  ou  non,  fournie  par 
des  bobines  à  fil  long  ou  court,  à  la  surface  d'une  solution  de 
chlorure  de  gallium  ou  sur  des  fils  de  gallium  métallique.  Il  relève 
les  longueurs  d'onde  des  raies  obtenues.  Les  résultats  varient 
beaucoup  avec  les  conditions  de  rexpérience. 

FRÉDUREAU.  —  Sur  les  globes  diffuseurs  transparents  (C  i?.,  t.  CXV,  p.  io64). 

La  lumière  de  l'arc  électrique  est  disposée  dans  une  enveloppe 
de  verre  ou  de  cristal  transparent,  munie  sur  sa  surface  extérieure 
d'anneaux  prismatiques  dont  les  faces  sont  parallèles  et  perpen- 
diculaires à  l'axe  du  globe. 

Ces  enveloppes  sont  moulées  sous  pression,  pour  obtenir  des 
arêtes  vives.  La  lumière  se  réfléchit  sur  la  face  supérieure  des  an- 
neaux et  se  trouve  rcnvoj^oe  vers  le  bas,  sans  dispersion.  L'éclaire- 
ment  est  réparli  suivant  une  loi  continue,  sans  ombres  tranchées, 
et  la  vision  du  foyer  lumineux  se  trouve  remplacée  pour  l'œil  par 
celle  d'un  large  faisceau.  G.  Foussereau. 


"^^^X^E  DES  MATIÈRES  {suite). 


FËTRIER  1894. 


.^  G-  ^^p^-^>îK.  Sur  la  photographie  des  couleurs;  p.  83.  — 
p.  ^**  „*«xîiî*:.J^^^o graphies  colorées  du  spectre,  sur  albumine  et 
&.  l-^f|\^ioc^^^>^t^omii'alées;  p.  83.  —  G.  Meslin.  Sur  la  photographie 

sur  S^  'l^eurS*'?-  ^4 M.  Brillouin.  Sur  la  propagation  des  vibra- 

^les  *^jr«os  ^e*  J^Uîeux  absorbants;  p.  86.  —  P.  Joobin.  Sur  le  pas- 
tio**^  rai^«^  ^  *^  V>ar  un  foyer;  p.  87.  —  P.  Joobin.  Sur  le  rapport 
•^ag^  y^  vU^*^*^  <^e  la  lumière  et  la  grandeur  des  molécules  dans  les 
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SUH  LA  THÉORIE  DE  LA  PH0T06BAPHIE  DES  COÏÏLEUBS  SIMPLES 
ST  COMPOSÉES  PAR  LA  MÉTHODE  INTERPÉRENTIELLE; 

Par  m.  g.  LIPPMANN. 

1 .  On  peut  fixer  Pimage  de  la  chambre  noire,  avec  son  modelé 
et  ses  couleurs,  en  employant  une  couche  sensible  transparente 
et  continue,  d'épaisseur  suffisamment  grande,  adossée  pendant  la 
pose  à  une  surface  réfléchissante  qu'il  est  commode  de  constituer 
par  une  couche  de  mercure.  On  développe  et  l'on  fixe  au  moyen 
de  réactifs  usités  en  Photographie.  Si  l'on  regarde  par  réflexion  la 
couche  redevenue  sèche  et  éclairée  par  la  lumière  blanche,  on  re- 
trouve l'image  de  la  chambre  noire  fidèlement  reproduite. 

Ce  phénomène  est  dû  aux  interférences  lumineuses.  Pendant  la 
pose,   les  rayons  incidents  formant  l'image  interfèrent  avec  les 
rayons  réfléchis  par  le  mercure;  il  en  résulte  des  ondes  lumineuses 
statîonn aires,  dont  l'amplitude  varie  d'une  manière  continue  d'un 
point    à  l'autre,  suivant  l'épaisseur  de  la  plaque.  La  densité  du 
dépôt  photographique  et,  par  suite,  son  pouvoir  réflecteur  varient, 
par  suite,  d'une  manière  continue  en  fonction  des  coordonnées. 
Ainsi,  lorsque  l'on  regarde  l'image  développée,  la  lumière  reçue 
par  l'œil  est  réfléchie,  non  par  une  surface  réfléchissante,  mais  par 
un  volume  doué  d'un  pouvoir  réflecteur  variable  dans  toute  son 
étendue.  Chacun  des  rayons  qui  parviennent  à  l'œil  est  la  résul- 
tante d'une  infinité  de  rayons  élémentaires.  Dans  le  calcul  de  cette 
résultante,  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  non  seulement  de  la 
variation  du  pouvoir  réflecteur  en  fonction  de  la  profondeur,  mais 
encore  des  difl'érences  de  phase  dues  à  la  difl*érence  des  chemins 
parcourus  par  la  lumière. 

I. 

2-  Considérons  d'abord  le  cas  simple  où  l'impression  photo- 
graphique est  produite  par  une  lumière  homogène  de  longueur 
d'onde  X;  supposons  en  outre  l'incidence  normale  et  la  vibration 
lumineuse  réduite  à  une  de  ses  composantes  rectilignes.  Soit  z  la 
dislance  d'un  point  au  plan  qui  limite  la  couche  sensible,  plan  qui 
est  adossé  au  miroir  pendant  la  pose,  et  qui,  après  coup,  sera 
y.  de  Phys.,  3«  série,  t.  III.  (Mars  1894.)  7 


98  LIPPMANN. 

tourné  du  côté  de  Toeil.  L'interférence  entre  le  rayon  incident  el 
le  rayon  réfléchi  donne  lieu  à  une  vibration  stationnaire  dont  l'in- 
tensité a  pour  mesure  4sin^-Y-'  Il  en  résulte  au  points,  après 

développement,  un  pouvoir  réflecteur  p  qui  est  une  fonction  de 
l'intensité  qui  a  produit  l'impression;  on  a  donc 

(i)  p  =  e«p^sin»-^j; 

e  est  un  coefficient  qui  dépend  des  conditions  de  l'expérience  :  on 
ne  peut  pas  le  faire  croître  indéfiniment;  mais,  par  contre,  on 
peut  le  diminuer  à  volonté,  soit  en  diminuant  la  proportion  de 
matière  sensible  contenue  dans  la  couche  transparente,  soit  en 

changeant  le  mode  de  développement,  p  est  donc  une  fonction  de  s- 
toujours  comprise  entre  o  et  l'unité  et  ayant  -  pour  période. 

Cela  posé,  supposons  que  l'on  éclaire  la  couche  développée  par 
de  la  lumière  blanche.  Parmi  les  lumières  homogènes  qui  consti- 
tuent la  lumière  blanche,  considérons-en  une  quelconque,  dont 
la  longueur  d'onde  V  n'est  pas,  en  général,  égale  à  X.  A  l'entrée 
de  la  couche,  la  vibration  en  question  a  pour  équation 

.      ITZt 

Après  réflexion  sur  un  élément  situé  en  z  et  de  profondeur  infi- 
niment petite  dz^  l'amplitude  incidente  est  multipliée  par  la  frac- 
tion infiniment  petite  pdz.  En  même  temps,  il  y  a  une  perte  de 

phase  due  au  chemin  parcouru  2 s,  et  égale  à  ^ir-^-  La  vibration 
réfléchie  a  donc  pour  équation 

jr  =  pdz  sin  T.Tzl  =  —  yt)  =  p  dz  cos  -y-  sm  -= p  dz  sin  —.-,—  cos  -ip-» 

Telle  est  l'équation  de  l'un  quelconque  des  rayons  élémentaires 
renvoyés  à  l'œil.  Pour  en  avoir  la  résultante,  il  suffit  d'intégrer 
par  rapport  à  z^  depuis  z=  o  jusqu'à  5  =  Z,  Z  étant  l'épaisseur 
de  la  couche.  On  obtient  ainsi  une  expression  de  la  forme 

Xsin-;p  -+- Ycos-^; 
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en  posant 

(i)  ^  ~  /     P  cos— YT-  a-5,        *  ~  /     P  S'"  — v~  "^» 

l'ampliiude  résultante  a,  comme  on  sait,  pour  expression 

Il  s'agit  de  discuter  la  valeur  de  cette  quantité.  11  est  commode  (*) 
de  considérer  l'expression  X  H-  Y  y/' —  1 .  On  a  donc 

X-f-Yv''^i=   /     pfcosiy,- -t- /— isin    .,-\dz. 

11  reste  à  discuter  la  précédente  intégrale.  On  peut  la  ])artager 
en  une  somme  d'intégrales  prises  respectivement  entre  les  limites  o 

«^i'^etaj,  ...,;>- et  (/?-*-i)-. 

On  passe  d'une  intégrale  à  la  suivante  en  changeant  z  en  ^H — ; 

il  faut  remarquer  qu'il  est  inutile  de  faire  ce  changement  dans  la 

fonction  cp,  qui  a  -  pour  période.  Posons 

•2rX  /     -   .    airX 

u  =  ces  "Y? — h  y  —  i  sm  -.-,-  • 

On  passe  d'une  intégrale  à  la  suivante  en  multipliant  par  u  sous 
le  signe  /  •  Il  s'ensuit  que  l'on  a 

X -h  Y \/ —  1  =    /     p(cos— y; — h  y/ — l  sïu— ^j  dz  X  Z, 

l  étant  égal  à  1  -{-  w  -h  «'"^  -f-  w^  4-  .  .  .  +  «''"'. 
L'intégrale  en  facteur  au  second  membre  est  toujours  finie.  Il 

en  est  de  même  de  la  somme  S,  qui  reste  finie  quand  r-,  a  une  va- 
leur quelconque  fractionnaire,  lors  même  que  le  nombre  de  ses 
termes  croîtrait  indéfiniment. 


(*)  Le  calcul  qai  suil  peut  se  faire  en  quantités  réelles;  il  conduit,  mais  moins 
npidement,  au  même  résultat. 
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Quand  l'épaisseur  totale  Z  croît  indéfiniment,  n  croît  indéfini- 
ment, puisque  Ton  a  Zn=/i-(*).  D'autre  part,  il  convient  de 

déterminer  la  fraction  arbitraire  e,  qui  entre  dans  l'expression  (i) 
de  p  de  manière  que  nz  reste  égale  à  une  grandeur  finie,  qu'il  est 

loisible  de  prendre  égale  à  l'unité  (2).  On  a  donc  e  =:^  -  et 
X 
X +  ¥/—!=   /     cpf  sin2— r— j(cos~-7- -h /— isin--T-7- jdls  X -• 

y 

Or  -  tend  vers   zéro  quand  n  tend  vers  l'infini.  En  résumé, 

quand  il  n'y  a  pas  de  relation  particulière  entre  V,  la  longueur 
d'onde  de  la  lumière  qui  éclaire  la  plaque,  et  X,  celle  de  la  lumière 
qui  l'a  impressionnée,  l'amplitude  réfléchie  tend  vers  zéro  quand 
l'épaisseur  de  la  couche  sensible  tend  vers  l'infini. 

Il  n'en  est  plus  de  même  si  X  =:  X',  c'est-à-dire  si  l'on  éclaire 
avec  la  même  lumière  qui  a  impressionné  la  plaque. 

Dans  ce  cas,  S  =  w  et,  par  suite 

X 
X-i-Y\/— i  =  Ai   /     £  ^f  sÎQî-^Y^  Wcos^i^ -+- /--isiQ^—^  W^ 

Le  second  membre  tend  vers  l'infini  avec  /i,  si  e  est  fini,  et  vers 
une  quantité  finie  si  /is  =  1.  Il  en  serait  de  même  pour  A  =:  aX', 
X  =  3)v'.  La  couche  sensible  n'a  donc  un  pouvoir  difl'érent  de  zéro 
que  dans  le  cas  où  la  longueur  d'onde  de  la  vibration  incidente 
est  égale  à  celle  de  la  vibration  photographiée  ou  à  l'un  de  ses 
sous-multiples. 

Le  cas  de  X  =  V  est  seul  réalise  dans  la  pratique,  à  cause  de  la 
faible  longueur  du  spectre  visible  qui  comprend  moins  d'une  oc- 


(*)  Quand  Z  tend  vers  Tinfîni,  on  peut  supposer  que  la  longueur  -  y  est  con- 
tenue un  nombre  entier  de  fois,  en  négligeant,  s'il  y  a  lieu,  la  fraction  complé- 
mentaire. 

(»)  Le  nombre  des  couches  réfléchissantes  élémentaires  augmentant  avec 
l'épaisseur  totale,  il  faut  bien  supposer  que  le  pouvoir  réflecteur  de  chacune 
d'elles  diminue  en  même  temps;  car,  d'une  part,  le  pouvoir  réflecteur  total  doit 
être  au  plus  égal  à  l'unité;  d'antre  part,  il  faut  que  la  lumière  puisse  traverser 
toute  l'épaisseur  du  système. 
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tave.  Pour  réaliser  les  cas  de  X  =  -  >  il  faudrait  photographier  le 

spectre  assez  loin  dans  l'infra-rouge.  En  fait,  on  voit  souvent  en 
deçà  du  rouge  commencer  le  violet.  D'autre  part,  en  humectant 
quelque  peu  la  couche,  ce  qui  la  gonfle  et  ce  qui  en  revient  à 
augmenter  les  valeurs  de  X,  on  voit  apparaître  le  violet  et  les  cou- 
leurs suivantes,  correspondant  aux  demi-valeurs  de  X. 

En  opérant  sur  des  couches  sèches,  impressionnées  par  la  partie 
visible  du  spectre,  on  n'aperçoit  que  les  couleurs  du  premier 
ordre  données  par  X  =  V. 

3.  L'analyse  précédente  peut  être  remplacée  par  une  construc- 
lion  géométrique.  Notre  confrère,  M.  Cornu,  a  montré  autrefois 
que  la  construction  de  Fresnel  pour  la  composition  des  vibrations 
s'étendait  au  cas  d'une  infinité  de  composantes  infiniment  petites; 
il  obtient  dans  ce  cas  une  courbe  dont  chaque  élément  représente 
une  des  composantes  et  où  chaque  corde  représente  une  résul- 
tante. On  peut  elTectuer  ici  une  construction  analogue. 

Soit  ds  un  élément  de  la  courbe  représentative  dû  à  la  vibration 
réfléchie  par  un  élément  du  réseau  photographique  situé  à  la  pro- 
fondeur z  et  d'épaisseur  ds.  Soient  rfX  et  dY  les  projections 
de  ds  sur  deux  axes  de  coordonnées  rectangulaires;  on  a 

ds  =  p  dzy        dX  =  pdz  ces— ^  >  dY  =  p  dz  sin-^V  • 

A  A. 

Soient  doL  l'angle  de  contingence,  a  l'angle  de  la  tangente  à  la 
courbe  avec  l'axe  des  X,  R  le  rajon  de  courbure;  on  a 


^Tzdz  Stzz  d  _    ^^' 

471" 


D'après  l'équation  (i),  p  est  une  fonction  périodique  de  z  ayant 
pour  période  -•  Il  en  est  donc  de  même  de  ds  et  de  R.  Si  l'on 
fait  croître  z  successivement  deoà->  de  -àa-»  •••>  c'esl-à-d 


ire 


si  l'on  considère  successivement  l'action  d'une  série  de  concamé- 
rations  du  réseau  réfléchissant,  on  voit  que  l'on  passe  d'un  arc  de  la 

courbe  au  suivant  par  le  changement  de  :;  en^H — ;  a  seul  change 
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dans  ce  cas  en  s'accroissant  de  la  quantité  constante  -y7--  La  courbe 

se  compose  donc  d'une  série  d'arcs  AB,  BC,  CD,  . . .  égaux  entre 
eux,  sous-tendus  par  des  cordes  égales,  chaque  corde  faisant  avec 

la  précédente  un    angle  constant   égal    à  -p-«   Ces  cordes  sont 

inscriplibles  dans  une  circonférence;  leur  résultante géoniélriquCy 
quel  que  soit  leur  nombre,  est  au  plus  égale  au  diamètre  de  la 
circonférence,  par  conséquent  du  môme  ordre  de  grandeur,  en 
général,  que  AB.  Il  n'en  est  plus  de  même  dans  le  cas  particulier 

où  p  est  égal  à  Tunité,  ou  à  un  nombre  entier.  Les  cordes  AB, 

BC,  . . .  sont  alors  situées  sur  une  même  droite;  leur  résultante 
géométrique,  égale  à  la  somme  de  leurs  longueurs,  est  propor- 
tionnelle à  leur  nombre  n.  Quand  n  tend  vers  Tinfini,  la  résul- 
tante totale  devient  infiniment  plus  grande  si  yr  est  égal  à  Tunité 

ou  à  un  nombre  entier  que  si  V  est  quelconque.  On  retrouve  ainsi 
les  résultats  donnés  par  l'analjse.  Les  valeurs  des  intégrales  X 
et  Y,  considérées  précédemment,  sont  égales  aux  coordonnées 
courantes  de  la  courbe  représentative. 


II. 

Le  cas  général  où  la  plaque  photographique  a  été  impressionnée 
par  une  lumière  hétérogène,  telle  que  celle  qui  est  diffusée  par 
un  corps  quelconque  exposé  à  la  lumière  blanche,  est  beaucoup 
plus  complexe.  Il  faut  encore  calculer  le  pouvoir  réflecteur  v  dz 
en  un  point  z  du  réseau  photographique,  ce  qui  exige  que  Ton  dé- 
finisse au  préalable  la  composition  d'une  lumière  hétérogène,  la 
couleur  d'un  corps,  la  sensibilité  photographique  et  l'isochroma- 
tisme  d'une  plaque.  Ces  deux  dernières  définitions  peuvent 
seules  présenter  quelques  difficultés. 

La  composition  d'une  lumière  hétérogène  peut  se  définir  comme 
il  suit.  Supposons  que  l'on  forme  le  spectre  normal  de  cette  lu- 
mière, c'est-à-dire  tel  que  la  déviation  d'un  rayon  soit  propor- 
tionnelle à  sa  longueur  d'onde  X,  que  Ton  mesure,  par  exemple  à 
l'aide  d'une  pile  thermo-éleclrique,  Tintensilé  totale  des  rayons 
qui  passent  à  travers  une  fente  de  largeur  dX]  enfin,  que  l'on  dé- 
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duise  de  cette  mesure  l'amplitude  correspondante.  Cette  ampli- 
tude est  de  la  forme  cAxF(X);  F(X)  définit  la  répartition  des 
amplitudes  dans  le  spectre  normal,  et,  par  conséquent,  la  com- 
position de  la  lumière  hétérogène  employée. 

La  couleur  d'un  corps  se  définit  également  par  une  fonction 
de  A.  Tout  corps  diffuse  (ou  transmet)  une  fraction  déterminée  de 
Tamplitude  d'une  lumière  simple  incidente  de  longueur  d'onde  X. 
Celle  fraction  varie  en  général  avec  X;  on  peut  la  représenter  par 
/(À).  Cette  fonction  définit  la  couleur  du  corps.  La  condition 
/(X)  =  const.  définit  le  corps  blanc. 

F(X)  représentant  la  composition  de  la  lumière  blanche  et/(X) 
la  couleur  d'un  corps  ou  d'un  élément  d'un  corps,  le  produit 
F(X)/(X)  représente  la  composition  de  la  couleur  diffusée  par 
l'élément  considéré,  et  qui  vient  impressionner  la  plaque. 

Enfin,  il  faut  définir  la  sensibilité  d'une  couche  isochromatique. 
SoitO(X)  l'impression  produite  par  une  vibration  X  d'amplitude 
ud;  une  amplitude  égale  à  F(X)  produira  une  impression  égale  à 
F(X)0(X).  J'admettrai  que  l'équation 

(3)  /(>0OrX)    :::=   const. 

exprime  analytiquement  l'isochromatisme;  c'est  la  condition  pour 
que  l'impression  d'un  spectre  normal  soit  uniforme. 

Cela  posé,  on  peut  calculer  le  pouvoir  réflecteur  a  en  un  point  z 
de  la  plaque;  si  Ton  éclaire  celle-ci  par  une  lumière  homogène 
de  longueur  d'onde  X',  l'intensité  totale  réfléchie  se  calculera  à 
l'aide  des  intégrales 

(TCOS— ^é^<S,  ^=  f     <Tsin~-7^éf>5, 

analogues  à  celles  données  en  (a).  Seulement,  le  pouvoir  ré- 
flecteur a,  au  lieu  d'être  donné  par  un  terme  unique,  est  la  somme 
d'une  infinité  de  ternies  correspondant  aux  lumières  simples  qui 
ont  produit  l'impression;  il  est  donc  représenté  par  une  inté- 
grale. 

Le  pouvoir  réflecteur  produit  au  points  par  un  rayon  homo- 
gène X  est,  en  tenant  comple  de  la  réduction  de  l'amplitude  due  à 
Tinterférence, 

F(X)/(X)0(X)£cp(si.i2-'J-). 
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En  tenant  compte  de  la  condition   d'isochromatisme  (3),  ce 
terme  se  réduit  à 

/(X)e<p(sin«^). 

Pour  les  raisons  indiquées  plus  haut,  il  convient  de  faire  encore 
e  =  =•  On  a  donc  enfin 

(5)  "="5/   /(^)?(sin'^)A- 

A  et  B  étant  les  limites  entre  lesquelles  varie  X. 
En  substituant  en  (4),  il  vient 

Y=  lyy  Va)?(sin'î^)sinî|irfXrf^. 


L'amplitude  rélléchie  est  égale  à  y  X=^  -;-  \^. 

Les  intégrales  doubles  X  et  Y  étant  définies,  il  est  permis  de 
renverser  l'ordre  des  intégrations.  Ce  renversement  a  une  inter- 
prétation physique  :  au  lieu  d'intégrer  par  rapport  à  \  il  est 
permis  de  donner  d'abord  à  cette  variable  Tune  quelconque  des 
valeurs  qu'elle  doit  acquérir,  et  d'intégrer  par  rapport  à  z.  Ceci 
équivaut  à  isoler  par  la  pensée,  au  milieu  du  réseau  photogra- 
phique complexe  que  porte  la  plaque,  le  réseau  partiel  produit 
par  l'une  quelconque  des  vibrations  simples  agissantes,  et  de 
chercher  le  pouvoir  réflecteur  total  de  ce  réseau  partiel^  l'inté- 
gration faite  ensuite  par  rapport  à  X  représente  la  somme  des 
actions  partielles  ainsi  considérées. 

En  d'autres  termes,  l'amplitude  réfléchie  est  la  même  que  si 
chacune  des  vibrations  simples  impressionnantes  avait  été  seule  à 
agir  sur  la  couche  sensible. 

Cette  remarque  permet  de  prévoir  la  conclusion  de  l'analyse, 
ainsi  que  la  propriété  essentielle  des  intégrales  X  et  Y.  On  a  vu 
que  le  réseau  photographique  dû  à  une  vibration  simple  A  ne  ré- 
fléchit une  fraction  finie  de  la  vibration  V  qui  éclaire  la  plaque 
que  si  Xr- a'  (ou  plus  généralement  si  X  est  un  multiple  de  )/);  et 
que  l'effet  de  tout  X  différent  de  V  est  infiniment  petit  quand  la 


PHOTOGRAPHIE  DES  COULEURS.  io5 

couche  est  infiniment  épaisse.  En  d'autres  termes,  le  pouvoir  ré- 
flecteur de  la  plaque  pour  une  vibration  V  est  déterminé  unique- 
ment par  l'amplitude  que  possédait  la  vibration  de  même  longueur 
d'onde  dans  le  faisceau  complexe  qui  a  produit  l'impression  pho- 
tographique. 

Au  point  de  vue  analytique,  il  s'ensuit  que  les  intégrales  X  et  Y 
ne  dépendent  qu'en  apparence  des  limites  A  et  B  de  7^,  et  qu'elles 
se  réduisent  à  des  fonctions  de  V.  En  effet,  on  peut  démontrer 
directement  qu'il  en  est  ainsi  et  que,  pour  Z  =:  oo, 

limX  =/(X') -h  const.,         limY— o. 

Par  cette  propriété  singulière,  comme  par  leur  forme,  les  in- 
tégrales doubles  X  et  Y  sont  analogues  à  une  intégrale  double 
découverte  par  Fourier  (*)  et  qui  se  réduit,  elle  aussi,  à  un  seul 
de  ses  éléments. 

Pour  le  démontrer,  on  peut  avoir  recours  non  à  l'analyse  de 
Fourier,  mais  à  la  démonstration  géométrique  qu'il  y  a  ajoutée  et 
qui  est  plus  générale. 

Afin  de  faciliter  le  rapprochement,  il  convient  de  développer 


? 


H -F)' 


en  Unt  que  fonction  de  z,  à  l'aide  de  la  série  Irigonométrique  de 
Fourier,  entre  les  limites  z  =  o.  z==  --  On  a  ainsi 

(6)    (p|  sm*— ^-  j  =  Co-+-  G,  CCS— r hC,  cos-^^^^ — {-...-h  C/  ces — ^ h.... 

Il  faut  remarquer  que  le  premier  membre  étant,  ainsi  que  le 
second,  une  fonction  périodique  de  5,  ayant  -  pour  période,  les 
deux  membres  sont  égaux  non  seulement  entre  o  et  -y  mais  encore 
entre  deux  multiples  quelconques  de--  Le  développement  est 

donc  valable  non  seulement  de  o  à  ->  mais  de  zéro  à  l'infini.  11 

a 


(*)  Œuvres  de  Fourier,  publiées  par  M.  G.  Darboux,  t.  I,  p.  igf\.  Gauthier- 
Villars  et  fils. 
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faut  remarquer  encore  que  les  coefficients  du  développement  Co, 
C|,  ...  sont  indépendants  de  X  comme  de  z;  en  d'autres  termes, 
ce  sont  des  nombres  déterminés  seulement  par  le  choix  de  la 
fonction  cp.  En  effet,  on  a 

X  X 

Posons  -^  z=  OL,  par  suite  dz  z=  i—dcL]  il  vient 

Go~  iiiz  I       o(sin*-Wa,         C/=  Sic   /       «p  |  sin*- jcosea  t/a. 

La  variable  a  disparaissant  par  l'intégration,  les  coefficients 
Co,  ...  se  réduisent  donc  à  des  nombres. 

En  substituant  à  <f(sin2— y— ]  sa  valeur,  il  vient 

X=i  /'''rVa)2(c,cos^)cos^-JîrfXrf.; 
ainsi,  en  faisant  é^^i^  le  terme  correspondant  est 

En  appliquant  à  cette  intégrale  double  le  raisonnement  de 
Fourier,  on  voit  que,  tant  qu'il  y  a  une  différence  finie  entre  les 
périodes  des  deux  cosinus,  l'intégrale  double  reste  finie  quel  que 
soit  Z;  son  quotient  par  Z  a  donc  pour  limite  zéro.  Il  n'en  est 
plus  de  même  si  les  arguments  sont  égaux;  si  X  =  X',  l'intégrale 
double  tend  alors  vers  y(V)C|Z,  et   son    quotient  par  Z  vers 

c./(y). 

Si  l'on  opère  avec  les  longueurs  d'onde  du  spectre  visible,  X  ne 
varie  pas  du  simple  au  double;  le  terme  (7),  qui  correspond  à 
iz=i  I  ou  à  X  =  X',  est  le  seul  qui  ne  se  réduise  pas  à  zéro  (*).  On 


(')  Si  Ton  supposait,  au  point  de  vue  théorique,  que  X  et  X' puissent  varier  entre 
des  limites  quelconques,  il  y  aurait  lieu  de  considérer  les  autres  valeurs  de  i. 
Chacun  des  termes  correspondants  représenterait  une  image  d'ordre  supérieur. 
L'œil  d'ailleurs  ne  pourrait  percevoir  que  les  images  d'ordre  supérieur  fournies 
par  une  source  émettant  des  rayons  infra-rouges. 
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a  alors 

(8)  limX  =  C,/(X'). 


On  démontre  d'ailleurs  que  lim  Y  =  o  ;  y/X^-f- Y^  se  réduit  à  X. 

C2  est  une  constante  numérique.  En  se  reportant  à  la  définition 
de/(X),  on  voit  que  l'équation  (8)  signifie  que  l'image  d'un  élé- 
ment dont  la  couleur  est  définie  par /(X)  affaiblit  par  réflexion  les 
diverses  radiations  de  la  lumière  incidente  dans  la  même  propor- 
tion que  l'élément  qui  a  servi  d'objet;  en  d'autres  termes,  la  cou- 
leur de  l'image  est  la  même  que  celle  de  l'objet. 

La  théorie  qui  précède  est  non  seulement  un  peu  abrégée  sur 
certains  points,  mais  incomplète  sur  d'autres.  Il  y  aurait  àr 
examiner  l'influence  de  l'absorption.  Cette  influence  complique  le 
phénomène  et  les  formules;  mais  les  conclusions  restent  qualita- 
tivement les  méipes. 

Il  est  bon  de  remarquer  également  que  j'ai  supposé  implicite- 
ment le  dépôt  photographique  formé  de  molécules  réfléchissantes 
disséminées  suivant  une  loi  déterminée  dans  un  milieu  d'ailleurs 
homogène.  Il  n'est  pas  impossible,  au  moins  dans  certains  cas,  que 
ce  milieu  lui-même  ait  été  altéré  chimiquement  de  telle  façon 
que,  tout  en  restant  continu,  il  acquière  un  indice  variable  en 
fonction  de  l'espace,  et  un  pouvoir  réflecteur  dû  précisément  à  la 
variation  de  l'indice.  L'examen  de  cette  hypothèse  exigerait  une 
autre  analyse. 


SUE  LA  PBOPAfiATIOH  DE  L'ÉLEGTEIGITÉ  LE  LONfi  DES  GONDUGTEUES; 
Par  m.  a.  POTIER. 

Considérons  un  système  de  conducteurs  cylindriques,  indéfinis, 
et  tous  parallèles  entre  eux;  supposons  qu'ils  soient  le  siège  de 
courants,  variant  très  rapidement,  par  exemple  de  courants  alter- 
natifs de  très  haute  fréquence,  ou  de  courants  analogues  à  ceux 
qui  accompagneraient  la  charge  instantanée  d'une  portion  de  ces 
conducteurs. 

On  sait  que  ces  courants  pénètrent  d'autant  moins  profondé- 
ment dans  les  conducteurs  que  leurs  variations  sont  plus  rapides, 
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et  la  rdsistance  spécifique  moins  élevée.  Lord  Kelvin,  entre  autres, 
a  particulièrement  insisté  sur  Tidentité  de  la  loi  suivant  laquelle 
le  courant  varie  avec  la  profondeur,  et  celle  de  la  loi  de  la  distri- 
bution des  températures  dans  un  métal  dont  la  surface  serait 
aussi  soumise  à  des  variations  de  température. 

Nous  supposerons  que  les  courants  sont  entièrement  superfi- 
ciels, hypothèse  extrême,  mais  nécessaire  pour  arriver  à  un  résul- 
tat net. 

L'axe  des  x  étant  choisi  parallèle  aux  génératrices  de  ces  cy- 
lindres conducteurs,  on  désignera  par  x  l'abscisse  d'un  point  à 
l'intérieur  de  ce  conducteur,  par  s  celle  d'un  point  de  la  surface 
de  ceux-ci,  par  r  la  distance  du  point  (»r)  à  un  point  (5).  Le  con- 

Fig.  I. 


tour  de  la  section  droite  des  conducteurs  est  supposé  divisé  en 
éléments  infiniment  petits  d^\  id^  sera  l'intensité  du  courant  qui 
traverse  l'élément  rfo-,  i  est  positif  quand  le  courant  est  dirigé  vers 
la  partie  positive  de  l'axe  des  x  et  qdsd^  sera  la  charge  de  l'élé- 
ment de  surface  dsdi. 

Entre  i  et  gr,  on  a  la  relation  («et  q  sont  fonctions  de  5,  des 
autres  coordonnées  et  du  temps) 

qui  exprime  que  le  gain  de  la  charge  pendant  le  temps  dt  est 
l'excès  de  la  quantité  d'électricité  id^  dt  entrée  sur  la  quantité 

sortie  (i-\-^ds\  rfo* dt. 

Ceci  posé,  la  condition  pour  que  le  courant  soit  et  reste  nul  à 
l'intérieur  du  conducteur  est  que  la  force  électromotrice  induite 
soit  égale  à  la  force  électrostatique  changée  de  signe,  ou  si  V  est 
le  potentiel  en  un  point  intérieur,  que  l'on  ait 

dy  à  '^  i  ds   , 
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le  signe  S  s'étendant  à  tous  les  éléments  superficiels  des  conduc- 


teurs. 

On  en  déduit 

d^\  d  \ri  .  ô 


Mais  on  voit  que 


dx\r)  ds\rj 

Si  donc  on  étend  la  sommation  d^abord  à  tous  les  éléments  d'un 
même  courant  a^ant  même  projection  rfo-  sur  le  plan  des  yz^  on 
aura  à  calculer 

eo  intégrant  par  parties;  ou  à  cause  de  Téquation  (1) 

d'où  l'on  déduit  enfin,  en  prenant  en  considération  tous  les  élé- 
ments rfT  et,  par  suite,  la  surface  entière  des  conducteurs 

dx^  ~^  df^  2U       r 

Or,  dans  le  système  électromagnétique  de  mesures,  le  S  du  se- 
cond membre  est  le  quotient  du  potentiel  par  w'-*,  si  v  est  le  rap- 
port des  unités;  on  arrive  donc  à  l'équation 

^  dx'^  "  df^' 

qui  exprime  que  le  potentiel  se  propage  le  long  des  conducteurs 
avec  la  vitesse  v. 

Les  conditions  théoriques  dans  lesquelles  on  s'est  placé  sont 
nécessaires  pour  que  les  mots  vitesse  de  propagation  le  long 
d'un  conducteur  aient  un  sens  précis. 

Cependant,  si  Ton  considère  une  perturbation  n'occupant 
qu'une  petite  longueur  sur  un  conducteur  courbe,  l'axe  des  x  sera 
remplacé  par  une  courbe,    et  l'équation   fondamentale  devient 

à\            â  ^idscost         ,,  ,.  ,  .      .•   i 

^  ~—  TT  X y  ^^  1  o"  pourra  dire  encore  que  le  potentiel 

se  propage  avec  la  vitesse  v,  si  i  s'annule  dès  que  coss  diffère  de 
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l'unité,  ou  e  de  zéro  (e  est  l'angle  de  dx  et  de  rf^),  ce  qui  aura 
lieu  si  ï,  <7,  V  n'ont  de  valeur  appréciable  que  sur  une  petite  lon- 
gueur. 

Il  résulte,  comme  on  sait,  de  l'équation  ci-dessus,  qu'une 
charge  brusquement  communiquée  à  un  point  d'un  fil  se  propa- 
gera à  droite  et  à  gauche,  avec  la  vitesse  t^,  donnant  lieu,  si  le  fil 
n'est  pas  indéfini,  à  des  réflexions  aux  extrémités.  Si  l'on  consi- 
dère seulement  la  propagation  dans  un  seul  sens,  i  et  q  sont  des 
fonctions  de  (5 —  vt)  et  l'on  a  immédiatement  t  =  spq.  Calculant 
alors  les  forces  électriques  et  électromagnétiques  en  dehors  du 
conducteur,  on  trouve  pour  les  composantes  de  la  première 


Xe  =  0, 

Y  _       ''V 

et  pour  la  seconde 

X,;i  =  0, 

Y                J"^ 

7           n^^ 

Elles  sont  donc  perpendiculaires  aux  génératrices  et  entre  elles  ; 
la  première  est  radiale,  la  seconde  tangentielle,  leur  rapport  est 
constant  cl  égal  à  r.  On  retrouve  ainsi  des  caractères  communs  à 
la  théorie  de  Maxwell  et  à  celle  de  Weber;  et  une  vérification 
expérimentale  qui  ne  porte  que  sur  l'un  de  ces  caractères  (telles 
les  dernières  et  belles  recherches  de  M.  Blondlot)  ne  peut  être 
considérée  comme  un  experimentum  crucis. 

Les  deux  théories  ne  conduisent  pourtant  pas  à  des  solutions 
identiques;  si  l'on  applique  successivement  ces  deux  hypothèses, 
dans  la  théorie  de  Maxwell,  les  deux  forces  sont  nulles  en  un 
point  extérieur  au  conducteur,  tant  que  la  charge  n'a  pas  atteint 
la  projection  de  ce  point  sur  les  génératrices;  dans  Taulre,  les 
deux  forces  auraient  une  valeur  différente  de  zéro,  quelle  que  fût 
la  position  de  la  charge. 

Le  calcul  ci-dessus  n'est  dont;  pas  présenté  dans  le  but  de 
montrer  que  le  choix  entre  les  deux  systèmes  est  indifférent,  mais 
afin  d'appeler  l'attention  sur  la  nécessité,  dans  l'état  actuel  de  la 
Science  ou  plutôt  de  l'enseignement,  de  distinguer  avec  soin, 
parmi  les  faits  expérimentaux,  ceux  qui  sont  inconciliables  avec 
Tancienne  théorie. 
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8UR  LE  POUYOIB  BOTATOIRE  SPÉCinaUE  DES  CORPS  ACTIFS  DISSOUS; 
Par  m.  a.  AIGNAN. 

En  i8i5,  Biot  découvrit  que  Tessence  de  lérébenlhine  a  la 
propriété  de  dévier  le  plan  de  polarisation  d'un  faisceau  lumineux 
se  propageant  à  son  intérieur.  L'illustre  physicien  attribua  le 
phénomène  «  aux  actions  successives  des  particules  mêmes  de 
Tessence  ».  Guidé  en  outre  par  certaines  considérations  théo- 
riques, il  fut  conduit  à  faire  porter  l'étude  de  l'action  des  corps 
actifs,  non  pas  sur  la  considération  de  la  rotation  w  donnée  immé- 
diatement par  l'expérience,  mais  sur  celle  de  l'expression 

r    1        ^ 

où  w  représente  la  rotation  due  à  une  colonne  de  dissolution  de 
longueur  /,  de  densité  3  et  de  concentration  e.  a  Un  caractère 
spécial  de  ce  pouvoir  spécifique  [w],  dit  Biot,  caractère  que  sa 
déGnition  exige  et  que  l'expérience  confirme,  c'est  de  rester  inva- 
riable sous  toutes  les  influences  qui  modifient  seulement  les 
distances  mutuelles  des  groupes  moléculaires  sans  altérer  leur 
constitution.  » 

A  la  suite  d'expériences  nombreuses,  Landolt  fut  conduit  à 
celte  conclusion  diamétralement  opposée  à  celle  de  Biot,  que  l'on 
a  pour  tous  les  corps,  sauf  le  sucre, 

[(o]  =  A-f-By-hGy«, 

q  étant  le  tant  pour  cent  de  dissolvant  contenu  dans  la  dissolu- 
lion  active.  Celte  opinion  fut  généralement  adoptée.  La  loi  de 
Biot  [co]  =  const.,  m'a  paru  injustement  condamnée.  J'ai  essayé 
de  montrer  qu'il  était  possible  de  la  mettre  en  harmonie  avec 
rexpérience,  en  invoquant,  pour  en  développer  les  conséquences, 
au  lieu  de  la  théorie  à  juste  titre  discréditée  des  combinaisons  en 
proportions  continûment  variables,  le  fait  bien  établi  aujour- 
d'hui de  la  dissociation  au  sein  des  dissolutions. 

I.  Vérification  directe  de  la  /o/ [w]  =  const.  —  J'ai  étudié 
tout  d'abord  la  variation  du  pouvoir  rotatoire  spécifique  du  téré- 
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benthène  et  de  V essence  de  térébenthine  examinés  à  des  degrés 
très  divers  de  dilution  dans  de  nombreux  dissolvants.  Les  nombres 
trouvés  peuvent  se  diviser  en  trois  groupes  (•)  : 

I®   Dans  certaines  huiles  et  dans  le  pétrole,  [wj^/r-^  reste 

invariable,  ou  du  moins  ses  variations  sont  très  faibles,  les  écarts 
les  plus  considérables  sont  inférieurs  aux  écarts  les  plus  petits  que 
Landolt  a  publiés  pour  le  même  corps  actif; 

a°  Dans  certains  dissolvants,  tels  que  l'alcool,  [w]  croît  sensi- 
blement avec  la  dilution; 

3°  Dans  d'autres  dissolvants,  tels  que  le  sulfure  de  carbone, 
[(!)]  décroît  forl,ement  avec  la  dilution. 

Le  camphre  et  quelques  carbures  actifs  sur  la  lumière  polarisée 
m'ont  donné  des  résultats'lout  à  fait  analogues  :  il  est  permis  de 
croire  que  tous  les  corps  actifs  se  comporteraient  de  même. 

Landoll,  ayant  observé  que,  pour  tous  les  corps  actifs  (sauf  le 
camphre),  le  pouvoir  rotatoire  augmentait  à  mesure  que  la  dilution 
du  composé  dans  un  dissolvant  quelconque  devenait  plus  forte, 
avait  pu  en  conclure  assez  judicieusement  que  cet  accroissement 
de  [w]  était  dû  uniquement  à  la  dissolution.  Il  faut  remarquer 
cependant  que,  si  la  variation  de  [to]  était  produite  par  un  simple 
écartement  des  molécules  actives,  on  devrait  trouver  aux  dilutions 
extrêmes  des  valeurs  de  [w]  très  peu  difi'érenles  pour  un  même 
corps  actif  observe  dans  des  dissolvants  divers.  Or  il  est  loin  d'en 
être  ainsi.  Nos  expériences  montrent  que  le  sens  de  la  variation 
de  [co]  et  sa  valeur  absolue  dépendent  avant  tout  de  la  nature 
du  dissolvant;  ce  qui  nous  permet  de  dire  que  le  dissolvant  mo- 
difie souvent  la  molécule  du  corps  actif. 

L'hypothèse  qui  s'impose  à  notre  choix,  à  cause  de  sa  simpli- 
cité, dans  le  cas  de  m  j^  n'éprouve  que  des  variations  insensibles, 

est  celle  que  Biot  a  énoncée  jadis,  celle  qui  consiste  à  admettre 
que  la  déviation  élémentaire  produite  par  chaque  molécule  active 
ne  dépend  pas  de  la  distance   qui  sépare  ces  molécules  actives 


(*)  Voir,  pour  les  tableaux  numériques,  pour  les  détails  d'expérience  et  poul- 
ies calculs,  le  Mémoire  complet  dans  les  Mémoires  de  la  Société'  des  Sciences 
physiques  et  naturelles  de  Bordeaux,  t.  III,  série  IV;  1890-94. 
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dans  le  milieu  inerte  où  elles  se  trouvent.  Et,  quand  nous  obser- 
verons une  variation  de  ^-g»  il  sera  logique  d'admettre  avec  Biot 

que  cette  variation  indique  une  modification  de  la  molécule  active, 
c'est-à-dire  une  réaction  chimique,  qui  allère  les  propriétés  fonda- 
mentales du  corps  actif  considéré. 

II.  Vérification  indirecte  de  la  loi  [  w]  =  const.  —  Soient  une 
dissolution  de  masse  M  et  de  densité  8  renfermant  une  masse  inva- 
riable P  d'un  corps  actif  de  pouvoir  rotatoire  [a]  et  des  masses 
graduellement  croissantes  Q  d'un  corps  inaclif  susceptible  de  se 
combiner  avec  le  premier  pour  donner  un  composé  actif  de  pou- 
voir rotatoire  [a]  ;  désignons  par  n  le  rapport  défini  suivant  lequel 
les  deux  corps  se  combinent  et  par  (o  la  déviation  que  la  dissolu- 
lion  considérée  fait  éprouver  sous  une  épaisseur  égale  à  /  au  plan 
de  polarisation  de  la  lumière.  Il  est  aisé  de  démontrer  que  la  va- 
riation de  l'expression  ^^  est  reliée  à  celle  de  ^  par  l'équation 

Ma>  __  [a](n  +  ,)-[al  Q 

VU  -  t'^J^ n F  ' 

quand  le  corps  actif  est  en  excès.  Au  contraire,  quand  le  corps 
inactif  est  en  excès,  on  a 

P78  =^'*"^')t*l  =  const. 

Ainsi  la  variation  de  py^  =  -y^  est  représentée  par  les  ordon- 
nées /  des  portions  AB,  BC  de  deux  droites 

{y  —  d)(^y  H-  n^^  - />)  =  o, 

qui  se  coupent  pour  une  valeur  de  l'abscisse  ^  =  /i. 

Voilà  ce  que  l'expérience  doit  montrer,  quand  on  calcule  le 
pouvoir  rotatoire  d'un  corps  dissous  dont  la  molécule  contracte 
en  dissolution  une  combinaison  définie  qui  n'éprouve  aucune 
espèce  de  dissociation.  Biot,  n'ayant  jamais  pu  constater  expéri- 
mentaleroent  l'existence  de  ces  deux  droites,  en  avait  conclu  qu'il 
se  formait  dans  ces  dissolutions  des  combinaisons  en  proportions 
continûment  variables. 

y.  de  Phys,,  l*  série,  t.  III.  (Mars  189}.)  8 
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Mais,  si  le  composé  formé  esl  partiellement  dissocié  en  dissolu- 
tion, à  une  valeur  01  du  rapport  p  correspond,  non  pas  la  va- 
leur IJ  de  la  quantité  [w]=  pT^'  ^^^^  ""^  valeur  IJ'plus  grande, 
provenant  d'une  valeur  Qi  <  Q  du  corps  inaclif  combiné.  La 

Fig.  I. 
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dissociation  aura  donc  pour  elTet,  dans  la  représentation  graphique 

de  la  quantité  py>i  de  substituer  à  tout  point  des  droites  de  Bioi 

un  point  de  même  abscisse,  maïs  d'ordonnée  plus  grande.  Il  est 
aisé  de  démontrer  les  théorèmes  suivants  : 

Le  poids  de  composé  actif  dissocié  par  dissolution  est  propor- 
tionnel à  la  différence  entre  la  valeur  du  terme  [«o]=  p-jg  que 

fournit  Vexpérience  et  celle  que  Von  trouverait  s'il  n^y  avait 
pas  de  dissociation, 

A  mesure  que  l'on  étend  une  liqueur  contenant  des  masses 
invariables  de  corps  actif  et  de  corps  inactif,  la  masse  de  com- 
posé  dissociée  par  une  addition  de  dissolvant  est  propor- 

tionnelle  à  la  variation  observée  du  terme  [w]=  p^« 

Soit  [wi]  la  valeur  prise  par  l'expression  quand  le  composé 
formé  éprouve  dans  la  dissolution  une  dissociation  partielle.  On 
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peut  écrire  évidemment 

[co,J  =  /([a,],  M); 

[(i)]  est  uae  certaine  fonction  des  masses  P  et  Q  mises  en  présence  ; 
M  est  une  fonction  des  masses  P,  Q  et  de  la  masse  R  de  dissolvant 
entrant  dans  la  liqueur.  La  fonction  /([w],  M)  renferme  toutes 
les  quantités  fixes  ou  variables  qui  interviennent  dans  le  problème. 
Donc,  si  l'on  connaissait  cette  fonction/,  on  pourrait  déduire  des 
équations  connues  des  deux  droites  de  Biot  les  équations  de  la 
courbe  ou  des  arcs  de  courbe  qui  en  dérivent,  et  qui  représentent 
la  variation  de  [wi]. 

Examinons  l'expression  du  coefficient  angulaire  de  la  tangente 
en  un  point  de  la  courbe  qui  représente  la  variation  de  [tjf  ];  on  a 

Pour  un  point  P'  d'abscisse  inférieure  à  celle  de  B',  on  a 

m  étant  le  coefficient  angulaire  de  la  droite  AB.  Donc,  pour  un 
pareil  point,  il  vient 

4<^.]_^    à/     ,    à/  âM 
àQ.     "      à[oi]        dM  dq' 

Pour  un  point  -/  d'abscisse  supérieure  à  celle  de  B',  on  a 

âq  "*"* 

puisque  la  droite  BC,  représentant  la  variation  de  [co],  lorsque  Q 
croît,  est  parallèle  à  l'axe  des  abscisses.  L'expression  de  ^j^'^-  se 
réduit  alors  à  ^  ^-  Or  la  continuité  des  phénomènes  de  disso- 
ciation doit  nous  faire  supposer  que  la  fonction  /  est  continue  ainsi 
que  ses  dérivés.  Il  s'ensuit  que  pour  deux  points  tels  que  P'  et  v', 

infiniment  voisins  de  part  et  d'autre  de  B',  l'expression  -rrr  -r?^  sl 
sensiblement  la  même  valeur.  La  difi*érence  des  coefficients  angu- 
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laires  des  tangentes  en  ces  deux  points  est  donc  m  Tp-r  >  et  comme, 

on  général,  -jt^  n'est  pas  nul,  on  voit  que  les  deux  tangentes 

doivent  faire  entre  elles  un  angle  déterminé.  Nous  pouvons  donc 
énoncer  la  proposition  suivante  : 

La  courbe  figurant  la  variation  du  terme  [w]=  rrr^^  dans 

des  liqueurs  renfermant  sous  une  masse  M  invariable,  une 
niasse  fixe  P  d^un  corps  actif  et  des  masses  graduellement 
croissantes  Q  dUtn  corps  inactif  susceptible  de  se  combiner 
avec  le  corps  actif  présente  un  point  anguleux  correspondant 
à  ta  dissolution  qui  contient  les  masses  des  deux  corps  dans  les 
proportions  oit  ils  s^ unissent  pour  former  un  composé  défini. 

De  plus,  les  deux  arcs  AB',  B'C  sont  respectivement  tangents 
aux  deux  droites  de  Biot  (*  ). 

J'ai  vérifié  ces  conséquences  par  de  très  nombreuses  expé- 
riences, exécutées  en  prenant  comme  corps  actif  le  sucre,  comme 
corps  inactif  la  potasse,  et  comme  dissolvant  Teau.  Les  diverses 
séries  de  mesures  correspondent  à  des  valeurs  de  M  comprises 
entre  looo^*^  et  Sooo^',  avec  P  =  3426',  soit  une  molécule  de 
sucre.  Pour  M^'^ooo^'",  les  courbes  présentent  un  point  anguleux 
correspondant  à  Q  =  2  molécules  de  potasse. 

Remarque .  —  La  variation  de  la  rotation  w,  à  mesure  que  varie 

le  rapport  ^>  est  représentée  également  par  deux  arcs  de  courbe 

qui  se  coupent  en  un  point  ajant  même  abscisse  que  le  point  d'in- 
tersection des  deux  droites  de  Biot. 

La  loi  de  Biot  [(1)]==  const.,  nous  permettra,  dans  ces  condi- 
tions, d'interpréter  d'une  manière  simple  des  mesures  sur  le  pou- 
voir rotatoire  des  corps  actifs  dissous,  qui,  dans  toute  autre  hypo- 
thèse, paraîtraient  obscures  ou  contradictoires. 

IlL  Application  des  principes  qui  précèdent  à  la  discussion 


(')  Quand  il  se  forme  successivement  plusieurs  composés  dans  la  dissolution, 
on  a  une  série  d'arcs  de  courbes  correspondant  à  une  série  de  droites  analogues 
aux  deux  droites  de  Biot. 
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des  expériences  de  Biot  et  des  expériences  de  M,  Gernez,  — 
I**  Biot,  étudiant  racide  tartrique  dissous  dans  l'eau,  trouva  que 
les  résultats  de  l'expérience  étaient  représentés  par  la  formule 

[a>]=  A -4-  B<?, 

dans  laquelle  e  représente  la  proportion  d'eau. 

Si  l'on  admet  que  la  molécule  d'acide  tartrique  C^H^O®  exisle 
en  dissolution  à  l'état  de  molécule  double  (C*H*0*)^  partielle- 
ment dissociée,  ou  bien  encore  si  l'on  suppose  que  l'acide  tartrique 
forme  en  dissolution  un  hydrate  C*H*0*H-  2H*0  partiellement 
dissocié,  on  explique  très  simplement  les  résultats  trouvés  par 
Biot. 

Dans  le  cas  de  la  première  hypothèse,  ces  résultats  conduisent 
à  énoncer  le  théorème  suivant  : 

La  proportion  de  composé  (C*H*0*)'  dissocié  par  dissolu- 
tion est  égale  à  la  proportion  e  de  dissolvant  dans  la  liqueur 
examinée. 

Celte  hypothèse  nous  a  paru  préférable  à  la  deuxième,  parce 
qu'elle  s'accorde  avec  un  certain  nombre  de  faits  déjà  connus.  De 
plus,  ayant  calculé  la /7r^55/o/i  osmotique  d'une  telle  dissolution, 
le  résultat  du  calcul  s'est  trouvé  conforme  à  la  détermination 
expérimentale,  ce  qui  n'a  pas  eu  lieu  pour  la  pression  osmotique 
calculée  dans  l'hypothèse  de  l'hydrate  C^  H* 0*  + w  H*  O  partielle- 
ment dissocié  (*). 

2**  Après  avoir  complété  par  des  expériences  nouvelles  les 
recherches  de  Biot  sur  la  variation  du  pouvoir  rotatoire  de  l'acide 
tartrique  dissous  dans  l'eau  en  présence  de  la  soude,  j'ai  pu  vé- 
rifier que  la  courbe  représentant  la  variation  de  [w]=  py>  pré- 
sentait lin  premier  point  anguleux  correspondant  à  la  formation 
du  bitartrate  et  un  deuxième  point  anguleux  correspondant  au 
tarira  te  neutre  (^). 

3°  Enfin  la  discussion  des  expériences  de  M.  Gernez  sur  les 
variations  que  le  pouvoir  rotatoire  de  l'acide  malique  éprouve  en 


(')  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  CXII. 
(')  Ibid. 
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présence  des  phosphomolybdales  alcalins  m'a  fourni  des  résultats 
analogues. 

Remarque»  —  Il  est  certain  que  l'acide  lartrique  et  l'acide 
malique  dissous,  surtout  quand  on  les  met  en  présence  de  com- 
posés aussi  complexes  que  les  phosphomolybdates,  donnent  des 
résultats  compliqués.  Je  n'ai  pas  choisi  ces  exemples  pour  établir 
les  principes  énoncés  plus  haut,  mais  j'ai  essayé  de  prouver  que 
■ces  principes,  qui  découlent  immédiatement  de  la  loi  de  Biot 
[(o]=:  const.,  permettent  d'expliquer  d'une  façon  rationnelle  des 
faits  considérés  jusqu'à  présent  comme  infirmant  cette  loi  même. 

IV.  Sur  la  loi  de  dissociation  par  dissolution,  —  L'étude  de 
la  variation  avec  la  dilution  du  pouvoir  rolatoire  d'un  composé 
actif  dissous  permettra  d'aborder  par  une  méthode  nouvelle 
l'examen  de  la  loi  de  dissociation  par  dissolution.  Nous  avons  vu 
plus  haut  que,  pour  chaque  liqueur  examinée,  le  poids  de  composé 

dissocié  est  proportionnel  à  la  différence  entre  le  terme  [to]=  ^j-j^ 

observé  et  l'ordonnée  correspondante  de  la  droite  de  Biot.  J'ai 
indiqué  dans  mon  Mémoire  comment  on  pouvait,  par  deux  mé- 
thodes distinctes,  déterminer  cette  droite  de  Biot;  j'ai  fait  voir, 
par  Texamen  d'un  cas  particulier,  que  les  deux  méthodes  donnaien  t 
des  résultats  absolument  concordants.  D'autre  part,  le  coefficient 
de  proportionnalité,  qui  rattache  à  A[o>]  le  poids  de  composé 
dissocié,  est  aisé  à  calculer. 

On  pourrait  évidemment  développer  des  considérations  ana- 
logues à  celles  qui  font  l'objet  de  ce  travail  au  sujet  d'une  autre 
propriété  moléculaire  des  composés  dissous;  on  pourrait  consi- 
dérer, par  exemple,  la  variation  des  indices  ou  des  pouvoirs  réfrin- 
gents, des  conductibilités  électriques,  des  pouvoirs  rolatoires 
magnétiques,  etc.  Mais  il  faut  remarquer  que  Texpérience  fournira 
des  résultats  beaucoup  plus  nets  dans  le  cas  du  pouvoir  rotatoire. 
Celte  propriété  moléculaire,  en  effet,  appartenant  seulement  à  un 
ou  deux  corps  de  la  dissolution  et  à  des  degrés  en  général  tout  à 
fait  différents,  décèlera  avec  une  grande  précision  les  moindres 
•changements  survenus  dans  les  combinaisons  actives  considérées. 
Il  en  serait  tout  autrement  pour  une  autre  propriété  moléculaire. 
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J'ai  appliqué  cette  méthode  à  l'étude  de  la  dissociation  du 
sncrate  de  potasse  dissous  dans  l'eau.  Désignons  par  Ci  le  nombre 
des  molécules-grammes  de  sucrate  de  potasse  non  dissocié,  par  C2 
le  nombre  de  molécules  de  potasse  KOH  mises  en  liberté  par 
dissociation  : 

i^  Quand  le  sucre  et  la  potasse  sont  en  dissolution  dans  le 
rapport  qui  permet  la  saturation  exacte  (^iine  molécule  de  sucre 
pour  deux  molécules  de  potasse),  les  nombres  trouvés  satisfont  à 
la  loi  de  Van  t'Hoff  sur  les  équilibres  chimiques 

Cî» 

— î-  =  consl., 

en  prenant  /J4==i,  /?2=i,8.  Le  rapport  a  varié  entre  2,o3  et 
2, 2^,  tandis  que  le  nombre  des  molécules  d'eau  mises  en  présence 
d'une  molécule  de  potasse  a  varié  de  84  à  420.  Si  Ton  remarque 

de  plus  que  les  diverses  valeurs  du  rapport  -^  ont  été  obtenues 

par  des  calculs  assez  longs,  qui  s'appuient  sur  des  déterminations 
expérimentales  nombreuses,  et  que,  d'autre  part,  les  écarts  ne 
présentent  pas  de  loi  systématique,  il  en  résulte  que  l'accord  avec 
la  formule  exponentielle  est  aussi  satisfaisant  qu'on  pouvait 
l'espérer; 

2°  Quand  le  sucre  est  en  excès  par  rapport  à  la  potasse,  les 
résultats  paraissent  tous  différents.  L'élude  de  dissolutions  renfer- 
mant, pour  une  molécule  de  sucre,  une  seule  molécule  de  potasse 
a  montré  que  l'équilibre  est  atteint  dès  que  la  liqueur  renferme 
par  litre  une  masse  fixe  Gj  de  potasse  non  combinée,  égale  sen- 
siblement à  38^,5.  Il  en  est  ainsi  dans  nos  expériences  quand  la 
liqueur  renferme,  pour  une  molécule  de  sucre  et  de  potasse,  un 
nombre  de  molécules  d'eau  H^O  variant  de  80  à  480. 

Dans  ce  dernier  cas,  les  dissolutions  de  sucrate  de  potasse  pré- 
sentent une  loi  de  dissociation  identique  à  celle  qu'a  trouvée 
M.  Ditte,  en  étudiant  la  décomposition  par  l'eau  du  sulfate  neutre 
de  mercure. 

Biot  attachait  une  importance  considérable  à  l'étude  des  corps 
actifs  dissous,  car  il  pensait  que  l'examen  au  polarimètre  de  sem- 
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blables  dissolutions  permellrait  d'en  effectuer  l'analyse  gr«a//£a- 
tive  et  quantitative,  et  de  déterminer  les  «  états  d'équilibre  ou 
de  mouvement  »,  les  équilibres  chimiques,  des  composés  en  pré- 
sence dans  les  liqueurs  examinées. 


COHIRIBUTIOI  A  L'ÉTTJDB  SES  ÉdALISBÏÏBS  DE  POTEITIEL; 

Par  m.  g.  GOURÉ  DE  VILLEMONTÈE. 

On  emploie  généralement  pour  mesurer  le  potentiel  en  un  point 
de  l'air  et  pour  égaliser  les  potentiels  des  couches  d'air  qui 
recouvrent  l'intérieur  d'un  conducteur  et  l'extérieur  d'un  autre 
conducteur  Tune  des  deux  méthodes  suivantes  :  i®  Apports  suc- 
cessifs d'une  balle  mobile  au  potentiel  zéro  à  l'intérieur  dn  premier 
conducteur  et  contact  de  la  balle  avec  l'électrode  d'un  électro- 
mètre ou  un  talon  métallique  relié  par  un  fil  au  second  conducteur  ; 
»"  écoulement  de  limaille  ou  de  gouttes  liquides  d'un  vase  relié 
au  premier  conducteur  à  travers  un  tube  en  communication  mé- 
tallique avec  le  second. 

Le  principe  de  ces  méthodes  a  été  souvent  l'objet  de  discussions 
théoriques  et  rarement  le  sujet  de  vérifications  expérimentales. 
J'ai  cherché  dans  quelles  limites  l'égalisation  du  potentiel  de  deux 
conducteurs  de  même  nature  peut  être  réalisée  par  ces  procédés. 

I.  Méthode  des  déplacements  d'une  balle  mobile. 

Les  potentiels  à  égaliser  étaient  les  potentiels  des  couches  d'air 
qui  recouvrent  :  i°  les  faces  internes  d'un  tronc  de  pyramide  en 
cuivre  P2  ;  2°  la  surface  d'un  disque  de  cuivre  D. 

Je  cherche  à  obtenir  l'égalisation  par  les  contacts  alternatifs 
d'une  balle  de  cuivre  isolée  B  :  i**  avec  un  premier  talon  T|,  relié 
au  sol,  maintenu  à  l'intérieur  d'un  tronc  de  pyramide  cuivré  inté- 
rieurement P«  en  communication  avec  le  sol;  a°  avec  un  second 
talon  T2  isolé  relié  au  disque  D  et  maintenu  par  des  supports  iso- 
lants à  l'intérieur  du  tronc  de  pyramide  P,  porté  à  un  potentiel  V. 
Les  pièces  de  cuivre  ont  été  recouvertes  d'un  dépôt  électrolytique 
de  cuivre*  La  différence  de  potentiel,  au  contact  des  conducteurs 
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élait  nulle  {Comptes  rendus  des  séances  de  r Académie  des 
Sciences,  t.  CXV,  p.  727.  —  Journal  de  Physique,  3°  série, 
t.  II,  p.  21 3). 

L'expérience  était  disposée  comme  l'indique  sommairement  la 
fig.  I.  La  balle  mobile  fixée  à  l'extrémité  d'une  baguette  de  verre 


Fig.  I. 


élait  entraînée  par  la  tige  d'un  métronome.  Une  fente  pratiquée 
dans  l'une  des  faces  de  chacun  des  troncs  de  pyramide  laissait 
passer  le  support  de  la  balle  sans  contact  et  lui  permettait  de 
butter  contre  les  talons. 

Dans  ces  conditions,  l'égalisation  de  potentiel  cherchée  n'a  pas 
pu  être  obtenue. 

Dans  une  seconde  série  d'expériences  le  talon  Tj  a  été  relié 
directement  à  la  feuille  d'or  d'un  électromètre  Hankel  et  j'ai 
cherché  à  obtenir  la  même  déviation  :  i**  par  charge  de  l'électro- 
mètre  à  l'aide  des  battements  de  la  balle  mobile  contre  le  talon  T2  ; 
î°  par  communication  directe  de  la  feuille  de  l'éleclromètre  avec 
le  tronc  de  pyramide  Pj.  La  première  déviation  a  toujours  été 
beaucoup  inférieure  à  la  seconde,  et  les  résultats  ont  été  très  va- 
riables. 

La  conclusion  des  expériences  a  été  la  suivante  : 

1^  Nécessité  de  réduire  la  capacité  de  l'appareil  de  charge  au 
minimum  ; 

2®  Nécessité  d'employer  un  nombre  de  contacts  de  la  balle 
mobile  bien  supérieur  à  celui  que  l'on  peut  réaliser  avec  un  mé* 
tronome  ; 
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3^  Nécessité  de  supprimer  la  tige  isolante  soutenant  la  balle  des 
contacts  :  cette  condition  est  la  plus  importante.  L'électrisation 
du  support  isolant  de  la  balle  au  moment  de  la  pose,  ou  Télectri- 
sation  de  cette  même  tige,  au  moment  des  battements  dans  Tair, 
détermine  rapidement  une  charge  de  Télectroscope,  lorsque  toutes 
les  pièces  métalliques  sont  au  potentiel  zéro,  et  rend  toutes  les 
mesures  illusoires. 

II.  Égaliseurs  de  potentiel  par  écoulement. 

Les  conditions  imposées  par  la  discussion  précédente  sont 
réalisées  dans  les  égaliseurs  de  potentiel  par  écoulement  beau- 
coup plus  souvent  employés;  mais,  dans  ce  cas,  on  se  borne  géné- 
ralement à  étendre  des  théorèmes,  démontrés  pour  des  corps 
conducteurs  de  forme  invariable,  à  des  liquides  qui  coulent  à 
rintérieur  de  tubes  mauvais  conducteurs  et  qui  se  séparent  en 
gouttes  dans  un  gaz.  Les  expériences  suivantes  ont  eu  pour  objet  : 
i**  de  réaliser  un  appareil  à  goulles  dans  le([uel  tout  frottement 
sur  un  corps  mauvais  conducteur  et  toute  déformation  du  corps 
en  mouvement  sont  évités;  2°  de  vérifier  avec  cet  appareil  la 
possibilité  d'égaliser  le  potentiel  d'un  vase  et  d'un  tronc  de  pyra- 
mide de  même  métal,  pour  l'écoulement  de  la  grenaille  de  ce 
métal  à  travers  le  tronc  de  pyramide  ouvert  aux  deux  bases.  Le 
vase  en  forme  d'entonnoir  est  terminé  par  un  tube  dont  l'extré- 
mité s'ouvre  à  l'intérieur  d'un  tronc  de  pyramide.  Aucun  contact 
n'existe  entre  l'entonnoir  et  le  tronc  de  pyramide.  Les  dimensions 
ont  été  choisies  de  manière  à  éviter  les  chocs  de  la  grenaille  contre 
les  parois  au  moment  de  Técoulement,  et  à  voir  l'extrémité  de 
l'entonnoir  sous  le  plus  petit  angle  possible  depuis  les  bases.  Un 
bouchon  de  cuivre  mû  à  distance  par  un  manche  isolant  permet 
de  vider  l'entonnoir  au  moment  où  l'on  veut  observer  les  effets  de 
l'écoulement.  L'entonnoir  posé  sur  trois  cales  isolantes  est  relié 
au  plateau  inférieur  d'un  condensateur  dont  le  plateau  supérieur 
est  maintenu  en  communication  avec  le  sol.  Un  jeu  de  commuta- 
teurs permet  d'établir  et  de  supprimer  la  communication  de  l'en- 
tonnoir avec  le  plateau  inférieur  du  condensateur,  d'établir  la 
communication  du  plateau  inférieur  avec  la  feuille  d'or  d'un  élec- 
tromètre très  sensible  de  Hankel  et  de  mesurer  la  charge. 
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L'entonnoir,  le  tronc  de  pyramide,  les  grains  de  plomb,  les 
plateaux  du  condensateur  ont  été  recouverts  d'un  dépôt  électro- 
Ijlique  de  cuivre  {Comptes  rendus,  loc.  cit,).  Une  dérivation 
prise  sur  le  circuit  d'une  pile  constante  permet  de  porter  la  pyra- 
mide ou  l'un  des  plateaux  du  condensateur  à  un  potentiel  donné, 
disposition  développée  {Journal  de  Physique,  3®  série,  t.  II, 
p.  21 3).  Tout  l'appareil  est  monté  à  l'intérieur  de  caisses  dont  les 
parois  sont  couvertes  de  feuilles  d'étain  reliées  au  sol. 

On  vérifie  avant  et  après  chacune  des  séries  d'expériences  que 
le  déplacement  des  plateaux  du  condensateur  et  le  jeu  des  com- 
mutateurs ne  déterminent  aucune  charge  :  i®  dans  le  cas  où  l'en- 
tonnoir est  vide-,  2'' dans  le  cas  où  l'entonnoir  rempli  de  grenaille 
est  vidé  à  travers  le  tronc  de  pyramide  maintenu  au  sol. 

Deux  méthodes  ont  été  successivement  suivies  : 

i.  Méthode  d'opposition.  —  1°  On  charge  le  condensateur 
par  l'écoulement  de  ia  grenaille  à  travers  la  pyramide  maintenue 
au  potentiel  V  et  l'on  détermine  la  déviation  de  la  feuille  de  l'élec- 
Iromètre,  lorsqu'on  soulève  le  plateau  supérieur  du  condensateur 
et  établît  la  communication  du  plateau  inférieur  du  condensateur 
avec  la  feuille  de  l'éleclroscope;  2**  on  cherche  la  différence  de 
potentiel  empruntée  à  une  dérivation  OS  qu'il  faut  intercaler 
entre  l'entonnoir  et  le  condensateur  pour  rendre  nulle  la  charge 
(lu  condensateur  par  le  jeu  de  l'écoulement  de  la  grenaille  à  tra- 
vers la  pyramide  au  potentiel  V.  La  différence  de  potentiel  ajoutée 
est  égale  et  de  signe  contraire  à  la  différence  de  potentiel  produite 
par  Técoulement  de  la  grenaille.  La  disposition  de  l'expérience 
est  indiquée  surlayî^.  2. 

I^s  résultats  ont  été  : 

Différence  de  potentiel 
Potentiel  V  intercalée  entre  l'entonnoir 

du  tronc  de  pyramide.  et  le  condensateur. 

-4-0^°",  2  —0*0",  21 

L'approximation  des  mesures  ne  pouvant  pas  dépasser  0^°*',  o  i , 
les  écarts  sont  dans  les  limites  des  erreurs  d'observation. 

L'avantage  de  la  méthode  est  l'élimination  de  la  capacité  du 
condensateur,  l'inconvénient  est  la  nécessité  d'employer  deux  dé- 
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rivalions,  d'augmenler  le  nombre  des  commutateurs  et  des  sup- 
ports isolants,  dont  le  maniement  est  Tune  des  plus  grandes  causes 


d'erreur  des  expériences  d'électricité  statique.  Les  inconvénients 
sont  plus  grands  que  l'avantage  cherché. 


2.  Méthodes  des  charges  alternatives,  —  La  méthode  suivante 
permet  d'employer  une  seule  dérivation  et  de  conserver  au  con- 
densateur une  capacité  constante  pendant  toute  l'expérience. 

La  disposition  de  l'appareil  est  représentée  par  lai/ig.  3,  dans 
laquelle  E  est  l'entonnoir,  P  le  tronc  de  pyramide,  C  le  conden- 
sateur, OS  un  fil  de  platine  tendu  entre  les  extrémités  duquel  on 
établit  avant  chaque  expérience  une  différence  de  potentiel  con- 
stante de  un  L.  Clark,  i^°*S435. 

On  effectue  les  trois  opérations  suivantes  : 

1°  Mesure  de  la  charge  prise  par  le  condensateur  porté  au 
potentiel  V  par  communication  directe  :  le  condensateur  séparé 


r 
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dn  vase  d'écoulement  E  esl  relié  à  l'extrémité  O  de  la  dérivation 
et  porlé  au  potentiel  V.  On  soulève  le  plateau  supérieur,  un  jeu 
de  commutateurs  rompt  la  communication  avec  O,  isole  la  feuille 
de  l'électromèlre,  établit  la  communication  du  plateau  inférieur 

Fig.  3. 


avec  la  feuille  de  Télectromètre.  La  déviation  est  mesurée  comme 
il  a  été  dit  antérieurement  {Journal  de  Physique^  3"  série,  t.  II, 
foc.  cit.), 

2®  Mesure  de  la  charge  du  condensateur  par  le  jeu  de  l'écoule- 
ment de  la  grenaille  cuivrée  à  travers  la  pyramide  au  potentiel  V. 

Le  plateau  supérieur  du  condensateur  est  replacé  dans  la  posi- 
tion primitive  en  abaissant  la  bascule  qui  le  supporte;  la  feuille 
d'or  de  l'électromètre,  l'entonnoir  relié  au  plateau  inférieur  du 
condensateur  et  la  pyramide  sont  mis  en  communication  avec  le 
sol;  l'ouverture  de  l'entonnoir  est  fermée  par  un  bouchon  en 
cuivre  qu'il  est  possible  de  retirer  à  distance  par  une  tige  de 
cuivre  fixée  à  un  support  isolant.  On  remplit  l'entonnoir  de  gre- 
naille, et  l'on  effectue  dans  l'ordre  indiqué  les  trois  opérations 
suivantes  :  i°  on  supprime  la  communication  de  la  pyramide  avec 
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Je  sol,  et  l'on  en  établit  la  communication  avec  rexlrémilé  O  de 
la  dérivation;  2"  on  retire  le  bouchon  qui  retient  la  grenaille  dans 
Tentonnoir;  3°  on  supprime  la  communication  de  Tentonnoir  et 
du  plateau  inférieur  du  condensateur  avec  le  sol.  On  maintient 
la  communication  de  l'entonnoir  avec  le  plateau  inférieur  du  con- 
densateur. Lorsque  l'écoulement  a  duré  pendant  un  temps  suffi- 
sant observé  sur  un  compteur  et  avant  que  l'entonnoir  soit  vidé, 
on  rompt  la  communication  du  condensateur  avec  l'entonnoir,  on 
soulève  le  plateau  supérieur  et  l'on  établit  la  communication  du 
plateau  inférieur  avec  la  feuille  d'or  de  l'électromèlre  isolé.  Le  jeu 
des  pièces  qui  se  commandent  permet  d'effectuer  ces  différents 
mouvements  en  une  fraction  de  seconde.  La  déviation  delà  feuille 
de  i'éleclromètre  est  observée  comme  dans  la  première  opération. 

3**  On  répèle  la  première  détermination  :  mesure  de  la  charge 
du  condensateur  porté  au  potentiel  V  par  communication  directe. 

L'égalité  des  déviations  observées  dans  la  première  et  la  troi- 
sième opération  vérifîe  la  constance  de  la  capacité  du  condensa- 
teur pendant  les  trois  opérations,  condition  sans  laquelle  le 
nombre  de  la  seconde  opération  serait  indéterminé. 

Les  résultats  des  expériences  sont  résumés  dans  le  Tableau 
suivant,  où  les  déviations  sont  évaluées  en  divisions  du  micro- 
mètre : 
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Potentiel 

de  l'électromèlre 

de  charge 

par 

décharge 

du  condensateur 

d 

u  condensateur  chargé 

ou 
de  la  pyramide. 

par 

contact. 

par 

écoulement. 

Différences 

▼ou 

dir 

dir 

dlT 

-0,1  ... 

— 

9,7 

-     9,^> 

-4-0, 2 

-+-o,i  .  . . 

-4- 

II 

-4-    Il 

0 

—0,2  .. 

— 

ao 

—   20 

0 

-»-0,2  .  .  . 

H- 

îi4 

-+-   24 

0 

-0,3... 

— 

3o 

—  3o 

CJ 

-^0.3... 

-T- 

3o 

-+-  3o 

n 

-0,4... 

— 

40 

-  40 

0 

-4-0,4  ... 

^ 

5o 

-^  5o 

0 

~o,6... 

— 

52 

—  5a 

0 

-+-0,6  ... 

-r- 

70 

-h  70 

0 

-T-0,8  . .. 

-r- 

110 

-MIO 

0 

-hi 

-hI20 

-h  120 

0 
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L'erreur  de  lecture  est  inférieure  à  une  demi-division.  Une 
différence  de  potentiel  de  0^°*',  i  produit  une  déviation  de  10  divi- 
sions, l'erreur  absolue  dans  les  mesures  est  0^°*',  oo5. 

L'égalité  des  nombres  de  la  deuxième  et  de  la  troisième  colonne 
montre  l'identité  des  charges  prises  par  contact  et  par  écoule- 
ment. 

Les  durées  de  charge  du  condensateur  par  écoulement  de  la 
grenaille  ont  varié  de  quinze  secondes  à  une  minute.  Dans  ces 
limites  la  charge  est  indépendante  de  la  durée  de  l'écoulement, 
l'état  permanent  est  atteint. 

L'égalité  des  charges  et,  par  suite,  des  potentiels,  par  contact 
et  par  écoulement,  exige  la  réalisation  des  conditions  suivantes  : 

1®  Égalité  de  potentiel  au  contact  des  plateaux  du  condensateur, 
de  la  grenaille  cuivrée,  des  faces  internes  du  tronc  de  pyramide 
et  de  la  pointe  par  laquelle  la  grenaille  sort  du  vase,  condition 
réalisée  par  l'emploi  des  dépôts  électroljtiques(Co/?î/?^<?5  rendus 
des  séances  de  V Académie  des  Sciences,  loc.  cit.).  Toute  alté- 
ration superficielle  des  faces  internes  du  tronc  de  pyramide  par 
dépôt  de  poussières  ou  de  fumée  détermine  une  charge  du  con- 
densateur par  le  jeu  de  l'écoulement  à  travers  la  pyramide  au  po- 
tentiel zéro.  Un  lavage  à  l'alcool  suffit  pour  rétablir  les  surfaces 
dans  l'état  primitif  si  l'altération  n'est  pas  chimique. 

Le  condensateur  est  chargé  par  écoulement  de  grenaille  cuivrée 
à  travers  la  pyramide  en  cuivre,  lorsqu'on  remplace  la  pointe  de 
cuivre  de  l'entonnoir  par  une  pointe  de  laiton. 

2""  Contact  de  la  grenaille  avec  l'entonnoir  à  la  sortie,  sans  choc 
contre  les  parois.  Pour  assurer  le  contact  des  grains  avec  l'en- 
tonnoir au  point  où  la  grenaille  s'échappe  de  l'entonnoir,  le  tube 
avait  été  fendu  et  les  bandes  de  cuivre  ainsi  formées  avaient  été 
repliées  horizontalement  de  manière  à  laisser  entre  les  bandes 
des  ouvertures  de  passage.  Le  choc  des  grains  contre  les  bandes 
ainsi  repliées,  au  moment  de  l'écoulement  à  travers  la  pyramide 
au  potentiel  zéro,  détermine  une  charge  variable  du  condensateur. 
La  charge  cesse  lorsque  les  bandes  de  cuivre  redressées  sont  rap- 
prochées verticalement,  de  manière  à  assurer  le  contact  des  grains 
avec  l'entonnoir  sans  changement  brusque  de  vitesse. 

3^  Stabilité  parfaite  du  vase  d'écoulement  et  des  cales  sur  les- 
quelles il  est  placé. 


\ 
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Toute  déformation  des  cales  et  tout  glissement  produisent  une 
\  charge  au  moment  de  l'écoulement  des  grains  à  travers  la  pyra- 

mide maintenue  au  potentiel  zéro. 

La  communication  de  la  pyramide  avec  la  dérivation  a  éré 
établie  quelques  secondes  avant  le  début  de  l'écoulement  et  sus- 
pendue quelques  secondes  après  la  mesure  de  la  charge  du-con- 
densateur,  afin  d'éviter  toute  électrisation  persistante  des  supports 
ou  de  la  couche  d'air  à  l'intérieur  de  la  pyramide.  L'inversion  du 
courant  produit  alors  l'inversion  de  charge,  comme  il  est  indiqué 
dans  le  Tableau. 

La  conclusion  est  la  suivante  :  légalisation  de  potentiel 
(Vun  tube  et  dUin  récipient  de  même  métal,  rempli  de  gre- 
naille de  ce  métal,  peut  être  obtenue  en  faisant  écouler  du  ré- 
cipient, à  travers  le  tube,  de  la  grenaille  du  métal. 

III.  Expérience  de  vérification. 

Dans  toutes  les  expériences  précédentes  la  différence  de  poten- 
tiel au  contact  des  conducteurs  employés  était  nulle. 

D'après  l'énoncé  précédent,  il  doit  être  possible  d'établir  entre 
les  couches  d'air  qui  recouvrent  deux  métaux  différents,  par  écou- 
lement de  grenaille  de  l'un,  à  travers  un  tube  formé  avec  l'autre, 
la  même  différence  de  potentiel  qu'en  réunissant  ces  deux  métaux 
par  un  fil  métallique,  tous  les  points  étant  à  la  même  température. 

Cette  conséquence  a  été  vérifiée  par  l'expérience  suivante  :  Des 
plaques  de  cuivre  ont  été  recouvertes  d'un  dépôt  de  zinc  assez 
mince  pour  voir  le  cuivre  sous-jacent.  La  différence  de  potentiel 
entre  cette  couche  de  zinc  exposée  à  l'air  pendant  plusieurs  se- 
maines et  le  cuivre  de  l'un  des  plateaux  du  condensateur  a  été 
trouvée  égale  à  o^"^',  420  au  moment  des  expériences  de  vérifi- 
cation rapportées  ici.  Deux  troncs  de  pyramide  semblables  ont 
été  construits,  l'un  avec  les  lames  recouvertes  de  zinc,  l'autre 
avec  les  lames  cuivrées  de  l'expérience  précédente,  les  faces  re- 
couvertes de  dépôts  galvaniques  étant  disposées  à  l'intérieur.  J'ai 
fait  écouler  de  la  grenaille  de  plomb  cuivrée  à  travers  les  deux 
troncs  de  pyramide  montés  successivement  comme  il  a  été  dit 
précédemment.  La  charge  du  condensateur  par  le  jeu  de  l'écoule- 
ment à  travers  la  p)'ramide  cuivrée  a  été  nulle«  La  charge  du  con- 
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densateur  par  le  jeu  de  l'écoulement  à  travers  la  pyramide  recou- 
verte de  zinc  a  produit  une  déviation  de  5o***^  du  micromètre. 

La  charge  du  condensateur  a  été  annulée  en  portant  le  tronc  de 
pyramide  recouvert  de  zinc  à  un  potentiel  de  —  o^"^S420  par  une 
dérivation  prise  sur  le  circuit  d'éléments  Daniell,  comme  il  a  été 
dit,  valeur  trouvée  pour  la  différence  de  potentiel  des  couches 
d'air  qui  recouvrent  des  lames  de  cuivre  et  de  zinc  en  contact. 


WŒDEMAIirS  AnAU». 

T.  XLVffl,  XLIX  et  L;  1893. 

Physiqne  moléculaire.  —  Acoustique. 

W.  VOIGT.  —  Mesure  des  constantes  élastiques  du  chlorate  de  soude/ 
t.  XLIX,  p.  719-723. 

Un  cylindre  de  chlorate  de  soude  dont  Taxe  est  dans  le  plan  de 
l'une  des  faces  cubiques  se  dilate  transversalement  quand  on 
l'élire.  M.  Voigt  cherche  à  rattacher  ce  fait  aux  propriétés  piézo- 
électriques remarquables  du  chlorate  de  soude. 

A.  SELLA  et  W.  VOÏGT.  —  Observations  sur  l'élasticité  de  rupture 
du  sel  gemme,  t.  XLVIII,  p.  636-656. 

W.  VOIGT.  —  Quelques  observations  sur  l'élasticité  de  rupture 
du  sel  gemme  par  la  torsion,  ibid,,  p.  657-662. 

W.  VOIGT.  —  Observations  sur  l'élasticité  de  rupture 
du  quartz  et  du  spath  ûuor,  ibid.,  p.  663-673. 

La  traction  qu'il  faut  exercer  sur  un  prisme  rectangulaire  de 
sel  gemme  pour  en  provoquer  la  rupture  dépend  non  seulement 
de  la  direction  dans  laquelle  s'exerce  la  traction,  mais  encore, 
résultat  assez  inattendu,  de  la  direction  des  faces  latérales  du 
prisme;  par  exemple,  la  traction  nécessaire  pour  rompre  le  prisme 
est,  à  section  égale,  plus  forte  dans  le  rapport  1,6  quand  les  faces 
latérales,  au  lieu  d'être  parallèles  aux  faces  du  cube,  font  avec 
celles-ci  des  angles  de  45".  Les  auteurs  pensent  qu'on  pourrait 
/.  de  Phyg.,  3*  série,  t.  III.  (Mars  1894.)  r^ 
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expliquer  celle  singiilarilé  en  admetlant  qu'un  filel  de  la  couche 
superficielle  est  toujours  plus  fragile  qu'un  filet  de  même  section 
pris  dans  Tintérieur,  et  cela  dans  un  rapport  qui  dépend  de  l'orien- 
tation des  faces.  On  comprendrait  alors  que  la  rupture  se  pro- 
duisant d'abord  dans  la  couche  superficielle,  puis  dans  la  nouvelle 
couche  superficielle  mise  à  nu  par  la  rupture  de  la  première, 
atteignît  progressivement  le  centre;  la  valeur  de  la  traction  em- 
ployée nous  renseignerait  sur  une  propriété  superficielle,  non 
sur  une  propriété  solide. 

Les  tractions  (en  grammes  par  millimètre  carré)  ont  varié  sui- 
vant l'orientation  des  trois  faces  du  prisme  de  470*''  à  2240*';  une 
flexion  du  prisme  soumis  à  la  traction  ne  paraît  pas  modifier  no- 
tablement la  valeur  de  la  traction  de  rupture. 

Des  expériences  sur  la  rupture  du  sel  gemme  par  lorsion  n'ont 
pas  apporté  de  nouvel  éclaircissement  à  la  question  :  la  rupture 
ne  se  produit  que  pour  des  valeurs  du  couple  de  torsion  très  su- 
périeures à  celles  qu'on  aurait  déduites  des  expériences  de  trac- 
tion. 

Le  quartz  et  surtout  le  spath  fluor  fournissent  des  résultais 
bien  moins  réguliers  que  le  sel  gemme,  quand  on  compare  enlre 
elles  les  expériences  relatives  à  des  prismes  de  même  orientation  : 
l'influence  de  l'orientation  des  faces  latérales  est  cependant  ma- 
nifeste. Les  tractions  de  rupture  du  quartz  varient  de  lôSoo^*"  à 
i2  55o8'"  par  millimètre  carré;  celles  du  spath  fluor  de  46608'"  à 
22106'. 


W.   VOIGT.   —   Mesure  des  constantes  élastiques  de    quelques  métaux    quasi 
isotropes  à  l'aide  de  vibrations  lentes  de  verges,  t.  XLVIII,  p.  674-707. 

M.  Voigt  mesure  les  durées  de  vibration  d'un  même  prisme 
fléchi  ou  tordu.  11  emploie  pour  produire  ces  vibrations  les 
appareils  qui  ont  été  sommairement  décrits  dans  un  Mémoire  an- 
térieur sur  l'élasticité  résiduelle  (*).  On  voudra  bien  remarquer 
que  ce  dernier  phénomène,  ainsi  que  les  résistances  diverses  qui 
s'opposent  au  mouvement  vibratoire,  ne  modifient  pas  sensible- 


<•)  Voir  Journal  de  Physique,  3"  série,  t.  I,  p.  5i5. 
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menl  la  durée  de  vibration  et  agissent  surtout  en  introduisant  un 
décrément  logarithmique.  C'est  ce  décrément  logarithmique  que 
M.  Voigt  avait  étudié  dans  le  Mémoire  auquel  nous  venons  de 
faire  allusion. 
Voici  les  résultats  obtenus  par  M.  Voigt  : 

«=Ê-  ?.  ^. 

Aluminium i,55.io-"  0,426.  lo-**  0,274 

Bronze  (*) 0,963  0,292  o,3o3 

Cadmium i  ,44  o,638  o,443 

Fer 0,795  0,182  0,229 

Or 1,345  0,445  0,339 

Cuivre 0,940  0,126  o,i34(?) 

Magnésium 2,39  0,689  0,246 

Laiton  («) 1,11  0,274  0,247 

Nickel o,5oi  o,i5i  o,3oi 

Argent ...  i,3i  o,4i4  o,3i6 

Acier...... 0,490  0,1 32  0,269 

Bismuth ...  3, 20  0,92  0,287 

Zinc 0,989  0,826  o,33o 

Étain 1,89  1,07  o,566(?) 

Les  nombres  relatifs  à  Té  tain  ne  peuvent  être  rigoureux,  car 
alors  Tétain  se  dilaterait  par  la  compression.  On  remarquera 
aussi  que  la  valeur  de  [jl  relative  au  cuivre  est  singulièrement  pe- 
tite. De  nouvelles  expériences  sur  ces  deux  corps  paraissent  sMm- 
poser. 


W.  VOIGT.  —  Sur  une  loi  de  Wertheim  relative  à  réiasticité  des  corps  solides, 
t.  XLIX,  p.  396-400. 

E 
Wertheim  (^)  avait  annoncé  que  le  quotient-^  du  coefficient 

d'élasticité  E  d^un  métal  par  la  septième  puissance  du  nombre  A 
d'atomes  par  unité  de  longueur  est  constant.  En  réalité,  les 
nombres  de  Wertheim  lui-même  montrent  cette  quantité  variable 
dans  le  rapport  de  i  à  2,6. 


(*)  Cuivre 88,  étain  12. 
(»)  Cuivre  60,  zinc  4o- 
(')  Wertheim,  Ann.  de  Ch.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XII,  p.  385. 
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K 
M.  Voigt  étudie  les  quotients  j^  ou,  ce  qui  revient  au  même, 

E  (  -  j  >  8  désignant  la  densité,  y  le  poids  atomique.  Si  l'on  admet  : 

1*^  que  les  attractions  des  atomes  situés  de  part  et  d'autre  d'un 
plan  de  séparation  à  des  distances  du  second  ordre  de  grandeur 
n'interviennent  que  pour  une  quantité  infiniment  petite  dans 
l'attraction  totale  des  masses  situées  de  part  et  d'autre  de  ce  plan; 
2"  que  l'attraction  de  deux  molécules  est  représentée  par  une 
force  proportionnelle  au  produit  de  leurs  masses  et  aune  fonction 
de  la  distance  qui  demeure  la  même  quelle  que  soit  la  nature  des 

molécules,  M.  Voigt  démontre  que  l'on  aurait  Ef-j  =  const. 

Pour  les  métaux  qu'il  a  étudiés  dans  le  Mémoire  ci-dessus,  le 
carré  rn^  des  masses  varie  à  peu  près  dans  le  rapport  de  loo  à  i, 

tandis  que  E(- j  ne  varie  que  dans  le  rapport  de  i  à  2,45. 

W.   VOIGT.   —   Mesure  des  constantes   de   la   dilatation   thermique  et  de  la 
pression  thermique  de  quelques  métaux  quasi  isotropes,  t.  XLIX,  p.  697-708. 

W.  VOIGT.  —  Les  chaleurs  spécifiques  c  et  c^  de  quelques  métaux  quasi  isotropes, 

ibid,,  p.  709-718. 

Si  l'on  veut  rechercher  des  relations  générales  entre  les  con- 
stantes spécifiques  des  corps,  il  y  a  un  grand  intérêt  à  ce  que  ces 
diverses  constantes  soient  déterminées  sur  un  même  échantillon, 
non  sur  des  échantillons  de  provenance,  de  composition  chimique 
et  de  propriétés  diverses,  comme  cela  arrive  infailliblement  quand 
on  compare  les  constantes  obtenues  par  divers  expérimentateurs. 
A.près  avoir  déterminé  le  frottement  intérieur  et  les  constantes 
élastiques  de  divers  métaux,  M.  Voigt  emploie  aujourd'hui  les 
mêmes  échantillons  de  ces  métaux  pour  rechercher  leurs  con- 
stantes thermiques. 

Il  mesure  les  dilatations  linéaire9"à  l'aide  d'un  appareil  déjà 
décrit  sommairement  dans  ce  recueil  (*  )•,  et,  connaissant  mainte- 
nant les  deux  constantes  élastiques  a  et  p  et  le  coefficient  de  dila- 
tation linéaire  a^'\\  en  déduit  sans  peine  le  coefficient  de  pression 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  3«  série,  t.  I,  p.  589. 
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thermique  q^  c'est-à-dire  la  pression  uniforme  qu'il  faudrait 
exercer  à  la  surface  du  corps  pour  s'opposer  à  la  variation  de  vo- 
lume produite  par  une  élévation  de  température  de  i**, 

M.  Yoigt  mesure  ensuite  la  chaleur  spécifique  Cp  sous  pression 
constante  par  la  méthode  des  mélanges,  et  à  l'aide  d'un  dispositif 
analogue  à  celui  de  Neumann.  Il  obtient  c^  par  la  relation 


(0 


3yaT 

A8    ' 


dans  laquelle  T  est  la  température  absolue,  Â  l'équivalent  méca- 
nique de  la  chaleur,  S  la  densité.  Enfin  il  calcule  les  vitesses  de  pro- 
pagation du  son  par  ondes  longitudinales  V  et  par  ondes  transver- 
sales V.  Toutes  ces  données  sont  réunies  dans  le  Tableau  suivant  : 


MéUl.  6. 

Aluminium  . . .  2,676 

Bronze 8, 781 

Cadmium 8,6t55 

Fer 7,188 

Or 19, a8 

Coivre 8,860 

Magnésium  ...  i ,  74 1 

Uilon 8,438 

>"'cW 8,795 

Argent 10,493 

Acier 7,822 

Bismuth i  o ,  o5 

îÎM 7,212 

tuin 7,328 


2,306. 10-* 

1,775 

î»,47 
1,161 

1,414 
1,709 
2,6o5 
1,865 
i,3i5 
1,925 

i,î47 
1,367 

2,5l 

2,22 


3,29. 
4,68 
? 

2,70 
3,11 
2,48 

2,l5 

3,33 
6,60 
4,01 

4,90 
1,00 

7,45 


10'  0,2145 
0,0874 
0,0549 
0,1159 
o,o3o3 
0,092 i 
0,246 

0,917 
o,To84 

o,ii38 
o,o3o4 
0,0916 
o,o55i5 


1,0295  5,5.10* 

1,0237  4,02 

?  5,19 

1,0081  4,5i 

1,0162  2,40 

1,0114  3,53 

i,o285  5,35 

1,0177  3,58 

1,0198  5,53 

1,0288  3,21 

i,oi38  5,62 

1,0098  2,02 

i,o63  4,55 

?  ? 


V. 

3,07. 10* 

2,14 

1,66 

2,66 

1 ,20 

2,3o 

3,10 

2,07 

a, 94 
1,66 
3,18 
1,09 
2,3o 


L.  AUSTIN.  —  Recherches  expérimentales  sur  le  résidu  élastique  d^allongement 
et  de  torsion  des  métaux,  t.  I,  p.  659-677. 

Expériences  réalisées  (dans  la  tour  de  l'Université  de  Stras- 
bourg sur  des  fils  tendus  verticalement,  de  23"*  de  long),  dans  le 
but  d'étendre  au  résidu  élastique  d'allongement  les  lois  expérimen- 
tales établies  par  M.  F.  Kohlrausch  (*)  pour  le  résidu  de  torsion. 


(')  F.  Kohlrausch,  Pogg,  Ann,,  t.  CXIX,  p.  338;  CXXVIII,  p.  7,  207  et  Sgg: 
CLVm,  p.  337  et  CLX,  p.  225. 
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Le  résidu  d'allongement  est  plus  faible,  mais  obéit  en  somme 
aux  mêmes  lois.  Les  grandeurs  absolues  des  résidus  pour  le  cuivre, 
l'argent  et  le  laiton  sont  entre  elles  comme  7,  3  et  2  pour  la  tor- 
sion et  comme  4?  3  et  2  pour  rallongement  :  il  n'y  a  donc  pas 
proportionnalité  entre  les  deux  sortes  de  résidu. 

W.  JAEGER.  —  Note  sur  la  purification  du  mercure,  t.  XLVIII,  p.  209-212. 

Le  mercure  brut  provenant  d'fdria  est  filtré,  desséché,  distillé 
deux  fois  dans  le  vide  à  l'aide  d'une  pompe  à  mercure  sans  robinet, 
enfin  transformé  en  sulfate  mercureux  qui  fournit,  par  voie 
d'électrolyse,  du  mercure  parfaitement  pur. 

A.  OBERBEGK.  —  Sur  les  propriétés  de  minces  couches  d'huile 
à  la  surface  de  l'eau,  t.  XLIX,  p.  366-38 1. 

D'expériences  de  laboratoire  et  d'autres  expériences  consistant 
k  filer  de  V huile  sur  la  mer  par  l'arrière  d'un  vaisseau,  M.  Ober- 
beck  déduit  l'épaisseur  moyenne  des  couches  d'huile  qu'il  faut 
répandre  à  la  surface  de  l'eau  pour  produire  des  variations  déter- 
minées des  propriétés  de  cette  surface. 

1°  Épaisseur  de  l'huile  inférieure  à  deux  millionièmes  de  mil- 
limètre (21^1^).  La  couche  est  d'épaisseur  uniforme;  la  surface 
de  l'eau  commence  à  manifester  une  viscosité  sensible.  Ce  résultat, 
ainsi  que  les  suivants,  paraît  à  peu  près  indépendant  de  la  nature 
de  l'huile  (huile  d'olive,  de  rîcin,  de  lin,  d'amandes,  etc.). 

2**  Epaisseur  d'huile  comprise  entre  2t*t*  et  i8t*t*.  La  couche  est 
encore  uniforme,  mais  la  viscosité  superficielle  atteint  sa  limite.  La 
surface  est  imperméable  aux  vapeurs  d'éther. 

3**  Épaisseur  supérieure  à  181^1*.  La  distribution  de  l'huile  à  la 
surface  de  l'eau  cesse  d'être  uniforme  :  de  très  petites  gouttelettes 
surnagent,  ce  qui  rend  la  couche  d'huile  visible  à  l'œil  nu.  L'action 
d'amortissement  sur  les  ondes  propagées  à  la  surface  de  l'eau  est 
sensible. 

4®  Si  l'on  veut  produire  sur  la  surface  d'une  vaste  étendue  d'eau 
une  action  d'amortissement  durable  (pouvant  persister  pendant 
une  demi-heure  par  exemple),  il  faut  verser  des  quantités  d'huile 
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qui  correspondent  à  la  formation  d^une  couche   de  o^V-V-  envi- 
roD. 

De  Tensemble  de  ces  observations,  ainsi  que  des  mesures 
d'épaisseur  limites  publiées  par  divers  auteurs,  M.  Oberbeck  tire 
celle  déduction  remarquable  que  la  surface  de  Teau  pure  dissout 
de  Fhuile  en  devenant  visqueuse,  et  que  les  épaisseurs  d^buile  em- 
ployées pour  produire  une  modification  déterminée  de  la  surface 
?arient  suivant  les  circonslances  qui  facilitent  plus  ou  moins  la 
diffusion  de  la  couche  superficielle  modifiée  vers  les  couches  non 
modifiées  sous-jacentes.  M.  Oberbeck  pense  donc  qu'il  faut 
renoncer  à  tirer  de  l'extension  de  Thuile  à  la  surface  de  l'eau  des 
conclusions  précises  sur  la  grandeur  du  rayon  des  attractions  mo- 
léculaires, ainsi  qu'on  a  voulu  le  faire  dans  l'hypothèse  d'une 
superposition  des  deux  liquides,  eau  et  huile,  non  accompagnée 
de  dissolution. 


G.  BRODMAN.  —  Modification  de  la  méthode  de  Poiseuille  pour  Télude 
des  liquides  très  visqueux,  t.  XLVIII,  p.  188-206. 

Cette  méthode  consiste  essentiellement  à  déterminer  le  temps 
nécessaire  pour  qu'un  poids  connu  de  liquide  s'écoule,  par  un  tube 
capillaire  vertical,  dans  un  réservoir  supporté  par  une  balance 
sensible. 

L'auteur  a  appliqué  eette  méthode  à  divers  mélanges  de  glycé- 
rine et  d'eau.  Il  représente  les  valeurs  du  coefficient  A*  de  viscosité 
par  des  formules  telles  que 

)t  =  A  i^-^pi  -  B(i5o  -  0, 

dans  lesquelles  t  représente  la  température  centigrade.  4^0°  est^ 
d'après  l'auteur,  la  température  critique  de  la  glycérine  pure, 
i5o®  la  température  à  laquelle  la  glycérine  aqueuse  commence  à 
présenter  quelques  signes  de  décomposition. 

Pour  100.  A.  B. 

Glycérine  à  94 y 1 0,51798  o,o3583 

»           92,7 o,3i83'2  0,02288 

»     88,4 o,i3i84  o, 006238 

»     82,4 0,05289  0,001793 
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P.  CZERMAK.  —  Sur  les  courants  d'eau  ou  de  liquides  chauds, 
t.  L,  p.  339-334. 

M.  Czermak  rappelle  d'abord  les  travaux  peu  connus  de 
Vetlin  (*)  sur  les  courants  gazeux  ou  liquides  provoqués  par  des 
différences  de  température  et  il  publie  une  série  de  photographies 
de  ces  phénomènes. 

Une  boîte  prismatique  à  parois  de  verre  contient  une  masse 
d'air  que  l'on  peut  échauffer  à  sa  partie  inférieure  à  l'aide  d'une 
spirale  traversée  par  un  courant.  La  couche  d'air  inférieure  est 
rendue  visible  par  un  peu  de  fumée  de  tabac.  Cette  couche 
enfermée,  primitivement  en  repos,  donne  naissance,  dès  qu'on 
l'échauffé,  à  un  jet  mince  s'élevant  verticalement  de  son  centre  : 
à  sa  partie  supérieure  ce  jet  s'épanouit  en  une  sorte  de  large 
volute  d'une  très  grande  netteté. 

On  reproduit  les  mêmes  apparences  dans  un  liquide,  en  rem- 
plaçant la  fumée  de  tabac  par  de  l'encre.  Les  phénomènes  se  com- 
pliquent quand  on  emploie  des  liquides  superposés  de  densité 
différente,  miscibles  ou  non. 

F.  KOHLRAUSCH  et  W.  HALLWACHS.  —  Sur  la  densité  des  solutions  aqueuses 
étendues,  t.  L,  p.  1 18-126. 

Expériences  réalisées  par  la  méthode  de  la  balance  hydrosta- 
tique. Une  sphère  de  verre  de  1 3o"  de  capacité  est  suspendue  au 
plateau  de  la  balance  par  un  fil  de  cocon  toujours  humide.  Dans 
ces  conditions  les  auteurs  pensent  pouvoir  répondre  de  la  sixième 
décimale  sur  la  densité  8. 

Les  concentrations  m  ont  varié  de  0,00 1 25  jusqu'à  trente  équiva- 
lents (en  grammes)  de  sel  par  litre.  Elles  ont  porté  sur  le  sucre,  le 
chlorure  de  sodium,  le  carbonate  de  soude,  les  sulfates  de  magnésie 
et  de  zinc,  les  acides  chlorhydrique,  sulfurique,  phosphorique,  tar- 

trique,  acétique  et  monochloracétique.  La  quantité  ■  ^    varie  en 

général  avec  la  dilution  d'une  manière  d'autant  plus  sensible  que 


(•)  F.  Vettin,  Pogg,  Ann.j  l.  C,  p.  99,  et  Cil,  p.  a46;  1867. 
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m  est  plus  petit,  et  ce  sont  les  liqueurs  dont  les  conductibilités 
électriques  varient  le  plus  rapidement  avec  la  dilution  qui  donnent 

les  variations  les  plus  rapides  de • 

Pour  le  sucre,  qui  n'est  pas  un  électrolyte, est  sensible- 
ment constant,  et  sa  valeur  est  telle  qu'il  n'y  a  ni  contraction,  ni 
dilatation  sensible  par  la  dissolution  du  sucre  solide  dans  l'eau. 

F.  KOHLRAUSCH  et  F.  ROSE.  —  Solubilité  de  quelques  corps  difficilement 
solables  dans  reau,  déduite  de  la  conductibilité  de  leurs  dissolutions,  t.  L, 
p.  127-137. 

La  mesure  des  coefficients  de  solubilité  par  cette  méthode 
suppose  que  l'on  admet  : 

1®  L'identité  de  la  matière  dissoute  et  du  sel  soumis  à  l'action 
de  l'eau  ; 

2*^  La  légitimité  d'un  calcul  consistant  à  considérer  la  conducti- 
bilité due  au  sel  dissous  comme  la  différence  de  la  conductibilité 
de  la  dissolution  et  de  la  conductibilité  primitive  de  l'eau  ; 

3®  L'identité  au  moins  approchée  des  conductibilités  molécu- 
laires de  tous  les  sels  en  dissolution  très  étendue. 

La  première  et  la  seconde  de  ces  hypothèses  peuvent  se  trouver 
gravement  en  défaut  pour  les  corps  extrêmement  peu  solubles.  Les 
aatenrs  évaluent  à  3o  pour  100  l'erreur  qui  peut  en  résulter  pour 
quelques-uns  d'entre  eux. 

La  dernière  hypothèse  revient  à  admettre  que  le  sel  étudié 
appartient  à  la  catégorie  des  sels  que  j'ai  désignés  sous  le  nom  de 
sels  normaux;  en  principe  elle  est  en  contradiction  avec  l'hypo- 
thèse de  la  dissociation  complète  des  sels  en  ions  (hypothèse 
d'Arrhenius)  habituellement  adoptée  par  M.  Kohlrausch. 

Les  principales  substances  étudiées  par  MM.  Kohlrausch  et 
Rose  sont  les  chlorure,  bromure  et  iodure  d'argent,  le  spath  fluor, 
les  sulfates  et  carbonates  de  baryte,  de  strontiane,  de  chaux,  de 
plomb,  etc.  Un  litre  d'eau  à  1 8°  dissout  par  exemple  o"^,  1  d'iodure, 
o"B,4  de  bromure,  i°*,7  de  chlorure  d'argent,  2"^, 6  à  2°^  Je  sul- 
fate de  baryte,  etc. 
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O.  Kriqar  MENZEL  eL  A.  RAPS.  —  Mouyement  des  cordes  pîDcées, 
t.  L,  p.  ^l^l^'/^SS. 

Les  cordes  sont  saisies  en  un  point  à  l'aide  d^une  pince  spéciale 
et  abandonnées  à  elles-mêmes  par  un  déclenchement;  on  obtient 
ainsi  des  vibrations  planes  et  Ton  photographie  le  mouvement 
d'un  point  quelconque  de  la  corde  à  Taide  de  la  méthode  précé- 
demment indiquée  par  les  auteurs  (*). 

Le  mouvement  prévu  par  la  théorie  se  compose  de  deux  mou- 
vements en  sens  inverse  de  même  amplitude  et  de  vitesse  uni- 
forme séparés  par  deux  périodes  de  repos  dont  l'étendue  dépend 
de  la  position  du  point  vibrant  par  rapport  au  point  d'attaque  et 
aux  extrémités  fixes  de  la  corde.  On  se  rend  compte  de  toutes  les 
circonstances  de  ce  mouvement  par  le  schéma  (Jig'  i)  ci-joint  : 

Soient  P  le  point  pincé  et  APB  la  position  initiale  de  la  corde; 

Fig.   I. 


celle-ci  balaye  le  parallélogramme  APBQ  en  prenant  les  formes 

brisées 

APB,     ATTB,     AXX'B,    AYY'B,     AQB, 

que  l'on  détermine  en  supposant  que  les  points  de  brisure  s'é- 
cartent du  point  P  en  sens  contraire  avec  une  même  vitesse  uni- 
forme égale  à  la  vitesse  de  propagation  des  vibrations  transver- 
sales, puis  se  rapprochent  du  milieu,  chacun  à  leur  tour,  après 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  3-  série,  t.  I,  p.  3o5. 
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réflexion  en  B  et  en  A.  Ainsi  le  point  X,  par  exemple,  demeure 
en  repos  en  X,  tandis  que  le  point  de  brisure  T  court  de  P  en  X, 
se  déplace  de  X  en  Y  d'un  mouvement  uniforme,  tandis  que  T  \a 
de  X  en  A  et  en  Y,  demeure  en  repos  en  Y  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
atteint  par  le  point  de  brisure  T',  revient  de  Y  en  X  d'un  mouve- 
ment uniforme,  et  ainsi  de  suite;  ce  mouvement  correspond  à  la 
figure  de  vibration  i^fig^  2). 

Fiff.  2. 


L'expérience  confirme  ces  prévisions,  à  cela  près  que,  les  extré- 
mités de  la  corde  ne  pouvant  être  considérées  rigoureusement 
comme  des  nœuds,  mais  étant  douées  de  mouvements  de  très 
faible  amplitude,  au  mouvement  représenté  {^fig-  2)  s'en  super- 
pose un  autre,  aussi  prévu  par  la  théorie,  et  dont  l'effet  est  d'in- 
curver légèrement  les  portions  ascendante  et  descendante  cl  d'in- 
cliner les  parties  horizontales  de  la  ligne  brisée  MNOPQR.... 

A.  RAPS.  —  Sur  les  vibrations  de  l'air,  l.  L,  p.  igS-aao. 

Une  source  lumineuse  très  intense  fournit  un  faisceau  lumineux 
parallèle  qu'on  reçoit  sur  les  glaces  épaisses  de  l'appareil  de 
Jamin. 

Une  lentille  projette  une  image  réelle  des  franges  sur  un 
appareil  photographique  constitué  par  une  fente  perpendiculaire 
à  la  direction  des  franges  et  par  un  tambour  revêtu  de  papier  sen- 
sible qui  se  déroule  perpendiculairement  à  la  fente. 

Dans  ces  conditions,  si  les  franges  sont  immobiles,  chacune 
d'elles  fournît  sur  le  papier  photographique  une  impression  con- 
tinue parallèle  à  sa  propre  direction;  mais,  si  l'on  introduit  entre 
les  deux  faisceaux  interférents  une  différence  de  marche  pério- 
dique, le  système  des  franges  oscille  et  l'on  obtient  en  photo- 
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graphie  des  courbes  sinusoïdales  parallèles,  sur  lesquelles  on  peut 
relever  tous  les  détails  de  l'oscillation  des  franges. 

M.  Raps  produit  la  difiFérence  de  marche  périodique  à  l'aide 
d'un  tuyau  sonore  :  l'un  des  faisceaux  interférents  traverse  nor- 
malement le  tuyau  à  la  hauteur  d'un  nœud,  tandis  que  l'autre 
faisceau  passe  en  dehors  du  tuyau  sonore;  les  condensations  et  les 
dilatations  périodiques  de  l'air  dans  la  région  du  nœud  intro- 
duisent une  différence  de  marche  périodique  et  les  photographies 
obtenues  révèlent  le  caractère  harmonique  simple  ou  complexe 
de  la  vibration  de  l'air. 

Soit,  par  exemple,  un  tuyau  fermé  animé  par  une  soufflerie  à 
régulateur.  Si  la  pression  est  faible,  le  tuyau  rend  le  son  fonda- 
mental et  les  courbes  sinusoïdales  obtenues  sont  d'une  pureté 
parfaite.  Quand  on  augmente  la  pression,  la  sinusoïde  se  déforme; 
bientôt  apparaissent  nettement  les  indentations  du  troisième  har- 
monique, dont  l'importance  s'accroît  peu  à  peu  jusqu'à  ce  qu'enfin 
elles  subsistent  à  peu  près  seules  ;  on  ne  constate  pas  de  difl^érence 
de  phase  sensible  entre  les  deux  harmoniques  superposés. 

De  l'amplitude  d'excursion  des  franges,  on  déduit  sans  peine 
l'amplitude  des  variations  de  pression.  L'auteur  fournit  à  ce  sujet 
le  Tableau  suivant  ;/>[désigne  l'excès  de  pression  dans  la  soufflerie 
en  millimètres  d'eau,  S  l'amplitude  des  variations  de  pression 
au  nœud,  en  atmosphères. 


p- 

6. 

60 

0,00666 

80 

0,01175 

100 

0,01435 

120 

0,01982 

220 

0,02Il3 

240 

0,02712 

280 

o,o3548 

Encore  plus 

grande. 

0,0453 I 

Si  l'on  exprime  /?  et  S  en  fonction  de  la  même  unité,  on  re- 
connaît que  la  valeur  absolue  de  8  est  toujours  comprise  entre/? 

et  2jd;  le  rapport  -  croît  légèrement  avec  p  (de  1,1 46  à  1,809 

/^ 
dans  les  limites  de  l'expérience). 

Le  Mémoire  de  M.  Raps  est  accompagné  de  soixante-quatre  pho- 
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tographies  relatives  aux  vibrations  des  tuyaux  fermés  et  ouverts  à 
embouchure  de  flûte  et  des  tuyaux  à  anche,  munis  de  cornets  de 
formes  diverses. 

M.  Raps  a  aussi  étudié  les  vibrations  produites  dans  Pair  libre 
par  la  voix  humaine.  A  cet  effet,  Tun  des  faisceaux  interférents  A. 
traverse  un  tube  à  parois  métalliques  épaisses  terminé  par  des 
glaces  de  verre  et  celles-ci  débordent  suffisamment  pour  être  tra- 
versées par  le  second  faisceau  B.  Le  pavillon  d'un  porte-voix 
s'ouvre  à  4*"  ou  5*^"  de  distance  des  parois  du  tube.  Quand  on 
chante  une  voyelle  dans  le  porte-voix,  les  vibrations  de  la  voix 
sont  transmises  à  Fair  libre  dans  la  région  B  et  y  provoquent  des 
condensations  et  des  dilatations,  tandis  que  le  faisceau  A  traverse 
l'air  tranquille  du  tube.  On  obtiendra  donc  des  photographies 
caractéristiques  des  diverses  voyelles. 

M.  Raps  publie  vingt-quatre  photographies  relatives  aux  sons 
0,0,  ou  {*),  Ces  voyelles  sont  caractérisées  par  un  harmonique 
supérieur  prédominant,  mais  celui-ci  ne  possède  pas  un  numéro 
d'ordre  fixe.  Ce  n'est  pas  non  plus  une  note  d'un  nombre  de  vi- 
brations déterminé.  Quand  on  chante  une  même  voyelle  sur  un 
ton  de  plus  en  plus  aigu,  le  numéro  d'ordre  de  l'harmonique  ren- 
forcé s'abaisse  et  le  nombre  absolu  de  ses  vibrations  oscille  entre 
certaines  limites,  mais  de  telle  sorte  que  ce  son  supérieur  demeure 
un  harmonique  exact  du  son  fondamental. 

Les  voyelles  e,  i,  u  (^)  n'ont  pas  fourni  de  photographies  suffi- 
samment distinctes.  E.  BOUTY. 
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ABRAHAM.  —  MESURE  DES  COEFFICIENTS  D'INDUCTION.     i45 

SUR  LA  1IE8URC  SES  COEmCIEHTS  S'mUCnOH; 
Par  m.  h.  ABRAHAM. 

Lorsqu'on  détermine  un  coefficient  d^nduction  en  le  compa- 
rant à  une  résistance  et  un  temps,  on  atteint  difficilement  le 
centième  avec  le  galvanomètre  balistique.  On  augmente  déjà  la 
sensibilité  et  la  précision  en  renouvelant  périodiquement  les  im- 
pulsions, ce  qui  produit  une  déviation  permanente. 

Je  me  propose  de  montrer  qu'on  peut  aller  plus  loin,  en  se  servant 
d'un  galvanomètre  différentiel  qui  permet  de  compenser  cette 
déviation.  Les  mesures  se  font  alors  très  aisément  au  centième, 
et  peuvent  fournir  le  millième  sans  grande  difficulté. 

COEFFICIENTS  D'INDUCTION  MUTUELLE. 

1.  Dispositif.  —  Les  communications  nécessaires  sont  établies 
par  un  commutateur  tournant,  que  figurent  les  clefs  K,  K'  (fig.  i), 
et  dont  on  règle  la  vitesse  par  un  procédé  stroboscopique.  On 
envoie  dans  le  premier  circuit  du  galvanomètre  différentiel  la  dé- 
charge induite  que  provoque  n  fois  par  seconde  l'établissement 
du  courant  inducteur.  L'effet  des  impulsions  périodiques  est  com- 
pensé en  faisant  traverser  le  deuxième  circuit  par  un  courant  con- 
tinu fourni  par  la  même  pile. 

On  arrête  alors  le  commutateur,  et,  au  moyen  des  godets  de 
mercure  P,  le  circuit  induit  est  mis  en  dérivation  sur  une  résis- 
tance r  du  circuit  inducteur. 

On  substitue  ainsi  aux  décharges  successives  un  nouveau  cou- 
rant continu.  Si  l'équilibre  du  galvanomètre  n'est  pas  troublé,  on 
pourra  dire  que  la  résistance  réelle  r  équivaut  à  la  résistance 
fictive  /iM  par  laquelle  les  deux  circuits  étaient  tout  d'abord  en 
relation;  et  l'on  écrira,  en  faisant  abstraction  de  toute  correction, 

M  =  -i  r. 
n 

Il  n'est  donc  nécessaire  de  connaître  avec  précision  que  la  seule 

résistance  /"  :  cette  résistance  sera  constituée  par  un  ohm  étalon. 
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8UB  LA  MBSURE  DES  COSmcmiTS  D'IIDUCTIOH; 
Par  m.  h.  ABRAHAM. 

Lorsqu'on  détermine  un  coefficient  d^nduction  en  le  compa- 
rant à  une  résistance  et  un  temps,  on  atteint  difficilement  le 
centième  avec  le  galvanomètre  balistique.  On  augmente  déjà  la 
sensibilité  et  la  précision  en  renouvelant  périodiquement  les  im- 
pulsions, ce  qui  produit  une  déviation  permanente. 

Je  me  propose  de  montrer  qu'on  peut  aller  plus  loin,  en  se  servant 
d'un  galvanomètre  différentiel  qui  permet  de  compenser  cette 
déviation.  Les  mesures  se  font  alors  très  aisément  au  centième, 
et  peuvent  fournir  le  millième  sans  grande  difficulté. 

COEFFICIENTS  D'INDUCTION  MUTUELLE. 

1.  Dispositif.  —  Les  communications  nécessaires  sont  établies 
par  un  commutateur  tournant,  que  figurent  les  clefs  K,  ¥J  {Jig.  i), 
et  dont  on  règle  la  vitesse  par  un  procédé  stroboscopique.  On 
envoie  dans  le  premier  circuit  du  galvanomètre  différentiel  la  dé- 
charge induite  que  provoque  n  fois  par  seconde  l'établissement 
du  courant  inducteur.  L'efiet  des  impulsions  périodiques  est  com- 
pensé en  faisant  traverser  le  deuxième  circuit  par  un  courant  con- 
tinu fourni  par  la  même  pile. 

On  arrête  alors  le  commutateur,  et,  au  moyen  des  godets  de 
mercure  P,  le  circuit  induit  est  mis  en  dérivation  sur  une  résis- 
tance r  du  circuit  inducteur. 

On  substitue  ainsi  aux  décharges  successives  un  nouveau  cou- 
rant continu.  Si  l'équilibre  du  galvanomètre  n'est  pas  troublé,  on 
pourra  dire  que  la  résistance  réelle  r  équivaut  à  la  résistance 
fictive  nM  par  laquelle  les  deux  circuits  étaient  tout  d'abord  en 
relation;  et  l'on  écrira,  en  faisant  abstraction  de  toute  correction, 

M  =  i  r. 
n 

Il  n'est  donc  nécessaire  de  connaître  avec  précision  que  la  seule 

résistance  r  :  cette  résistance  sera  constituée  par  un  ohm  étalon. 
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Ce  mode  d^emploi  du  galvanomètre  diiTéreutiel,  analogue  à  une 
double  pesée,  élimine  bien  des  causes  d'erreur.  Il  n'est  pas  néces- 
saire de  connaître  la  constante  du  galvanomètre;  les  variations 
de  la  pile  sont  aussi  sans  influence,  puisque  à  chaque  instant  c'est 
la  même  force  électromotrice  qui  actionne  les  deux  circuits. 

Fig.  I. 


R 

Cn?cuit 
ind"ucteup 


X 


s^ 


Circuit  compcnsatcAZP. 


C-lOOO»»! 
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M.  Brillouin  a  indiqué  autrefois  (M  une  méthode  assez  voisine 
de  celle-ci,  mais  dans  laquelle  on  devait  mesurer  les  déviations 
simultanées  de  deux  galvanomètres. 


2.  Formule  complète.  —  Le  circuit  induit  se  compose  de  l'étalon  r,  du 
galvanomètre  et  de  la  bobine  induite;  nous  désignons  sa  résistance  par 
R'  +  r.  La  résistance  totale  de  l'inducteur  étant  R  et  la  force  électro- 
motrice  de  la  pile  E,  le  courant  induit  moyen  aura  pour  valeur 

I,  =  /i  M 


R(R'-4-/) 
Lorsque,  dans  la  seconde  expériencci  la  résistance  /*  est  commune  aux 


(0  Journal  de  Physique,  t.  X,  p.  io6;  1881. 
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^<iux  circuits,  le  courant  dérivé  dans  le  galvanométte  a  pour  expression 

I  -—IL— 

*■"  Rr-i-K'rH-RR'* 
^Vlité  I,=  I,  s'écrira  donc 


3  où 


7iM        _  r 

R(R-+.r)~  RrH-R'r4-RR'' 

1  R(R^+r) 

n     Rr-t-RV-hRR' 


u  .  ^^uons  de  suite  une  simplification.  Dans  nos  mesures  R  (inducteur) 
^^"  <ïe  l'ordre  de  looo*^"»,  R'  (induit)  de  l'ordre  de  ioo*^"«,  r  de  Tordre 

^«^"^•^      A         •       j  t  Air..  R(R'-f-r)  ,    , 

•   A  moins  de  jooooo  près,  la  fraction  =i ^-fr; r=r=-,  peut  donc 

loouou  r  Rr-i-Rr-i-RR    '^ 

étr«  t^-^  R 

^Uite  à  =: ♦  ce  qui  donne 


TU  ï  ^ 

M  =  -  r  ; 


n     R-H-r 

Ceci  posé,  il  est  bien  certain  qu'en  faisant  une  mesure  on  ne  s'astreindra 
pas  à  changer  l'étalon  r  ou  la  vitesse  n  jusqu'à  rendre  Is  rigoureusement 
égal  à  I|.  La  période  et  l'étalon  étant  donnés,  il  sera  plus  aisé  de  modifier 
la  résistance  A  du  circuit  compensateur  A,  B,  G  (fis^.  i)  pour  rétablir 
l'équilibre.  A  prend  donc  des  valeurs  inégales  Ai,  As  pour  les  deux  expé- 
riences, et  l'on  voit  sans  peine  que  l'on  doit  écrire 

„       2        R      BG  -4-  B(A,-4-  G)  -H  C(A,-+-  G) 
n'^R-t-r  BG-hB(Ai-+-G)-+-G(Ai-i-G/ 

Comme  les  résistances  G  et  A  sont  l'une  de  iooo°**"",  l'autre  variable, 
înais  daméme  ordre;  que,  de  plus,  B  vaut  lo***"*;  en  ne  commettant  qu'une 
erreur  inférieure  au  tôoôôj  ï*  dernière  fraction  peut  être  remplacée  par 

A,-+-G-^B 
Ai-hG-t-B* 

I^'où  la  formule  définitive 

-,       I        R      A,-hG-i-B 


n     R-+-rA,-i-G-+-B 

3.  Voici  maintenant  quelques  détails  d'installation  : 

LapUe.  —  Quand  on  interrompt  le  courant  inducteur,  le  débit 
total  de  la  pile  diminue  d'autant;  sa  force  électromotrice  utile 
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remonte  donc  légèrement.  Il  serait  illusoire  de  tenir  compte  d'une 
telle  variation;  il  faut  la  rendre  absolument  insensible.  On  y 
arrive  en  prenant  une  pile  de  résistance  intérieure  très  faible  : 
une  grande  pile  bouteille  ou,  mieux,  un  accumulateur. 

Le  galvanomètre  différentiel.  —  C'est  un  galvanomètre  Thomson 
(Carpentier  n**  631-7)  à  quatre  bobines  de  gros  fil.  Le  couple  des 
bobines  supérieures  forme  l'un  des  circuits,  les  bobines  infé- 
rieures constituent  l'autre. 

On  réalise  ainsi  un  galvanomètre  différentiel  très  sûr  et  très 
sensible.  Je  le  croîs  supérieur  aux  instruments  dont  les  deux  fils 
sont  enroulés  côte  à  côte  sur  une  même  monture;  ou  dont  les 
bobines,  se  faisant  vis-à-vis,  agissent  en  sens  inverse  sur  les 
mêmes  aimants. 

Enfin,  c'est  en  renversant  le  courant  de  la  pile  que  l'équilibre 
du  galvanomètre  est  constaté.  Ceci  permet,  non  seulement  de 
doubler  la  sensibilité,  mais  surtout  d'éliminer  les  déplacements 
du  zéro. 

Le  commutateur  tournant.  —  Cet  instrument  a  servi  pour  des 
recherches  antérieures  (*).  J'en  reproduis  succinctement  la 
description. 

Représenté  schématiquement  (Jig^  i)  par  les  clefs  K  et  K',  il 
est  formé  de  deux  bagues  en  laiton  demi-rouge  portées  par  des 
cylindres  d'ébonite,  montés  eux-mêmes  directement  sur  l'axe 
d*une  machine  Gramme  d'un  cheval  (^).  Une  de  ces  bagues  sert 
pour  l'inducteur,  l'autre  pour  l'induit.  Chacune  tourne  entre  deux 
frotteurs  {fig.  2  et  3).  Elle  est  eu  communication  permanente  avec 
l'un  d'eux,  et  se  sépare  de  l'autre  pendant  une  fraction  de  tour, 
grâce  à  une  échancrure  convenable. 

Les  communications  sont  établies  dans  l'ordre  suivant  : 


(*)  Sur  une  nouvelle  détermination  du  rapport  v  {Ann,  de  Chim,  et  de 
Phys.,  t.  XXVII,  p.  433;  1892). 

(')  Pour  que  le  galvanomètre  ne  soit  pas  influencé  par  la  marche  du  moteur, 
ces  deux  appareils  ont  été  éloignés  de  plus  de  six  mètres;  les  fils  de  communi- 
cation sont  supportés  par  des  isolants  en  verre. 
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'**  Fermeture  de  l'induit; 
^**  Fermeture  de  rinducteur; 
^*  Ouverture  de  l'induit; 
4   Ouverture  de  l'inducteur. 

Ue  Cette  manière,  on  sépare  le  courant  induit  direct  du  cou- 
rant inverse  et  l'on  ne  recueille  que  ce  dernier. 


Fig.  2. 


Fig.  3. 


méticlcvr 


Q 


39 


Il  est  bon  de  ne  pas  mettre  le  galvanomètre  en  court  circuit 
pendant  le  courant  fnduit  direct,  car  les  forces  électromotrices 
thermo-électriques  inévitables  causent  alors  des  courants  nui- 
sibles. 

Pour  que  le  commutateur  fût  bien  centré,  il  avait  été  tourné 
sur  place.  Il  doit  être  visité  avant  chaque  série  d'expériences, 
car  de  mauvaises  surfaces  de  contact  avec  les  frotteurs  causent 
des  grippements  qui,  brusquement,  rendent  les  contacts  illu- 
soires. 

Stroboscopie.  —  Sur  le  conseil  de  M.  Brillouin,  j'ai  adopté  le 
dispositif  de  la  /ig.  4«  La  source  de  lumière  est  le  filament  recti- 
ligne  d'une  lampe  à  incandescence.  Le  diapason  vibrant  est  muni 
d'un  miroir  plan.  A  l'aide  de  ce  miroir  et  d'une  lentille  fixe  on 
projette,  au  niveau  de  l'axe,  sur  le  système  tournant,  Timage 
du  filament  incandescent.  Quand  le  diapason  vibre,  ce  trait  lumi- 
neux se  déplace  et  éclaire  la  partie  centrale  pendant  un  instant  à 
chaque  oscillation  simple. 
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Sur  la  partie  mobile  od  a  centré  un  disque  ijig-  5)  dont  les 
couronnes  concentriques  ont  respectivement  i,  3,  4»  •••)  ^  ^^c* 
teurs  noirs  sur  fond  blanc.  On  rend  la  vitesse  du  moteur  aussi  ré- 
gulière que  celle  du  diapason  en  s'aiTangeant  de  manière  que 
Tune  des  couronnes  paraisse  immobile;  il  suffit  pour  cela  d'agir 
à  la  main  sur  l'axe  :  ce  réglage  est  extrêmement  facile. 


Le  diapason  est  entretenu  électriquement;  on  a  accepté,  pour 
sa  période,  la  valeur  trouvée  par  le  constructeur,  M.  Kœnig  : 
72  vibrations  simples  par  seconde. 

Le  commutateur  faisait  le  plus  souvent  douze  tours  par  seconde. 
Il  convient  de  ne  pas  opérer  avec  des  vitesses  beaucoup  plus  con- 
sidérables. On  risquerait,  en  effet,  de  ne  pas  laisser  au  courant 

Fig.  5. 


inducteur  le  temps  de  s'établir,  et  de  ne  pas  permettre  au  courant 
induit  de  s'éteindre  complètement. 

Il  faut,  en  effet,  que  la  durée  du  contact  soit  bien  supérieure  à 

la  constante  de  temps  -^  du  circuit  induit,  qui  atteint  aisément 

plusieurs  millièmes  de  seconde.  Les  contacts  doivent  donc  durer 
plusieurs  centièmes  de  seconde;  et  il  serait  imprudent  de  trop 
dépasser  les  vitesses  employées.  Si  les  coefficients  d'induction 
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sont  un  peu  forts,  il  est  essentiel  d'augmenter  la  résistance  de  l'in- 
duit pour  réduire  sa  constante  de  temps  -g  • 

Sensibilité.  Précision.  —  Les  valeurs  des  résistances  indiquées 
conviennent  à  la  mesure  de  coefficients  d'induction  inférieurs 
à  un  Henry  (lo*  C.G.S.).  On  a  toujours  soin  de  choisir  la  résis- 
tance R  du  circuit  inducteur  de  manière  que  la  déviation  du  gal- 
vanomètre soit  d'environ  5oo""  de  l'échelle,  quand  le  circuit  com- 
pensateur est  ouvert.  Or  la  compensation  se  fait  au  dixième  de 
division;  Tincertitude  d'une  lecture  isolée  est  donc  largement  in- 
férieure au  millième. 

J'estime,  d'autre  part,  que  le  diapason  entretenu  électriquement 
peut  subir  des  variations  de  cet  ordre,  en  sorte  que  la  précision 
des  expériences  dépasserait  difficilement  le  y^ôô* 

4.  Contrôles.  —  On  a  commencé  par  s'assurer  que  le  circuit 
inducteur  n'agissait  pas  directement  sur  les  aimants  du  galvano- 
mètre :  il  n'y  avait  aucune  déviation  en  renversant  ce  courant  alors 
que  le  circuit  induit  était  ouvert. 

L'induction  des  fils  de  communication  était  négligeable.  Pour 
l'établir,  on  a  cherché  à  mesurer  le  coefficient  d'induction  mu- 
tuelle des  deux  circuits  en  mettant  successivement  en  court  cir- 
cuit :  1°  la  bobine  inductrice;  2^  la  bobine  induite;  3®  ces  deux 
bobines  à  la  fois.  Pour  ces  contrôles  le  courant  inducteur  avait 
été  décuplé  et  le  commutateur  lancé  à  toute  vitesse.  Si  l'on  sup- 
primait alors  les  courts  circuits,  la  tache  lumineuse  était  vio- 
lemment projetée  hors  de  l'échelle.  Cependant,  en  l'absence  des 
bobines,  la  déviation  n'atteignait  pa^le  quart  de  millimètre. 

JIPPLICATIONS  DÉ  lA  MÉTHODE. 

5.  J'ai  appliqué  la  méthode  qui  vient  d'être  indiquée  à  la  véri- 
fication de  la  réciprocité  des  coefficients  d'induction.  Admettons 
que  les  équations  du  régime  variable  de  deux  courants,  1  et  2, 
soient  de  la  forme 


E.=  .-.R.H-L,§+M1'^'. 
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où  les  coefficients  d^induction  L| ,  L2,  M}^,  M |i  sont  des  constantes. 
Multiplions  respectivement  ces  équations  par  i^  dt^  i^  dt  et  ajou- 
tons, il  vient 

'e,  ti  dt-ir^tHdt  —  Rt *■}  c?<—  R,i|  dt 
=  (Liï,  -t-  M}'  it)  dix  -»-  (MÎ|ïj-t-  L,ii)  di^. 

Or  le  premier  membre  représente  l'énergie  élémentaire  (élec- 
trique et  calorifique)  fournie  à  Tensemble  des  deux  circuits.  En 
admettant,  encore,  qu'il  n'y  ait  pas  d'autre  énergie  mise  en  jeu, 
le  second  membre  doit  être  une  différentielle  exacte,  ce  qui  en- 
traine l'unique  relation 

M}'=M,V 

S'il  existe  donc  des  coefficients  d'induction  mutuelle  définis, 
c'est-à-dire  indépendants  des  intensités,  le  principe  de  la  conser- 
vation de  l'énergie  exige  que  le  coefficient  d'induction  du  premier 
circuit  sur  le  second  soit  égal  au  coefficient  d'induction  du  second 
sur  le  premier. 

Voici  une  première  expérience  où  Ton  emploie  deux  solénoïdes 
concentriques  sans  noyau  de  fer  : 

R  =  i5ooohms,        G  =  1000  ohms,        B  =  10  ohms,        G  =  5  ohms. 

Induction  de  I  sur  IJ.  Induction  de  II  sur  I. 

n  =  la  Ai  =  i533,  n  =  la  Ai  =  a865, 

/•=   0,6        A,=  i523,  r=   0,6        A,  =  2848, 

Mj'  =  o««n^,  04966,  Mîi  =  o««"î,  04968. 

La  concordance  est  bonne. 

6.  Bobines  contenant  dn  fer.  —  La  démonstration  de  la  relation 

ne  suppose  rien  sur  l'homogénéité  du  champ  magnétique.  Elle 
suppose  seulement  quUl  existe  des  coefficients  d'induction.  Dans 
le  cas  où  le  champ  contient  du  fer,  cela  veut  dire  que  le  courant 
inducteur  doit  être  d'assez  faible  intensité  pour  que  le  fer  soit 
soumis  à  une  force  magnétisante  correspondant  à  la  partie  recti- 
ligne  de  la  courbe  d'aimantation. 
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Les  coefficients  d^induclion  étant  beaucoup  augmentés  par  la 
présence  du  fer,  il  ne  faut  pas  oublier  d'accroître  la  résistance  de 

rinduit  pour  réduire  sa  constante  de  temps  ^  (§  3). 

Si  Ton  néglige  celte  précaution,  on  trouve,  par  exemple,  pour 
les  deux  bobines  dont  il  s*agit 

Mî'  =  oO,  5433,        M{,  =  o",  5683  (  «  ). 

Ces  valeurs  qui  diffèrent  de  4  pour  100  sont  toutes  deux  trop 
faibles.  En  doublant  la  résistance  de  l'induit  les  valeurs  trouvées 
deviennent  quasi  identiques 

M{*=  0,5767,        Mîi=  0,5762, 

et  ne  changent  plus  quand  on  augmente  à  nouveau  la  résis- 
tance. 

11  fallait  en  outre  s'assurer  expérimentalement  que  le  champ 
inducteur  (*)  ne  dépassait  pas  la  limite  au-dessous  de  laquelle 
l'aimantation  du  fer  reste  proportionnelle  au  courant.  On  a  donc 
à  peu  près  doublé  ce  champ.  Les  coefficients  d'induction  ne 
devaient  pas  varier,  on  a  trouvé  effectivement 

M}*=oO«"y,5763. 

Quand  on  atteint  des  forces  magnétisantes  de  l'ordre  de 
0,1  C.G.S.,  il  n'y  a  plus,  à  proprement  parler  de  coefficient 
d'induction  et  les  nombres  M  que  l'on  obtient  doivent  croître  en 
même  temps  que  le  champ,  puisque  l'aimantation  du  fer  croît 
tout  d'abord />/c/5  vite  que  la  force  magnétisante. 

On  a,  en  effet,  trouvé  pour  un  autre  couple  de  solénoïdes 

M  =  O"^"'^,  1991         o''«"'y,2000        0*«"n,20I2        o""'7,2053 

pour  des  forces  magnétisantes  respectivement  proportionnelles  à 

I        1,821        3,589       et        10,17 
et  dont  la  première  valait  0,16  C.G.S. 

(*)  Et  Ton  peut  en  conclure  à  tort  la  non-réciprocité  des  coefficients  d'induc- 
tion pour  des  bobines  contenant  du  fer  (  Comptes  rendus^  t.  CXVII,  p.  6a4;  1893). 

(*)  Les  deux  bobines  ont,  Tune  3263  tours,  l'autre  3272  tours,  pour  une  même 
longueur  de  48"", 5  avec  des  rayons  moyens  de  5*",  45  et  2«",49'  Le  courant  est 
fourni  par  un  accumulateur  et  la  résistance  totale  est  tout  d'abord  de  5ioo**"'. 
A.Tec  ces  données,  on  trouve  pour  valeur  du  champ  o,o3  C.G.S  environ. 
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7.  J^ai  multiplié  les  vérifications  de  la  relation  M||  =  M|'; 
signalons  encore  les  suivantes  : 

a.  Petite  bobine  de  5oo  tours  traversée  par  une  âme  de  fils  de  fer  doux 
formant  circuit  magnétique/srme.  On  place  tout  ce  système  dans  un  grand 
solénoïde.  Les  nombres  trouvés  sont 

M|'=  0,1984,        Mîï  =  0,1986. 

b.  Dans  cette  mesure  Tune  des  bobines  est  un  solénoïde  très  long,  l'autre 
est  une  bobine  plate  entourant  la  première,  une  armature  de  fer  est  placée 
dans  Tespace  annulaire  qui  les  sépare.  On  obtient 

MP=  0,01900,        Mj|  =  0,01897. 

Pour  passer  du  cas  de  Texpérience  à  celui  d'un  solénoïde  indéfini,  il  y 
aurait  lieu  de  faire  une  correction  pour  les  extrémités.  En  déplaçant  le 
solénoïde  on  trouve  une  correction  assez  incertaine  de  +  0,00040.  Il  faut 
donc  remplacer  les  nombres  ci-dessus  par 

0,01940    et    0,01937. 

Ce  dispositif  a  ceci  de  particulier  que  le  coefficient  d'induction  mutuelle 
doit  être  indépendant  delà  présence  du  fer  (*).  En  supprimant  l'armature 
de  fer  doux,  on  trouve  en  effet 

M  =  0,01947. 

L'écart  est  acceptable  à  cause  de  l'incertitude  du  terme  correctif. 

c.  Prenant  encore  pour  bobine  intérieure  un  solénoïde  très  allongé  on 
a  successivement  employé  comme  bobine  extérieure  deux  enroulements  de 
dimensions  identiques  formés  d'un  égal  nombre  de  tours  d'un  fil  de  même 
diamètre  («).  L'un  des  appareils  est  en  fil  de  cuivre,  l'autre  en  Jil  de  fer 
recuit. 

Les  résultats  sont  : 

Henry 

Bobine  de  fer M}'  =  o,oo56i3 

»  M||=o,oo56t7 

Bobine  de  cuivre M  =  o,oo56io 

La  constante  M  n'a  donc  pas  été  altérée  par  la  présence  du  fer  même 
quand  le  courant  circule  dans  le  fer  lui-même. 


(*)  Si  le  solénoïde  indéfini  est  inducteur,  le  résultat  est  bien  naturel  puisque 
le  fer  ne  s'aimante  pas.  Dans  le  cas  contraire,  le  fer  est  aimanté,  mais,  ainsi  que 
M.  Pellat  a  bien  voulu  me  le  signaler,  il  équivaut  à  un  ensemble  de  courants  qui 
n'entourent  pas  le  solénoïde  indéfini  et  sont,  par  suite,  sans  action  sar  lui. 

(•)  2366  spires  en  fil  de  i"". 
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Mais  il  n'en  doit  plus  être  ainsi  quand  la  bobine  de  fer  ou  de  cuivre  est 
à  l'intérieur  du  solénoîde  indéfini.  Dans  ce  cas  les  coefficients  M",  M{(, 
relatifs  à  un  même  Couple  de  bobine  doivent  être  égaux,  mais  ils  doivent 
changer  par  la  substitution  de  la  bobine  de  cuivre  à  la  bobine  de  fer.  On  a 

trouvé 

Bobine  de  fer. . . M"  =  0,06797        MÎi=o,o58oo; 

ces  valeurs  sont  bien  égales,  mais  elles  diiTérent  notablement  de  celle  que 
donne  la  bobine  de  cuivre 

M  =  0,03678. 

COEFFICIENTS  D'INDUCTION  PROPRE. 

8.  Méthode.  —  Trois  des  branches  d^un  pont  de  Wheatstone  sont 
sans  induction,  la  quatrième  contient  la  bobine  étudiée  L  {Jig*  6). 


Fig.  6. 


Ce  pont  est  réglé  pour  un  courant  permanent;  c'est  le  premier  cir- 
cuit du  galvanomètre  différentiel  qui  sert  à  constater  l'équilibre. 
U  commutateur  tournant,  figuré  par  les  clefs  K  et  K',  envoie 
ifois  par  seconde  le  courant  induit  de  fermeture  dans  ce  galva- 
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nomètre,  que  l'on  ramène  au  zéro  au  moyen  du  courant  compen- 
sateur. 

On  arrête  alors  le  commutateur  et  Ton  dérègle  légèrement  le 
pont  en  augmentant  d'une  certaine  quantité  /*  la  résistance  de  la 
bobine  L.  Si  l'équilibre  n'est  pas  troublé,  on  peut  dire  que  la  ré- 
sistance r  a  agi  comme  la  résistance  fictive  /iL  et  écrire  la  formule 
réduite 

nL  =  r. 

Soient  a,  a\  bj  b*  les  résistances  des  branches  principales  du  pont,  g  celle 
du  galvanomètre,  R  celle  de  la  pile.  L'induction  à  mesurer  appartient  à 
la  branche  a;  c'est  aussi  à  a  qu'on  ajoute  r  dans  la  seconde  expérience; 
toutes  les  autres  portions  du  circuit  sont  supposées  dénuées  d'induction. 
Nous  désignerons  enOn  par  Ai  et  As  les  valeurs  de  A  correspondant  aux 
deux  équilibres.  La  formule  complète  est 

nh{         r[R(a^-f-g6-4-a'6)-f-a'&(a-f-a'-f-  b)  -\-  a! g(a->t-  6)]) 
r    l'^        [6(a-i-a')-i-^(a-h6}J[R(a-ha')H-a'(a-*-6)J        \ 
^  C(Ai-hG)-4-B(A,-4-G)H-BG 
C(Ai-4- G)  4- B(Ai -+- G) -+- BG  * 

Mais  on  peut  la  simplifier. 

Tout  d'abord,  en  n'opérant  qu'avec  un  pont  symétrique,  on  aura 

a^a\        A  =  b\ 

De  plus,  dans  les  expériences  dont  je  rends  compte,  r  était  toujours  de 
l'ordre  de  i**"";  comme  on  faisait  R  et  6  de  l'ordre  de  looo***"*  et  que  /» 
valait  5***"",  quelle  que  fût  la  valeur  de  a  (qui  variait  entre  5o°**""  et  aoo"'*"*), 
on  ne  commettait  qu'une  erreur  bien  inférieure  au  x^^  en  adoptant  la 
formule  plus  simple 

L— i        aa-f-j^      Ai-t-B-4-G 
"n     2a-+-^-+- r  Ai-+- B -h  G 

La  méthode  n'exige  donc  bien  qu'une  seule  résistance  r  connue  en  va- 
leur absolue,  les  autres  résistances  ne  figurant  que  dans  des  termes 
correctifs.  Si  l'on  diminue  de  r'  la  résistance  a'  au  lieu  d'augmenter  dt  r 
la  résistance  a,  on  doit  employer  la  formule 

L  =  i  r'  —      ^^-^g       A,+  B-f-G 
n      a  2a -h g  —  r'  A^-hB-i-G' 

Le  réglage  du  pont  doit  être  très  soigné;  un  rhéostat  à  corde 
permet  de  l'effectuer  au  dix-millième  d'ohm.  Comme  il  faut  aussi 
se  mettre   en  garde  contre  les  forces  électromotrices  ihermo- 
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électriques  et  conlre  les  variatioDS  de  température  qui  dérèglent 
le  pont,  on  doit  s'astreindre  à  opérer  assez  vite. 

9.  Contrôles.  —  Après  avoir  vu  que  les  différents  circuits  n*in- 
flaençaient  le  galvanomètre  ni  par  action  directe  sur  l'aimant,  ni 
par  induction  mutuelle,  on  a  établi  que  les  inductions  propres, 
autres  que  celle  qu'il  s'agissait  de  mesurer,  n'avaient  aucune  in- 
fluence sensible  sur  les  expériences  (*). 

Pour  le  montrer  on  a  essajé  de  mesurer  l'induction  propre  d'un 
fil  de  maillechort  très  fin  replié  quatre  fois  sur  lui-même  et  valant 
100  ohms  pour  une  longueur  d'environ  6o*"*.  On  a  trouvé  zéro. 

Comme  l'induction  cherchée  était  pratiquement  nulle,  cette 
expérience  montre  bien  que  l'induction  propre  des  branches  du 
pont,  si  elle  existe,  n'ajoute  aucune  induction  apparente  à  celle 
que  Ton  veut  mesurer. 

10.  Mesores.  — A  titre  de  justification  générale  de  la  méthode, 
j'ai  mesuré  l'induction  propre  d'une  même  bobine  en  faisant  va- 
rier les  branches  b  et  6'  du  pont,  en  modifiant  aussi  la  résis- 
tance /•',  et  en  changeant  la  vitesse  du  commutateur.  Avec  les 
constantes 

R  =  G  =  looo  ohms,        B  =  lo  ohms,        G  =  ^  =  5  ohms, 
a^  a*  =^  171  ohms, 
on  a  eu 

Pottr  b^b'=  100  ohms  et  r'  =  3  ohms.  Pour  b=b'^  1000  ohms  et  r'  =  4  ohms. 

«  =  i2,  n  =  i4,4,  /i  =  i2,  /i  =  i4,4, 

Al =2659  ohms,  At  =  2ai3ohms,  Ai  =  3634  ohms,  Ai  =  3o23ohms, 

A|=:  2678  ohms,  As  =  2678  ohms^  As  =  2626  ohms,  A^  =  2626  ohms, 

L  =  0»««ry,  2445,        L  =  0«"",  2446,  L  =  0^^^^,  2446,  L  =  0""'^,  2443. 

Sur  un  autre  appareil  j'ai  constaté  que  la  valeur  de  L  ne  chan- 
geait pas  avec  l'intensité  du  courant.  Ayant  fait  varier  R  de  1000 

(*)  On  a  évité  d'utiliser  les  bobines  de  5ooo  et  10 000  ohms  dont  la  capacité 
aurait  pu  commencer  à  être  gênante.  Dans  toutes  les  expériences  de  ce  travail  la 
capacité  des  bobines  étudiées  a  été  absolument  négligeable  en  comparaison  de 
leor  induction  propre  et  de  leur  conductibilité.  Ainsi  Tune  de  nos  bobines,  qui 
est  de  oB^nry^i  et  de  3o  ohms  débiterait  plus  qu'un  condensateur  de  cent  micro- 
farads,  alors  que  sa  capacité  ne  saurait  dépasser  le  centième  de  microfarad, 
comme  j'ai  pu  m'en  assurer  ultérieurement. 
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à  i5oo  et  2000  ohms,  j^ai  obtenu  pour  L  les  valeurs 

Mojeime o"«t,  ii3i8. 

L'appareil  en  question  est  formé  de  deux  bobines  à  peu  près 
pareilles  (diamètre  intérieur  a*=™,  hauteur  a**^  épaisseur  a*'")  dont 
chacune  a  environ  i5oo  tours  de  fil.  Elles  se  faisaient  suite  dans 
le  circuit,  et  Ton  avait  eu  soin  de  les  éloigner  l'une  de  l'autre, 
en  les  orientant  de  manière  à  ne  plus  leur  laisser  d'induction  mu» 
tuelle.  Le  coefficient  d'induction  propre  du  système  devait  alors 
être  égal  à  la  somme  des  coeiBcients  d'induction  propre  des  deux 
bobines. 

Ces  derniers  coefficients,  mesurés  directement,  se  trouvaient 
valoir 

oHeorj^  058 1 0,  0««'T,  o55 1 2 , 

dont  la  somme 

oHenrr,  Il322 

est  pratiquement  identique  à  la  valeur  précédente 

oHw'T,  ii3id. 

11.  Toutes  les  vérifications  numériques  se  font  ainsi  au  mil- 
lième. L'ensemble  de  ces  contrôles  et  la  concordance  générale 
des  mesures  me  semblent  donc  prouver,  en  résumé,  que  la  méthode 
du  galvanomètre  différentiel  est  susceptible  de  donner  de  bonnes 
mesures  absolues  tant  pour  les  coefficients  d'induction  propre 
que  pour  les  coefficients  d'induction  mutuelle. 
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8UB  LA  LOI  DS  LimiTÉ  TIEBHODTVAMIftUE  ; 
Par  m.  Joseph  de  KOWALSKI. 

M.  Gibbs  a  démontré  qu'on  peut,  à  Taide  des  deux  principes 
de  Thermodynamique,  à  savoir  :  V énergie  du  monde  est  con^ 
étante  et  V entropie  du  monde  augmente^  trouver  l'état  d'équi- 
libre d'un  système  hétérogène  de  corps,  pourvu  que  l'on  con- 
naisse par  expérience  l'équation  d\ié  caractéristique  du  système. 
Celte  équation  se  réduit,  dans  le  cas  où  le  système  n'est  formé 
que  d'un  seul  corps,  à  la  loi  qui  relie  la  pression  avec  le  volume 
et  Ja  température,  La  loi  de  Mariotte  n'était  que  la  première 
approximation  d'une  telle  équation. 

Les  travaux  inoubliables  de  Regnault  ont  démontré  que  cette 
loi  n'est  pas  assez  exacte  pour  exprimer  la  relation  voulue.  On 
en  a  proposé  d'autres,  et  c'est  surtout  M.  van  der  Waals  qui 
doit  être  nommé  ici  ;  son  équation  caractéristique  donnée  sous  la 
forme 

(/'-5)C-*)  =  RT 

eiprimait  avec  beaucoup  d'approximation  les  faits  donnés  par 
l'expérience.  Mais  des  mesures  exactes,  plus  récentes,  ont  dé- 
montré que  cette  loi  n'est  aussi  qu'une  approximation.  Ainsi 
nous  pouvons  dire  que  nous  ne  connaissons  pas  de  loi  tout  à  fait 
exacte  nous  donnant  une  équation  caractéristique.  Je  croirais 
même  qu'il  serait  inutile  de  vouloir  exprimer  cette  équation  sous 
forme  algébrique  finie. 

Ce  sont,  en  outre,  des  questions  que  Texpérience  seule  peut 
résoudre  dans  l'avenir,  et  comme  l'équation  caractéristique  est 
la  clef  du  problème  de  l'équilibre  des  corps,  on  ne  saurait  trop 
accentuer  l'importance  des  travaux  exacts  nous  donnant  cette 
équation;  mais  il  me  semble  que,  dans  l'état  actuel  de  la  Science, 
il  est  surtout  utile  d'étudier  les  propriétés  générales  des  équa- 
tions caractéristiques  des  corps,  indépendamment  des  formes 
spéciales  qu'on  pourrait  donner  à  ces  équations.  Comme  telle 
j'apprécie  la  propriété  suivante  :  L^ équation  caractéristique 
d'un  système  de  n  corps  différents^  entre  n  -{-i  paramètres, 
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est  indépendante  de  la  nature  de  ces  corps  pourvu  que  les 
paramètres  soient  exprimés  en  unités  spécifiques. 

Dans  ce  qui  suit,  je  me  propose  d'étudier  une  classe  de  faits 
qui  augmentent  la  vraisemblance  avec  laquelle  on  pourrait  ad- 
mettre la  propriété  ci-dessus  énoncée,  comme  loi  générale. 

M.  Duclaux  a  démontré,  en  1876,  qu'en  mettant  dans  deux 
liquides  qui  ne  se  mélangent  point  un  troisième  liquide  qui  se 
dissout  dans  les  deux,  il  se  forme  un  liquide  homogène,  qu'on 
nomme  solution  ternaire»  Une  dizaine  d'années  plus  tard 
Alexeiew  a  démontré  que  deux  liquides  qui  ne  se  mélangent  pas 
à  la  température  ordinaire  forment  un  liquide  homogène  à  une 
température  élevée. 

Je  veux  maintenant  démontrer  l'analogie  qui  existe,  d'une  part, 
entre  l'élévation  de  température  dans  le  cas  signalé  par  Alexeiew 
et,  d'autre  part,  l'action  du  troisième  liquide  que  je  nomme 
liquide  actif,  dans  le  premier  cas.  En  se  reportant  aux  impor- 
tants travaux  sur  les  mélanges  de  M.  Orme  Masson  et  de  M.  L. 
Natanson,  on  peut  en  tirer  des  conclusions  fort  intéressantes. 

Soient  deux  liquides,  {a)  et  (A),  qui  ne  se  mélangent  pas  entre 
eux,  mais  dont  chacun  peut  se  mélanger  en  toutes  proportions 
avec  un  troisième  liquide  (c)  (liquide  actif). 

Dans  ce  cas  il  existe  une  certaine  quantité  q^  minimum  du 
liquide  actif  c,  qui,  ajoutée  à  l'unité  de  masse  du  liquide  (a) 
et  à  (m  —  i)  unités  de  masse  du  liquide  (A),  produit  un  liquide 
homogène;  une  quantité  plus  petite  du  liquide  actif  ne  peut  le 
faire. 

Soient 

u  le  volume  de  la  masse  q  du  liquide  actif; 
V  le  volume  de  iB'  du  liquide  {a)  ; 
V^  le  volume  de  i^""  du  liquide  (A). 

Dans  ce  cas,  le  volume  orthobarique  de  iS'  du  liquide  (a)  dis- 
sous dans  (c)  -h  (A)  est 

w  =  i'-f-(/n  —  i)V-A-a. 

Cette  équation  est  exacte  si  nous  ne  tenons  pas  compte  de  la 
diminution  du  volume  pendant  le  mélange.  On  sait  qu'il  existe 
une  certaine  quantité  Q  du  liquide  actif,  qui,  additionnée  à  l'unité 


UNITÉ  THERMODYNAMIQUE.  i(.i 

de  masse  du  liquide  (a),  lui  permet  de  se  mélanger  en  toutes  pro- 
portions avec  le  liquide  (A). 

Nous  allons  appeler  celte  quantité  du  liquide  actif  la  quaniitt* 
critique  du  mélange  complet  des  deux  liquides  {a)  et  (A),  par 
analogie  à  la  dénomination  de  température  critique^  lors  du  mé- 
lange des  deux  liquides.  Après  avoir  introduit  Tidée  de  la  quantité 
critique  Q,  on  pourra  y  étendre  les  notions  d'unités  spécifiques, 
(le  quanti  lés  correspondantes,  etc.  Nous  pourrons  même  chercher 
à  savoir  si  Tanalogie  signalée  s'étend  jusqu'aux  lois  trouvées  par 
M.  van  der  Waais  j)Our  les  températures  critiques  el  les  états 
correspondants.  J'ai  tâché  de  répondre  à  cette  question,  en  me 
basant  sur  les  expériences  de  M.  H.  Pfeifer.  Dans  ces  expériences 
on  ne  trouve  pas  de  données  sur  le  volume  du  mélange  répon- 
dante la  quantité  Q;  par  conséquent,  j'ai  exécuté  le  calcul  d'une 
manière  analogue  à  celle  adoptée  par  M.  Natanson.  Je  prends  un 
corps  (a)  comme  normal  et  je  calcule  la  proportion  du  volume 

orlhobarique  qui  répond  à  la  quantité  ^  de  ce  corps  et  du  vo- 
lume orthobarique  d'autres  corps  avec  la  même  quantité  donnée  ^  ; 

celte  proportion  doit  être  indépendante  de  la  quantité  du  corps 
actif,  si  la  loi  des  états  correspondants  est  démontrée. 

Les  résultats  de  ces  calculs  sont  donnés  dans  les  Tableaux  sui- 
vants : 

I.  Quantités  U  en  centimètres  cubes  d'alcool  éthyliqne  qui, 
ajoutées  à  i*^*^  d'un  des  corps  suivants,  lui  permettent  de  se  mé- 
langer avec  l'eau  en  toutes  proportions  : 

1.  Formiate  de  propyle U=   6,83 

2.  Formiate  de  butyle Ij  =   8,oo 

3.  Acétate  de  propyle IJ  =   7,83 

4.  Propionate  de  méthylc 11=   2,67 

5.  Propionate  d'cthyle l)  =   7,00 

6.  Propionate  de  propyle IJ  =  17,03 

7.  Butyrale  de  méthyle U=   8,00 

8.  Butyrate  d'élhyle   U  =  17,00 

9.  Valérate  de  méthyle  (corps  normal) U  -=  i3,33 

II.  ^  quantités  du  liquide  actif,  exprimées  en  unités  spécifiques  ; 
y.  de  Phys,,  3*  série,  t.  III.  (Avril  189'».)  1 1 
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iv  volume  orlhobarîqiie  du  liquide  (a);  [x  rapport  avec  le  volume 
orthobarique  du  corps  normal. 

(a)  f^  =  o,a5o.  ^?)  q  =  ^'^^S-  (Y)  ^  =  o,5oo. 

i.,..  w—    ^yO.{  (Ji  =  o,58  w=    6,85  [jl  =  o,56  w=    9,4}  |jl  =  o,55 

2 iv  =r=    5,94  (1  =  0,76  w=    8,92  |ji  =  o,73  1^^=12,15  ix  =  o,74 

ÎJ....  «ï»  =    6,38  |x  =  o,82  cv  =    9,71  (ji  =  o,8o  w  =  13,29  f*  =  Oî7^ 

4....               »                       »  fi' =    3,45  (Jl  =  0,27  »                       » 

5....  w  =    5,28  (1  =  0,67  ^^  =    7j77  K  =  o,64  «'=10,84  |x  =  o,64 

6....  «'  =  10,22  îJL=i,3i  »'=  16,20  jji  =  i,33  IV  =  22,88  fi=i,3i 

7....  «' =    5,32  jx  =  o,68  w  =z    8,21  [1  =  0,67  fv  =  11,48  11  =  0,67 

8 w=    9,99  ji=i,29  «^=15, 83  |i=i,3o  tv  =  22,27  fi=i,3i 

(6)  ^  =  0,625.  ('>  Q  =  °>'^°-  <î)  Q  =  °'^'^- 

1....  (V  =  12,33  (i  =  o,6j                 »                    u  <v  =  20,90  [1  =  0,59 

2....  w  =  i5,88  (1  =  0,71  cp  =  20,00  (1  =  0,70  cv  =  25,27  (i-=o,7o 

3..    .  cv  =  17,45  (i  =  o,8o  IV  =  22,07  (i  =  o,8o  tv  =  27,33  (1  =  0,77 

4....              »                     »  <v  =    7,17  (i  =  o,25  1  » 

5....  fv  =  14,28  (1  =  0,65  <v  =  18,24  (1  =  0,64  <v  =  23,18  ji  =  o,64 

(»....  (V  =  3o,36  (1=1,35  (i/ =  39,07  (1=1,37  fv=  49,83  (i=i,3iS 

7....  iv=i5,38  (i  =  o,68  ïv  =  19,93  (1  =  0,70  «V  =  26,55  (1  =  0,7^ 

8 (v  =  29,56  (1=1,3-2  (v  =  38,2'>.  (i=i,3i  w  =  48,85  (i=i,34 

Les  expériences  de  M.  Pfeifcr  ont  êlé  conduites  dans  un  but 
différent  du  nôtre  et  sont  très  incomplètes  :  nous  pouvons  nous 
en  persuader  en  remarquant  les  irrégularités  des  courbes  obtenues 
par  la  représentation  graphique  de  ses  résultats.  Les  diminutions 
des  volumes  des  mélanges  n'ont  pas  été  non  plus  prises  en  con- 
sidération. Il  nous  semble  donc  qu'il  y  a  lieu  de  nous  arrêter  à  la 
conclusion  suivante,  et  d'y  attacher  une  certaine  vraisemblance  : 
La  loi  de  la  correspondance  thermodynamique  subsiste  encore 
dans  le  cas  des  mélanges  ternaires. 
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SUB  LES  FRAHfiES  DE  HEBSGHEL; 
Par  m.  J.  MACÉ  DE  LÉPLNAY. 

I.  Les  franges  d'interférence  de  Herschel  (•)  présentent  de 
nombreuses  particularités.  Ce  sont,  en  lumirre  homogène,  leur 
aspect  tout  spécial  et  la  loi  de  leur  répartition  (voir  plus  loin)  ;  en 
lamière  blanche,  leurs  colorations  singulières,  dont  M.  Mascart  a 
donné  la  théorie  (-).  J'en  rappellerai  le  principe  et  les  résultats  : 

Il  existe,  en  général,  une  série  de  franges  achromalisées  pour 
les  diverses  radiations  du  spectre,  de  telle  sorte  que  le  nombre 
des  franges  discernables  peut  devenir  très  considérable;  il  croît 
avec  l'épaisseur  de  la  lame  mince.  Dans  ces  conditions,  les  maxima 
d'intensité  se  produisent  dans  les  régions  où  il  y  a  à  la  fois  achro- 
matisme  et  maximum  d'intensité  pour  une  même  radiation  \  et 
la  teinte  de  ce  maximum  est  celle  qui  correspond  -a  celle  radiation, 
les  minima  voisins  présentant  là  teinte  complémentaire.  Les 
naxima,  lorsqu'on  s'éloigne  de  la  limite  de  réllexion  totale,  re- 
vêtent ainsi  toutes  les  couleurs  successives  du  spectre,  du  rouge 
au  bleu. 

II.  Une  autre  particularité  curieuse,  que  je  me  propose  d'étu- 
dier ici,  est  que  ces  franges  colorées  sont  équidistantcs.  Ce  fait  est 
d'autant  plus  singulier  que  la  largeur  des  franges,  lorsqu'on  les 
examine  en  lumière  homogène,  augmente  lorsqu'on  s'éloigne  de 
la  limite  de  réflexion  totale,  suivant  une  loi  que  j'établirai  tout 
d abord. 


(*)  II  est  particuliéremeat  commode,  pour  les  obteniri  de  constituer  une  lame 
ffiÎDce  d*air,  d'épaisseur  uniforme,  au  moyen  de  deux  lames  de  verre  planes,  sé- 
parées par  deux  fragments  d'un  môme  fil  de  platine  {-6  ^^  millimètre  de  dia- 
mètre par  exemple),  mastiquées  sur  leurs  bords,  et  immergées  verticalement 
dans  l'eau  d*un  auge  de  verre  rectangulaire. 

(*)  Journal  de  Physique,  (3),  t.  I,  p.  Sog;  1892.  Ces  mômes  phénomènes  de 
coloration  peuvent  être,  il  est  vrai,  réalisés  avec  d'autres  appareils  intcrférentiels 
[Anneaux  de  Newton  examinés  avec  un  prisme,  lorsque  l'achromatisme  corres- 
pond à  une  frange  d'ordre  élevé,  Mascart,  Journal  de  Physique,  (2),  t.  Vlil, 
p.  4^0;  i^],  mais  aucun  ne  permet  de  les  obtenir  avec  autant  de  facilité  ni  k 
on  aussi  haut  degré. 
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Soient 

/ Tangle  d'incidence,  voisin  de  -i  dans  la  lame  mince; 

r,  p  les  angles  de  réfraction  dans  le  prisme  ; 
0  l'angle  d'émergence  ; 

--»  ''o,  ?0î  ^0  l^s  valeurs  de  ces  mêmes  angles  qui  correspondent  à 

l'incidence  rasante; 
e  Tépaisseur  de  la  lame; 
n  l'indice; 
Â  l'angle  au  sommet  du  prisme  ; 

0  =  m-  la  différence  de  marche. 

On  a 

So  =  ac  cosi, 
si  lit  =  n  sinr, 

\       sinO  ^  n  sinp, 

II  =  n  sin/'o, 
ro-f-po=  A, 
sinOo=  n  sinpo. 

Les  phénomènes  étudiés  se  produisant  dans  des  directions  0 
voisines  de  9oi  les  angles  6  —  Oq?  P  —  poi  '*  —  '*o  seront  assez  petils 
pour  que  l'on  puisse  confondre  leurs  sinus  avec  les  arcs,  leurs 

,,       •»,       ,  1  0  H- Go     p -f- po    /•  H- /'o  û 

cosinus  avec  1  unité,  et  remplacer ,  ^ ^ , par  ^q,  po ,  /o- 

On  obtient  alors,  en  retranchant  membre  à  membre  les  équalions 
situées  sur  la  même  ligne  horizontale, 

A         n  /  xCOS'^o  ,  .COSpo 

0  — Oo=  n(p  —  Po) jr-  =  — (r  —  /'o) ^> 

sinj  =  I  -T-  n(r  —  ro)cosro=  i  — (0  —  0©) ~ -> 

^  ^  V  w/       cospo 

COS^t  =  '2(6  — -  Oo)  -y 

cospo 

4  cospo 

La  distance  de  deux  franges  consécutives  en  lumière  homogène 
s'obtient  en  donnant  k  m  un   accroissement   Am  =  2.  Elle  est 


donc 
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ê 


X'cosoo 
AO  =  —-Z '       ^   m. 

8tf'  COSToCOSQo 


Elle  est  proporlionnelle  à  Tordre  d^interférence  m, 
III.  Dans  la  formule  obtenue,  que  Ton  peut  écrire 

(3)  a=^  =  A(0-0,)*, 

h  peut  être  considéré  comme  une  constante,  et  Oq  ^^^  "i^<^  fonction 
de  la  longueur  d'onde  que  l'on  est  en  droit  de  mettre  sous  la 
forme 

(I)  eo  =  a-^,  (t). 

La  condition  pour  qu'une  frange  soit  achromalisée  pour  la  ra- 
diation A  est  que  l'on  ait 

dm 

d'où 

(5,  0-6.  =  -- ^j^. 

Les  équations  (3),  (4)  et  (5)  permettent  de  calculer  Torienla- 
lion  8  et  le  numéro  d'ordre  m  de  la  frange  achromatisée  pour  la 
radiation  \.  Si  en  même  temps  la  valeur  de  m  ainsi  déterminée 


(')  Effeclivementy  le  calcul  numériquei  appliqué  au  cas  d'un  prisme  en  flîni 
très  dispersif,  de  4^«,  montre  que  h  ne  varie  pas  de  i  pour  loo  de  sa  valeur 
lorsque  n  varie  de  i,7o5  (raie  B)  à  i,749  (raie  G). 

D'autre  part,  si  l'on  différentie  les  équations  (a),  on  trouve 

-^  sinA        , 

rfO  =  5 dn, 

"      cos  ôp  cos  r^ 

Or  le  coefficient  de  dn  peut  être  considéré  comme  constant,  car  il  ne  varie  pas 
de  0,1  pour  .100  dans   les  mêmes  conditions  et  entre  les  mêmes  limites;  0^  est 

donc  une  fonction  linéaire  de  n,  et,  en  posant  n=  a  +  ^^ï  prend  la  forme  in- 
diquée. 

Le  calcul  direct,  appliqué  au  cas  où  O^  est  très  petit,  conduit  d'ailleurs  à  la 
relation 

.        nsinA  —  i        asinA  —  i         3  . 

e  = . = h  f  tangA. 

*  cos  A  cos  A  V       ° 
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correspond  à  un  maximum  ou  à  un  minimum  d'intensité  pour 

cette  même  radiation,  la  valeur  de  6  correspond,  ainsi  qu'il  a  été 

dit,  à  un  maximum  ou  à  un  minimum  en  lumière  blanche.  Ces 

valeurs  de  m  sont  d'ailleurs  de   la  forme   (A*  étant  un  nombre 

entier) 

Lumière  transmise.  Lumière  réfléchie. 

Maxima m  =  îA:  /n  =  2A:-Hi 

Minima m  — 2A-*-i  m  =  ik 

Des  équations  (3)  et  (5)  on  tire,  en  remplaçant  9o  par  sa  valeur 
et  éliminant  7^, 

0  =  a  -f-  -V  /w, 
h 

équation  qui,  si  Ton  y  donne  à  m  les  valeurs  convenables,  in- 
diquées dans  le  Tableau,  détermine  les  déviations  qui  corres- 
pondent aux  maxima  et  aux  minima  en  lumière  blanche.  On  voit 
que  ta  distance  de  deux  franges  consécutives,  brillantes  ou 
sombres,  est  bien  constante,  car  elle  a  pour  valeur 

à 

La  simplicité  de  ce  résultat  tient  essentiellement  a  la  loi  parti- 
culière (3)  qui  lie  0  —  Oo  à  m  en  lumière  monochromaliquc,  loi 
qui  ne  se  retrouve  dans  aucun  autre  phénomène  d'interférence. 

IV.  Nous  trouvons  une  première  vérification  de  ce  fait  dans  la 
figure  même  donnée  par  ?J.  Mascart  (*),  représentant  les  bandes 
noires  qui  sillonnent  le  spectre  obtenu  en  projetant  les  franges 
sur  la  fente,  normale  à  leur  direction,  d'un  appareil  spectrosco- 
pique.  Il  est  facile  de  voir  que  l'achromatisme  a  Heu  pour  une 
frange  sombre  (minima  en  lumière  blanche),  lorsque  la  tangente 
à  l'une  des  courbes  noires  obtenues  est  verticale.  Or  on  constate 
que  les  distances  de  deux  des  points  de  contact  consécutifs  sont 
égales,  et  comme  ces  points  sont  très  sensiblement  en  ligne  droite, 
ils  correspondent  à  des  distances  égales  sur  la  fente. 

Voici  d'ailleurs  les  résultats   de   quelques  mesures  micromé- 


(•)  Loc.  cit.,  p.  5i6. 
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triques  (*)  d'autant  plus  faciles  que,  clans  le  cas  des  franges  de 
Herschel  ,les  maxima  dans  la  lumière  transmise,  les  minima  dans 
la  lumière  réfléchie,  se  présentent  sous  la  forme  de  lignes  extrê- 
mement déliées  (^).  Les  distances  x  sont  comptées  à  partir  de  la 
Jimile   de   la  réflexion   totale  qui   correspond   à   la  lumière  du 

sodium. 

Lumière  blanche. 

Distance  Lumière  monochromatique 

de  (sodium). 

deux  ■ —      I    I iiii  ' 

Franges  observées.  a?.  franges.  m.        x  observé,      x  calculé, 

mm  mm 

'••(rouge) 3, -21        ^  ^^^  20  o,4i  0,40 

3  »       3,78  '  9.8  0,79  0,79 

5  »        4,38        ^'^"^  36  i,3i  i,3i 

7           »        4,97  ^'^g5  44  1,96  i,9'> 

9»  (jaune) 5,54  '  5>.  2,76  9,73 

lî         »       6,14  \^  ^  3,65  3,64 

13         »       6,71  ^'^J5  68  4,67  4,67 

i5         »       7,^8  '^°^  76  5,83  5,84 

'7         »       7,86  y^  84  7,11  7,i3 

19*  (vert  bleuâtre)..  8,43  '  92  8,52  8,56 

Moyenne 0,290  Formule  admise  m*=  989,2^:. 

Les  résultats  de  ces  expériences  vérifient  complètement  Texac- 
titude  des  formules  théoriques  établies.  Us  donnent  lieu  en  outre 
à  quelques  remarques  : 

La  9*^  frange  observée  en  lumière  blanche  présente  le  maximum 
d'achromatisme  :  elle  est  bordée  de  franges  sombres  à  peu  près 
complètement  noires.  Elle  coïncide  exactement  avec  la  3^^  frange 
de  la  lumière  du  sodium  (m  =  ^4?  ^  observé  :  5°*",  54).  Au  voi- 
sinage de  cette  dernière,  la  largeur  d'une  frange  a  été  trouvée 
exactement  égale  à  o"",  29,  c'est-à-dire  identique,  conformément 
à  la  théorie,  à  la  largeur  constante  observée  en  lumière  blanche. 


(')  Lumière  transmise;  c  =  ^^  de  millimètre;  franges  projetées  dans  le  plan 
focal  d'une  lentille  ayant  45°°'  de  distance  focale. 

(')  Ce  fait  est  dû  aux  réflexions  multiples  dans  la  lame  mince  (Cii.  Fabry, 
7%c««.  p.  34;  x8ga  et  Annales  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Marseille  y  t.  ï, 
P-  92). 
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SÏÏB  DES  FRAmCS  BI60UBBUSE1IBHT  AGHBOKATiaUES; 
Par  m.  Georges  MESLIN. 


PREMIÈRE   PARTIE. 

Eu  continuant  mes  études  sur  les  franges  d'interférences  circu- 
laires (*),  j'ai  été  amené  à  recevoir  sur  un  réseau  circulaire  à  traits 
cquidistanls  un  faisceau  lumineux  provenant  d'un  trou  très  petit 
(deux  fentes  en  croix)  éclairé  par  le  Soleil  ;  si  les  rayons  tombent 
sur  la  partie  centrale  et  si  Ton  examine  dans  le  faisceau  lumineux 
avec  une  loupe  de  grand  champ,  on  observe  un  nombre  consi- 
dérable d'anneaux  concentriques  équid'isianls  absolument  achro- 
matiques, c'est-à-dire  alternativement  blancs  et  noirs.  Pour  aper- 
cevoir facilement  le  phénomène,  il  est  bon  de  mettre  le  réseau  à 
une  dizaine  de  centimètres  au  pins  de  l'ouverture,  de  placer 
l'oculaire  à  i"*,  5o  et  de  se  servir  d'un  réseau  étendu;  celui  que 
j'ai  employé  était  au  ~  et  couvrait  i8'"'". 

Si  le  réseau  était  moins  large,  on  ne  verrait  rien  à  cette  dis- 
tance, et  il  faudrait  se  rapprocher;  mais  alors  Jes  anneaux  seraient 
plus  petits;  à  5o*^"  on  peut  encore  les  voir  à  la  loupe;  ils  sont  très 
iîns  et  l'aspect  général  est  fort  élégant;  si  Ton  veut  observer 
encore  plus  près,  on  doit  employer  le  microscope;  j'ai  compté 
plus  de  36o  anneaux  et  les  derniers  étaient  aussi  nets  que  les 
premiers;  c'est  l'éclairement  seul  qui  finissait  par  faire  défaut. 

Ces  franges  s'élargissent  lorsqu'on  observe  à  une  plus  grande 
dislance  ou  lorsqu'on  rapproche  le  réseau  de  la  source;  ces  deux 
variations,  jointes  à  ce  fait  que  les  anneaux  sont  blancs  et  noirs, 
permettent  de  dire  que  l'aspect  est  le  même  que  si  l'on  observait 
Vombre  des  traits  portée  par  le  point  lumineux;  ce  n'est  d'ailleurs 
là  qu'une  façon  de  s'exprimer  pour  résumer  le  sens  général  du 
phénomène 5  car,  outre  que  ce  ne  pourrait  èlre  une  explication, 
j'ai  constaté  les  faits  suivants  : 

1°  Sur  une  longueur  connue  (sur  un  micromètre),  on  compte 


(')  Comptes  rendus  des  séances  de   V Académie  des  Sciences.  6  février, 
20  février,  i3  mars  1893.  —  Journal  de  Physique^  3"  série,  t.  II,  p.  ao5. 
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exactement  deux  fois  plus  d'anneaux  qu'il  y  a  de  cercles  projetés 
sur  ce  même  espace. 

2°  En  couvrant  avec  un  disque  la  partie  centrale  du  réseau,  les 
anneaux  centraux  ne  disparaissent  pas. 

y  En  liniitant  le  réseau  par  des  diaphragmes  circulaires  de 
moins  en  moins  larges,  on  finit  par  faire  disparaître  les  franges. 

4"  Le  diaphragme  qui  fait  disparaître  le  phénomène  a  une  ou- 
verture d'autant  plus  grande  qu'on  observe  à  plus  grande  distance. 

5"  La  disparition  des /ranges  se  produit  exactement  lorsque 
l'œil  de  V observateur  placé  au  point  où  l'on  vise  ne  voit  plus 
le  premier  cercle  coloré  de  diffraction  qui  entoure  le  point 
lumineux. 

Celle  dernière  remarque  permet  d'attribuer  le  phénomène  à 
l'interférence  des  ravons  correspondant  à  ce  premier  cercle  de 
dliïraclion. 

Soient  S  le  point  lumineux,  O  le  centre  du  réseau  {Jîg»   i) 

Fig.  I. 


perpendiculaire  à  SO  ;  un  faisceau  conique  très  délié  émané  de  S 
se  dilTracte  à  droite  et  à  gauche  en  formant  des  ondes  paragc- 
niques;  considérons,  en  particulier,  la  première  onde  diflractce 
de  part  et  d'autre,  et  voyons  ce  qui  se  passe  dans  un  plan  passant 
par  SD. 

Les  rayons  correspondants  se  comportent  comme  s'ils  éma- 
naient des  deux  points  S4  et  S2  ;  soit  alors  un  point  M  situé  à  une 
distance^  en  arrière  de  S,  le  mouvement  vibratoire  qui  lui  parvient 
peut  être  considéré  comme  provenant  des  deux  points  Si  et  Sj 
fît  la  lumière  qui  arrive  en  M  est  celle  qui  a  été  difTractée  au  voi- 
sinage des  deux  points  Sk  et  s^-  Ces  deux  sources  provenant  d'une 
source  unique  interféreront  et  la  frange  d'ordre  k  sera  à  une 
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distance  x  de  SO  donnée  par  lu  formule 

'2    'IC 

Admettons  que  les  deux  points  S\  et  52,  centre  des  ondes  para- 
géniques  se  comportent  comme  deux  sources  synchrones  et  que 
le  retard  des  mouvements  vibratoires  envoyés  en  M  ne  dépende 
que  de  la  différence  des  chemins  parcourus  à  partir  de  S\  et  s^. 
Nous  partirons  d'abord  de  ces  hypothèses  qui  ne  constituent 
d*ailleuis  qu'une  première  approximation,  car  elles  seraient  im- 
puissantes à  expliquer  un  certain  nombre  de  particularités  que 
nous  signalerons  plus  loin;  aussi  nous  verrons  dans  la  deuxième 
Partie  comment  elles  doivent  être  complétées  en  tenant  compte  de 
la  constitution  spéciale  des  ondes  paragéniques. 

Considérons  maintenant  une  autre  radiation,  les  points  Si  et  Sa 
ne  sont  plus  les  mêmes,  c  est  une  fonction  de  X,  c=  c/tang8,  ou 
sensiblement  e/sino  ou  nkd^  0  étant  la  déviation  pour  le  diflracté 
de  premier  ordre  et  /i  le  nombre  de  traits  par  millimètre. 

La  distance  de  deux  franges  consécutives  obtenue  en  faisant 
A"  =  2  est 

%  iiKd       in  a 

elle  est  indépendante  de  X  ainsi  que  x  :  r achromatisme  est  donc 
absolu;  en  calculant  la  distance  t'  des  ombres  de  deux  traits  con- 
sécutifs, on  a 
/   \  ,      nd 

y 

La  comparaison  des  équations  (1)  et  (2)  justifie  l'une  des  re- 
marques énoncées  plus  haut;  de  même,  pour  que  l'interférence 
se  produise  en  M,  il  faut  que  les  deux  régions  s^  et  s^  ne  soient  pas 
masquées;  aussi  les  franges  ne  sont  visibles  qu'à  l'intérieur  d'un 
cône  qui  s'appuie  d'un  côté  sur  le  cercle  S4S2  et  de  l'autre  sur 
celui  qui  limite  l'ouverture  utilisée  du  réseau;  elles  seront  cir— 
culaires  à  cause  de  la  symétrie  de  l'appareil  autour  de  SO. 

Cette  théorie  doit  s'appliquer  aux  réseaux  rectilignes  et  permet 
de  prévoir  la  production  de  franges  provenant  de  l'interférence 
des  deux  difïractés  de  premier  ordre. 
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Mais  ici  on  peut  remplacer  le  point  S  par  une  fente  lumineuse 
parallèle  aux  traits,  ce  qui  permet  d'avoir  plus  d'intensité;  il  faut, 
il  est  vrai,  un  réglage  de  parallélisme,  mais,  en  revanche,  on  ob- 
tient un  phénomène  d^une  remarquable  régularité,  le  champ  est 
sillonné  de  raies  brillantes  et  sombres,  identiques  entre  elles  et 
en  nombre  considérable. 

Le  phénomène  est  difficile  à  voir  avec  des  réseaux  au  j^;  je  ne 
l'ai  aperçu  qu'en  visant  avec  un  microscope  très  grossissant 
(objectif  n°  6  Nachet)  contre  le  plan  du  réseau;  encore  est-il 
compliqué  de  colorations  sur  lesquelles  je  reviendrai.  Avec  un 
réseau  au  ^,  les  franges  sont  visibles,  mais  les  colorations  dont 
on  vient  de  parler  se  manifestent  presque  à  toutes  les  distances; 
au  contraire,  avec  les  réseaux  au  ~j,  placés  à  quelques  centimètres 
de  la  fente,  on  a  des  franges  achromatiques  de  dimensions  va- 
riables; j'en  ai  mesuré  dont  la  largeur  n'était  guère  supérieure  à 
un  centième  de  millimètre.  Voici  enfin  les  mesures  que  j'ai  faites 
tant  sur  les  franges  circulaires  que  sur  les  franges  reclilignes 
pour  vérifier  la  formule  établie  plus  haut;  elles  ont  été  obtenues 
soit  à  l'aide  d'un  oculaire  micrométrique,  soil  avec  un  microscope, 
par  comparaison  avec  un  micromètre-objectif 


Distance 

Nombre 
de  franges 

de  ]a  source 

des  franges 

dans  ^ 

au  réseau 

au 

de 

ou  d. 

réseau. 

y- 

millimètre. 

f  obs. 

mm 

£  cale. 

mm 

(  » 

2," 

n, 

5 

78 

0,0129 

0,0127 

Prangesrectilignes.. 

11,3 

20, 
33 

5 

44 
27 

0,0229 
0,0373 

0,0225 

0,0360 

(  » 

3{,2 

43, 

2 

21 

o,o48i 

0,0480 

12 

24 

5i 

0,0197 

0,0200 

Prangcs  circulaires.. 

20 
88 

32 

100 

38 
Coi(i) 

0,0265 
0,0825 

0 , 0265 
o,o83o 

(  . 

188 

200 

3o(t) 

o,î666 

o,iG66 

(*)  Ces  deux  nombres  obtenus  par  le  premier  procédé  indiquent  le  nombre  de 
franges  contenues  dans  les  5"""  du  micromètre  oculaire. 


ly'à  AMEIUCAN  JOURNAL. 

THE  AMERICAN  JOURNAL  OF  SCIENCE; 

t.  XL VI,  2"  semestre  1898. 

H.-S.  CARHART.  —  Pile  étalon  de  un  volt,  p.  60-67. 

C'est  une  pile  à  calomelmercure-calomel-chloriire  de  zinc-zinc. 
La  force  électromoirice  décroît  quand  on  augmente  la  densité  de 
la  solution  de  chlorure  de  zinc.  Avec  une  densité  ijSyi  à  iS**, 
on  a  exactement  à  cette  température  une  force  éleclromotrice  de 
I  volt.  (La  mesure  a  été  faite  par  comparaison  avec  un  élément 
Clarke  dont  on  prend  la  force  électromotrice  égale  à  r***',  434 
à  i5",  le  coefficient  de  variation  avec  la  température  étant 
—  0,00077.)  L'élément  au  calomel  varie  très  peu  ai^ec  la  tem- 
pérature. Entre  10°  et4o°,  sa  force  électroniotrice  est  très  exac- 
tement représentée  par  la  formule 

Er=  i-f- 0,000094  (/  — 15). 

Le  coefficient  de  variation  est  inférieur  à  «-jj^;  une  incertitude 
de  10°  sur  la  température  n'entraîne  pas  une  erreur  de  xhr^' 

La  variation  d'une  pile  avec  la  température  tient  uniquement, 
selon  l'auteur,  aux  phénomènes  thermoélectriques  qui  se  produi- 
sent des  deux  côtés,  au  contact  du  métal  et  de  Télectrolyte.  Par 
exemple,  le  couple  thermoélectrique  Cu  —  CuSO*,  a  une  force 
électromotrice  d'environ  o^"^',  00078  par  degré  centigrade  entre  o" 
et  5o°.  Le  couple  Fe  —  FcSO*  a  une  force  électromoirice  sensi- 
blement nulle,  comme  l'a  montré  M.  Bouty.  L'accroissement  de  la 
force  électromotrice,  quand  on  élève  la  température  d'un  couple 
hydroélectrique  Fe  —  FeSO*  —  CuSO*  —  Gu,  doit  être  sensible- 
ment le  même  que  si  l'on  chauffait  seulement  le  côté  cuivre-sulfate 
de  cuivre.  C'est  ce  que  l'expérience  vérifie.  Pour  l'élément  au  ca- 
lomel, l'auteur  a  mesuré,  par  des  difl'érences  de  température,  des 
contacts  variant  entre  10**  et  5o",  la  force  électromotrice  d'un 
couple  Zn  —  ZnCl-,  et  d'un  autre 

Hg  —  IIg«Cl«-  ZnGI«-  HgCl»-  Hg. 
Il  a  trouvé,  pour  le  premier,  -f-o,ooo584  par  degré;  pour  le  second, 
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0,000681  ;  la  différence  donne  bien  0,000097  qui  est  sensiblc- 
dE 
5T 


menl  le  coefficient  -^^p  de  l'étalon  qu'il  a  étudié  ('). 


F.-E.  BEACH.  —  Emploi  du  nitrate  de  cuivre  dans  le  voltamètre,  et  équivalent 
éleclrochimique  du  cuivre,  p.  81-88. 

Le  nitrate  paraît  donner  des  résultats  plus  réguliers  que  le  sul- 
fate. On  a  employé  un  voltamètre  à  cathode  de  cuivre  électroly- 
lîque  de  2"*"'  d'épaisseur,  à  anode  de  platine;  on  a  mesuré  le  cou- 
rant au  vollamètrc  à  nitrate  d'argent,  en  adoptant  le  nombre 
oS'',ooiii8i  pour  le  poids  d'argent  déposé  par  un  ampère  dans 
une  seconde.  On  peut,  avec  le  nitrate,  employer  une  densité  de 
courant  élevée;  pour  éviter  toute  oxydation  de  la  solution,  on  y 
ajoute  un  peu  de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  et  en  quantité  d'au- 
tant plus  grande  que  la  densité  de  courant  à  employer  est  plus 
grande.  Les  nombres  obtenus  pour  l'équivalent  électrochimique 
dans  différents  cas,  dans  les  expériences  que  l'auteur  a  conservées, 
ont  varié  entre  Sago  x  io~'  et  33o2.  io~^.  La  moyenne  concorde 
biea  avec  le  nombre  32g4  >  4  •  '  o~'  qu'on  déduit  du  poids  atomique 
donné  par  Richards. 

O.-N.  ROOD.  — -  Méthode  photomélrique  indépendante  de  la  couleur, 
p.  173-176. 

Il  s'agit,  en  particulier,  de  comparer  les  pouvoirs  réQéchissants 
de  deux  disques  colorés.  Si  l'on  met  en  rotation  un  disque  dont  la 
teinte  est  uniforme,  la  rétine  n'éprouve  pas  d'impression  brusque, 
on  n'a  pas  la  sensation  d'une  lumière  vacillante.  Si,  au  contraire, 
une  moitié  du  disque  a  un  pouvoir  réflecteur  moindre  que  l'autre 
de—,  avec  une  vitesse  convenable  de  rotation,  on  perçoit  un  lé- 


(')  Le  procédé  de  raisonnement  qu'emploie  l'auteur  pour  obtenir  le  coefficient 
de  Tariation  de  l'élément  hydroélectrique  semble  correct  dans  ce  dernier  cas,  où 
il  a  pris  soin  d'étudier  un  couple  thcrmoéleclrique  où  deux  contacts  calomel-chlo- 
rare  de  zinc  sont  à  des  températures  inégales.  Dans  le  cas  de  l'élément  à  sulfates 
de  fer  et  de  cuivre,  il  faudrait  tenir  compte  des  phénomènes  tbcrmoélectriques  au 
ODlact  des  deux  solutions  de  sulfates.  On  rendrait  aussi  compte  sans  doute  paria 
du  désaccord  que  M.  Carhart  constate,  sans  l'expliquer,  en  ire  le  résultat  qu'il  cal- 
cule et  celui  qu'il  observe  avec  un  élément  Cu  —  CuSO»—  NiSO*—  Ni. 
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gcrvacillement  {Jlickerin g)  qui  devient  plus  sensible  si  la  diffé- 
rence d'éclairement  augmente.  L'auteur  estime  que  ce  vacillement 
n'est  pas  perçu  dans  le  cas  où  les  deux  moitiés  du  disque  sont 
deux  surfaces  de  même  luminosité  totale,  mais  de  couleurs  diffé- 
rentes. Il  a  déterminé  ainsi,  par  comparaison  avec  une  série  de 
disques  gris  allant  du  blanc  au  noir,  Téclat  de  différents  disques 
colorés.  En  prenant  deux  de  ces  disques  ayant  des  couleurs  com- 
plémentaires, on  produit  par  la  rolalion  un  gris  résultant  dont  on 
peut  apprécier  l'éclat  à  la  manière  ordinaire;  l'éclat  ainsi  observé 
et  l'éclat  calculé,  en  partant  de  celui  qu'on  a  obtenu  pour  les  dis- 
ques colorés  par  l'expérience  du  vacillement,  concordent  suffisam- 
ment. 


J.  TROWBUIDGE.  —  Oscillations  des  décharges  lumineascs 
et  de  l'aurore  boréale,  p.  195-201. 

En  actionnant  une  bobine  de  Ruhmkorff  et  un  transformateur 
au  moyen  d'un  alternateur,  on  peut  avoir  des  étincelles  corres- 
pondant à  une  haute  tension  et  à  une  grande  quantité.  On  a  pu 
les  photographier.  L'intervalle  de  deux  oscillations  successives 
est  d'environ  ^^■^^^Q^  de  seconde;  on  observe  que  la  décharge  élec- 
trique suit  exactement  le  même  chemin  dans  l'air  pendant  trois 
cent-millièmes  de  seconde;  sur  la  figure  qui  est  la  reproduction 
d'un  cliché,  on  voit  une  traînée  lumineuse;  de  chaque  côté,  aux 
deux  électrodes,  deux  ou  trois  stries  lumineuses  bien  nettes  :  il 
semble  donc  qu'au  début  l'air  ne  joue  aucun  rôle,  qu'il  reste  pas- 
sif. La  chaleur  produite  par  l'étincelle  ne  se  dissémine  pas  par 
conduction  pendant  ce  premier  intervalle  de  temps;  si  l'air  était 
échauffé,  sa  résistance  électrique  serait  modifiée  et  la  décharge 
changerait  de  forme.  La  décharge  disruptive,  quand  elle  est  pro- 
duite par  une  force  électromotrice  oscillatoire,  cesse  d'être  disrup- 
tive au  bout  de  quelques  cent-millièmes  de  seconde  et  devient  en- 
suite analogue  à  la  décharge  par  aigrettes. 

11  y  a  une  grande  différence  entre  les  stratifications  obtenues  par 
les  décharges  à  travers  des  tubes  à  gaz  raréfiés  et  l'illumination 
produite  dans  un  tube  à  vide  tenu  à  la  main  par  une  personne  qui 
touche  de  l'autre  main  un  pôle  d'un  transformateur.  M.  Trow- 
bridge  est  porté  à  assimiler  l'aurore  boréale  à  l'illumination  qu'on 


AMERICAN  JOUUNAL.  175 

obtient  dans  ce  dernier  cas.  On  peut  passer  par  degrés  de 
la  décharge  par  aigrettes  à  la  décharge  disniptlve;  en  intercalant 
une  résistance  liquide  sans  induction  et  un  tube  à  vide  entre  les 
bornes  d'un  transformateur  convenable,  on  peut  éviter  les  phé- 
nomènes que  présente  le  tube  à  vide  tenu  d'une  main;  la  résis- 
tance liquide  tient  lieu  de  la  résistance  de  Tair  de  l'espace.  Si  Ton 
diminue  l'intensité  de  la  décharge,  on  peut  avoir  des  stratifications 
d'espèces  variées,  des  stratifications  transitoires^  qui  se  distinguent 
par  là  des  stratifications  stationnaires  qu'on  observe  dans  des 
lubes  étroits;  on  peut  produire  de  ces  stratifications  transitoires 
en  touchant  certains  points  du  tube  à  vide  avec  le  doigt  ou  en  les 
reliant  au  sol;  de  pareilles  stratifications  persistent  autant  que  le 
contact  et  sont  tout  à  fait  indépendantes  du  nombre  d'alternances 
du  courant  primaire  du  transformateur.  On  a  obtenu  des  photo- 
graphies qui  rappellent  tout  à  fait  l'aspect  de  l'aurore  boréale;  ce 
phénomène  se  produit  ainsi  au  contact  établi  par  un  nuage  humide 
entre  le  sol  et  un  point  des  hautes  régions  de  l'atmosphère,  où 
Tair  raréfié  serait  le  siège  d'une  décharge  du  même  genre  que  celle 
du  tube  à  vide. 

P.-F.  BËCKMR.  —  Fonclion  reliant  les  déformations  élastiques  aux  forces  défor- 
matrices  quand  les  déformations  sont  finies  {finite  elastic  stress-strain  func^ 
tion),  p.  337-356. 

Prenons  un  solide  élastique  homogène  et  isotrope;  l'étude  pu- 
rement cinématique  des  déformations  conduit  à  certaines  relations 
entre  les  diverses  déformations  possibles.  La  relation  entre  les  dé- 
formations et  les  forces  déformatrices  ne  peut  naturellement  être 
trouvée  que  par  l'expérience.  Pour  des  déformations  infiniment  pe- 
tites, on  a  la  loi  de  Hooke,  pour  des  déformations  finies,  on  n'a 
plus  la  loi  de  Hooke,  si  l'on  part  de  l'hypothèse  que  les  vibrations 
d'un  solide  élastique,  par  exemple  les  vibrations  longitudinales  de 
ce  solide,  sont  absolument  isochrones;  il  faut  y  substituer  une  loi 
exponentielle  :  la  grandeur  géométrique  sur  laquelle  s'exerce  la 
déformation  a  son  logarithme  proportionnel  à  la  force  déformatrice. 
C'est  la  loi  de  Vintérét  composé  substituée  à  la  loi  de  l'intérêt 
simple. 
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A.-H.  PATTERSON  et  C.-H.  ARNOLD.  —  Accroissement  de  la  fréquence 
des  oscillations  électriques,  p.  359-363. 

Si  l'on  prend  un  circuit  primaire  parcouru  par  un  courant  aller- 
nalif  et  un  secondaire  sur  lequel  sont  mis  en  parallèle  un  con- 
densateur et  un  micromètre  à  étincelles,  on  obtient  en  générai  des 
étincelles  :  il  importe  de  ne  pas  confondre  les  oscillations  élec- 
triques correspondantes  à  la  période  propre  de  ce  circuit  secon- 
daire (période  aisée  à  calculer,  car  on  peut  avoir  sa  capacité  et  sa 
self-induction),  et  les  impulsions  électriques  provenant  du  pri- 
maire. En  étudiant  les  oscillations  par  la  photographie,  on  a  n*- 
connu  qu'elles  correspondent  toujours  à  la  période  propre  du  se- 
condaire, et  sont  indépendantes  de  la  période  du  primaire.  On  a 
pu  étudier  aussi  les  étincelles  du  primaire,  et  voir  que  leur  pé- 
riode est  indépendante  de  la  période  du  secondaire,  calculée  sr- 
parément  :  il  n'y  a  influence  réciproque  qu'au  voisinage  des  con- 
ditions de  résonance. 

CAREY  LEA.  —  Réactions  endotliermiques  effectuées  par  la  force  mécanique, 
p.  a4<-344  et  4 1 3-4 30. 

L'auteur  a  produit  certaines  réactions  endothermiques,  décom- 
position de  certains  sels  d'argent,  de  mercure,  etc.:  i°cn  les  sou- 
mettant simplement  à  une  compression  continue;  2°  en  ajoutant  à 
cette  pression  un  effort  tangentiel,  shearing  stress,  en  faisant  tour- 
ner dans  un  mortier  solide  un  pilon  qui  presse  sur  les  corps  étudiés. 
M.  C.  Lea  voit  dans  ces  phénomènes,  dont  il  donne  de  nombreux 
exemples,  une  transformation  directe  rfe  V énergie  mécanique  en 
énergie  chimique  (  '  ).  BERurAiin  Brukhes. 


C)  Peut-être  y  aurait-il  lieu  de  bien  insister  sur  la  différence  enire  le  cas  où 
Ton  soumet  simplement  le  corps  à  une  pression  statique  de  celui  où  l'on  dépense 
du  travail  mécanique.  Dans  le  premier  cas,  si  on  laisse  deux  jours  un  composé 
soumis  à  une  pression  de  70  atmosphères  (p.  343),  pendant  ces  deux  jours  ou  ces 
quatre  jours  il  n'y  a  pas  de  travail  dépensé.  On  a  simplement  ce  résultat  que  plu- 
sieurs réactions  endothermiques,  impossibles  à  la  pression  ordinaire,  se  produisent 
dans  certaines  conditions  de  pression;  de  môme  que  plusieurs  réaciions  endolber- 
miques  impossibles  à  la  température  ordinaire  se  produisent  dans  des  conditions 
de  températures  convenables. 
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ABCSIYE8  DES  SCmiGES  PHTSiaUES  ET  lATUBSUEt  (DE  ftEHÈTE); 

1892. 

CH.-Eua.  GUYE.  —  Problème  du  pont  de  Wheatstone  appliqué  au  bolométre, 

t.  XXVII,  p.  a6. 

Le  bolomètre  a  été  utilisé  jusqu'à  ce  jour  comme  micro- 
radiomètre.  M.  Guye  propose  de  le  faire  servir  à  la  mesure  de 
plus  grandes  diflerences  à  haute  et  à  basse  température.  Le  dispo- 
sitif est  celui  du  pont  de  Wheatstone.  Dans  Tétat  permanent,  si 
a,  bj  a!y  b\  /•,  R  sont  les  résistances,  a,  p,  a'J  P',  t,  I  les  intensités 
des  courants  qui  traversent  séparément  ces  résistances,  E  la  force 
éleclromotrice  de  la  pile,  l'intensité  i  qui  traverse  le  galvanomètre 
est  donnée  par  la  formule 

^ah' — ha 
t  =  E , 

où 

A  =  Rr(a -^  a' -r- 6  — ô')^-R(« -+-«')(* -^-*') 

(Mascart  et  Joubert,  t.  Il,  p.  SSa).  On  établit  l'équilibre  du  pont 
en  faisant  a=z  a\  6  =  6'.  La  valeur  de  la  résistance  a'  après  une 
variation  de  température  dt  est  donnée  par  a'{i'\-^dt)y  ce  qui 
donne  dans  le  pont  un  courant  d'intensité 


di^^ 


ab^  dt 


(Hra-+-  2Ra6  -h  ra{a  -f-  b)  -\-  ab^-\-  'la'^b)^  dt 

ou  di=  E  — -^ —  en  négligeant  les  termes  en  y^*  Mais  l'intensité 

change  dans  toutes  les  portions  du  circuit;  d'où  une  variation 
de  température  et,  par  suite,  de  résistance;  le  calcul  précédent 
néglige  ces  variations  de  résistance  qui  ont  leur  cause  dans  la 
variation  du  régime  permanent  d'équilibre  du  pont.  On  peut  pra- 
tiquement annuler  les  variations  de  température  des  différentes 
branches,  sauf  a  et  a'  qui  constituent  le  bolomètre,  en  leur 
donnant  une  grande  surface  de  refroidissement,  les  construisant 
en  maillechart  ou  ennickeline  et  les  entourant  d'eau  froide.  Sous 
J.  de  Phys.,  3-  série,  t.  III.  (Avril  1894.)  12 
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le  bénéfice  de  cette  hypothèse,  Fauteur  conclut  que  la  sensibilité 
et  Texactitude  des  mesures  sont  indépendantes  de  la  valeur  absolue 
des  résistances  a,  6,  r  et  ne  dépendent  que  du  rapport  de  ces  ré- 
sistances. Il  le  vérifie  par  l'expérience. 

P.  CIIAPPUIS.  —  Sur  les  thermomètres  destinés  à  la  mesure 
des  basses  températures,  t.  XWIIIy  p.  293. 

Il  n'existe  pas  encore  de  thermomètres  justes,  sensibles,  et 
d'une  manipulation  facile,  pour  la  mesure  des  basses  tempéra- 
tures. Le  thermomètre  à  hydrogène  ne  saurait  être  considéré 
comme  un  appareil  de  pratique  courante.  Les  thermomètres  à 
alcool  livrés  par  les  constructeurs  présentent  des  écarts  énormes 
avec  le  thermomètre  à  hydrogène,  atteignant  7°  dans  le  voisinage 
de  —  70°. 

Plusieurs  causes  interviennent  dans  ces  divergences.  D'abord 
l'adhésion  de  l'alcool  contre  la  paroi  du  tube  capillaire  qu'il 
mouille  :  il  faut,  en  effet,  près  de  deux  jours  pour  que  le  liquide 
adhérent  à  la  paroi  rejoigne  la  masse  d'alcool.  En  second  lieu, 
la  dilatation  de  l'alcool  croît  avec  la  température,  et  les  construc- 
teurs adoptent  des  divisions  de  longueurs  égales  sur  la  tige  cali- 
brée, pour  le  repérage  des  degrés.  Aucune  entente  n'existe  pour 
établir  les  repères  extrêmes,  de  telle  sorte  que  les  indications 
varient  avec  le  constructeur.  Enfin  l'alcool  est  très  difficile  à 
obtenir  pur  et  une  moindre  impureté  influe  sur  la  loi  de  sa  dila- 
tation. M.  P.  Chappuis  a  fait  des  expériences  comparatives  au 
Bureau  international  des  Poids  et  Mesures,  avec  des  thermomètres 
à  alcool  (rectifié  par  M.  Joly),  des  thermomètres  à  alcool  (fourni 
par  la  maison  Billault),  des  thermomètres  à  toluène.  Les  thermo- 
mètres à  alcool  ne  sont  même  pas  comparables  entre  eux  :  l'écart 
atteint  i**  vers  —  72°;  les  thermomètres  à  toluène  restent  compa- 
rables à  —^  de  degré  près.  Leur  emploi  semble  devoir  se  généra- 
liser au  détriment  des  thermomètres  à  alcool. 


Ch.-Ed.  GUILLAUME.  —  Possibilité  d'une  comparaison  directe  entre  la  yitesse 
de  propagation  de  la  lumière  et  des  actions  électro-magnétiques,  t.  XXVIII, 
p.  3o3. 

L'auteur  propose,  pour  comparer  ces  deux  vitesses,  d'observer 
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sur  le  soleil  uq  phénomène  capable  de  donner  un  signe  visible  en 
même  temps  qu^une  action  magnétique. 

K.  SARASIN  et  L.  DE  LA  RIVE.  —  Sur  la    production  de  rétincelle  de  l'oscilla- 
teur hertzien  dans  un  diélectrique  liquide  au    lieu  de  l'air,  t.  XXVIII,  p.  3o6. 

Au  lieu  de  faire  éclater  rétincelle  du  vibrateur  de  Hertz  dans 
l'air,  les  auteurs  la  font  éclater  dans  un  bain  d'huile  :  Técartement 
des  boules  excitatrices  qui,  dans  l'air,  était  de  22*^"  à  25^™  est  réduit 
à  10*"  environ;  Thuile  se  carbonise,  mais  ne  gêne  pas  l'expé- 
rlence.  L'action  d'un  pareil  système  sur  les  résonateurs  est 
augmentée  d^une  manière  très  marquée.  L'étincelle  est  plus  lumi- 
neuse et  peut  être  vue  de  loin.  Il  est  probable  que  l'augmentation 
d'effet  obtenue  est  due  à  l'augmentation  de  tension  et  de  charge 
qui,  lorqu'on  emploie  l'huile,  est  accompagnée  d'une  résistance 
du  filet  lumineux  assez  petite  pour  rester  compatible  avec  la  dé- 
charge oscillatoire,  tandis  que,  dans  l'air,  la  longueur  de  l'étincelle 
ne  lui  permelpas  de  subsister. 

F.  DUSSAUD.  —  Sur  la  réfraction  et  la  dispersion  du  chlorate 
de  soude  cristallisé,  t.  XXVII,  p.  38o  et  p.  52 1. 

L'auteur  utilise  successivement,  pour  la  mesure  des  indices  de 
réfraction  pour  la  raie  D,  du  chlorate  de  soude,  les  réfractomètres 
de  Kohirausch,  Pulfrich,  Abbe  et  Soret,  ainsi  que  la  méthode  du 
minimum  de  déviation.  Ces  réfractomètres  présentent  des  avan- 
tages divers  :  celui  de  Kohirausch  est  avantageux  quand  on  ne 
possède  que  de  petits  cristaux,  mais  un  réglage  du  cristal  est 
nécessaire  à  chaque  opération  ;  celui  de  Pulfrich  n'exige  pas  de 
réglage  et  les  limites  deviennent  belles  si  le  cristal  est  gros  et  si 
la  plaque  est  complètement  plongée  dans  du  bromure  de  naphta- 
line. L'appareil  de  M.  Abbe  donne  de  bonnes  mesures,  à  condi- 
tion que  les  cristaux  soient  un  peu  gros.  Enfin  celui  de  M.  Soret 
permet  d'opérer  avec  de  gros  et  de  petits  cristaux.  Il  présente,  en 
outre,  l'avantage  de  permettre  leur  étude  à  différentes  tempéra- 
tures :  son  seul  inconvénient  est  d'être  assez  volumineux. 

L'emploi  de  la  méthode  du  minimum  de  déviation  est  pénible 
avec  le  chlorate   de  soude   qui   est  une   substance  friable,   sur 
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laquelle  il  est  difficile  de  découper  des  faces  bien  planes  et  d'une 
certaine  étendue. 

Ces  divers  appareils  donnent  des  résultats  comparables.  Les  va- 
leurs trouvées  à  la  température  de  23^  sont 

Raie. 

a 1,5 1097    (réfractomètre  Soret) 

B i,5ii63 

C 1,51267 

D   i,5i5io 

b  I ,51933 

F i,52i6i 

Cd.    9 1 ,53883     (spectromètre  à  oculaire  fluorescent  de  Soret) 

Cd.  10 1,54242 

Gd.  II 1,54421 

Cd.  12 1,54700 

Cd.  17 1,57203 

Cd.  18 i,585oo 

Ces  dernières  déterminations  ont  été  faites  avec  le  spectromètre 
à  oculaire  fluorescent  de  M.  Soret  pour  le  spectre  ultra-violet. 
Une  goutte  de  bromure  de  naphtaline  très  pur,  mise  entre  deux 
lames  de  quartz,  absorbe  les  rayons  ultra-violets  à  partir  de  la 
raie  9  du  cadmium. 

G.  ZILOFF.  —  Inlerférencc  des  ondes  électriques,  t.  XXVII,  p.  536. 

M.  Biernacki,  élève  de  M.  Ziloff,  ayant  répété  les  expériences 
de  M.  Lécher,  signale  quelques  particularités  intéressantes. 
L'excitateur  employé  est  formé  de  deux  feuilles  de  zinc  de  40*^"* 
de  côté,  à  une  distance  de  65*=""  Tune  de  l'autre.  Parallèlement, 
et  en  regard  de  chacune  d'elles  se  trouvent  deux  autres  feuilles  de 
zinc,  d'où  partent  deux  fils  métalliques  qui  se  rapprochent,  puis 
courent  parallèlement  l'un  à  l'autre  sur  une  longueur  de  11™  en- 
viron. Le  vibra teur  actionné  par  une  bobine  de  Ruhmkoflf  charge* 
par  induction  et  alternativement  les  secondes  feuilles  de  zinc. 
Les  charges  se  propagent  le  long  des  fils  parallèles,  se  réflé- 
chissent à  leurs  extrémités  et  constituent  des  ondes  stationnaires. 
On  rend  visibles  les  ventres  de  vibration  avec  un  tube  de  Gei&sler 
qui  s'illumine  en  s'appuyant  sur  deux  points  correspondants  des 
fils  parallèles. 
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La  sensibilité  da  tiibe  résonateur  est  augmentée  quand  on  y 
colle  deux  bandes  de  papier  d^étain  qui  touchent  les  fils.  Un  tube 
peu  sensible  présente  un  retard  à  Tillumination;  mais,  si  Ton 
approche  un  tube  plus  sensible  s'illuminant  avant  le  contact  des 
fils,  le  premier  tube  s'éclaire  aussitôt.  L^illuminalion  du  tube  est 
supprimée  s'il  est  entouré  de  fils  métalliques  parallèles  à  son  axe; 
elle  est  conservée,  si  ces  fils  constituent  un  réseau  formé  d'anneaux 
successifs  ayant  leurs  plans  perpendiculaires  à  l'axe  du  tube.  Le 
contraire  a  lieu  si  le  tube  résonateur  est  dirigé  parallèlement  aux 
fils  principaux.  Guidé  par  l'analogie  de  ces  phénomènes  avec 
ceux  des  tuyaux  sonores,  où  la  coulisse  que  l'on  intercale  aux 
nœuds  joue  le  même  rôle  que  le  pont  métallique,  l'auteur  a  réussi 
à  bifurquer  les  ondes  électriques  sur  des  fils  secondaires  et  à  y 
constater  l'existence  de  nœuds  et  de  ventres.  Enfin  les  mesures 
par  le  procédé  de  M.  Lécher  ont  permis  de  constater  l'existence 
de  trois  systèmes  d'ondes  stationnaires  dont  les  longueurs  étaient 
sensiblement  proportionnelles  à  lo,  i3  et  i8. 

Ph.  a.  GUYE. —  Le  coefficient  critique  et  la  détermination  du  poids  moléculaire 
au  point  critique,  t.  XXVIII,  p.  6o5  (»). 

L'auteur  a  indiqué  deux  méthodes  pour  la  détermination  des 
poids  moléculaires  au  point  critique  {Annales  de  Chimie  et  de  • 
Physique,  6*  série,  t.  XXII,  p.  212).  Il  donne  une  troisième  mé- 
thode plus  générale,  qui  n'est  pas  en  défaut,  pour  les  tempéra- 
tures critiques  très  basses  et  les  composés  à  grande  dispersion. 

La  densité  relative  par  rapport  à  l'air  du  fluide  au  point  critique 
serait  donnée  par  la  formule 


d=  ^ 


Cp     0,001293  X  273  X  TU 

^i,  au  point  critique,  la  relation 

<|ui  exprime  les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac,  était  applicable. 
Mais  il  n'en  est  pas  ainsi.  Les  relations  de  Van   der  Waals 

(')  Voir  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  Il,  p.  i38. 
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{Comptes  rendus  de  la  Société  de  Physique,  1890),  de  Sarrau 
[Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences^ 
l.  CI,  p.  940'  pi'cnnent,  avec  les  notations  adoptées  par  eux,  les 
formes 

At-, T7 T\A  =  -^^        (Van  der  Waais), 

^Â      "^\?^  ^  ^^        (Sarrau), 


ou  plus  simplement 


273 


La  densité  relative  critique  par  rapport  à  l'air  est,  par  suite, 
donnée  par  la  form  ule 


Fcp  0,001293  X  273  X  ic 
Soit  3  =  —  la  densité  absolue  critique.  La  relation  prend  la 


forme 

ea  M 


F  X  o ,00 1 295  X  273  X  Tc       ^8 , 87 

La  détermination  du  coefficient  F  permet,  d'après  cette  formule, 
de  fixer  le  poids  moléculaire  d'un  corps  au  point  critique,  connais- 
sant 11,  8  et  8.  M.  Guje  a  pu  reconnaître  que  F  n'est  pas  une 
constante;  sa  variation  peut  approximativement  être  représentée 

par  la  formule 

Fr=  A(i-+-Be). 

Les  données  expérimentales  relatives  à  Tazote  et  à  l'iodobenzène, 
dont  les  points  critiques  sont 

Ht  =  127%         «i=7î*»% 

permettent,  en  utilisant  la  formule  de  M.  Sarrau,  de  fixer  les  valeurs 

A  =  2,648,        B=  0,000935; 
d'où 

^'^  i8;8^^"^^,ï(7^7^+ë)' 

approximativement  (ii  est  exprimé  en  atmosphères). 
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Celle  relation  est  sensiblement  vérifiée  pour  un  assez  grand 
nombre  de  corps.  Quelques  écarts  notables  ont  été  constatés  pour 
les  corps  qui  subissent  un  commencement  de  décomposition  au 
point  critique.  La  formule  (i)  reçoit  une  confirmation  intéressante 
avec  Teau  et  Talcool  méthylique.  R.  Dongier. 


WODEHâini'S  AnALBH. 
T.  XLVin,  XLIX  et  L;   1893. 

Optique. 

W.  HALLWACHS.  —  Sur  uoe  méthode  différentielle  faisanl  usage  de  l'iDcidence 
nsanle  pour  mesurer  la  différence  des  indices  de  réfraction  de  deux  liquides, 
l.  L,  p.  577-589. 

Deux  cuves  adjacentes  P  et  Q  contiennent  les  liquides  d'in- 
dices «0  et  /i  à  comparer  (n  >  /i©)  et  sont  séparées  par  une  glace 
plane. 

Fig.  1. 


Un  rajon    SA,   rasant  la  glace   dans   Pauge  P,    fournit    dans 
Jauge  Q  un  rayon  BC  qui  sort  de  Fangle  en  DE;  on  a  les  re- 
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lations 


/lo  =  n  sin  (i  =  n  cos  a  =  /i  4  /  i ^"* 

d'où  l'on  tîre 

sin*  a 
n  —  Wo  = • 

Il  suffit  de  mesurer  a  et  de  connaître  une  valeur  grossière  de  n 
pour  obtenir  n  —  /i©  avec  une  assez  grande  approximation. 

Si  l'on  éclaire  les  deux  auges  par  de  la  lumière  monochroma- 
tique, on  observera  sans  peine,  dans  la  lunette  du  goniomètre 
employé,  la  limite  de  l'ombre  et  de  la  lumière  correspondant  à  la 
direction  DE. 

M.  Hallwachs  a  appliqué  cette  méthode  à  la  comparaison  des 
indices  de  Peau  pure  et  de  dissolutions  de  sel  marin,  dont  la  plus 
étendue,  contenant  jr^  d'équivalent  en  grammes  par  litre,  corres- 
pond à  peu  près  à  la  limite  des  mesures  qu'on  peut  réaliser  par 
ce  procédé.  Les  résultats  concordent  avec  ceux  que  M.  Hallwachs 
îivait  obtenus  précédemment  par  la  méthode  des  ré  frac  lomè  très 
interférentiels. 

H.  KAYSER  et  C.  RUNGE.  —  Dispersion  de  l'air,  t.  L,  p.  agS-SiS. 

MM.  Kayser  et  Runge  placent  une  plaque  photographique  au 
foyer  d'un  réseau  concave  de  Rowland,  et  interposent  entre  le  ré- 
seau et  la  plaque  un  prisme  creux  contenant  de  Tair,  dont  l'arête 
réfringente  est  parallèle  aux  traits  du  réseau.  Le  prisme  dévie 
d'un  petit  angle  les  radiations  qui  le  traversent  et,  par  conséquent, 
deux  spectres,  légèrement  déplacés  l'un  par  rapport  à  l'autre, 
s'impriment  sur  l'épreuve  :  l'un  provenant  des  rayons  qui  ont 
traversé,  l'autre  des  rayons  qui  n'ont  pas  traversé  le  prisme. 
Connaissant  l'angle  réfringent  du  prisme  et  sa  distance  à  la  plaque, 
on  calculera  aisément  la  déviation  de  chaque  raie. 

Afin  d'obtenir  des  déviations  suffisantes  pour  évaluer  la  dis- 
persion, les  auteurs  sont  obligés  de  comprimer  l'air  dans  leur 
prisme  par  une  colonne  d'une  dizaine  de  mètres  de  mercure;  à 
l'aide  de  données  publiées  par  M.  Amagat,  ils  calculent  les  con- 
stantes de  la  formule  de  Van  der  Waals  relative  à  l'air  et  s'en 
servent  pour  ramener  les  résultats  à  la  pression  normale. 
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Les  résultats  des  expériences,  pour  des  valeurs  de  X  comprises 
entre  oi*,563  et  ci*,  236,  sont  exactement  représentées  par  la  for- 
mule 

ioT{n  -  I)  =  2878,7  4-  -^  4-  -^, 

dans  laquelle  X  est  évalué  en  millièmes  de  millimètre. 

U  est  intéressant  de  rapprocher  les  valeurs  de  l'indice  de  l'air 
obtenues  jusqu'ici  parles  divers  expérimentateurs. 

Pour  la  raie  D  les  valeurs  de  10''  (n  —  1)  à  o®  et  sous  la  pression 
normale  sont  les  suivantes  : 

Ketteler ^^947,0 

Lorenz, 2910 

Mascart 2927 

Chappuis  cl  Rivière 2919 

Benoît 2923 

Kayser  et  Range 2922 

Pour  la  lumière  blanche  les  nombres  publiés  par  divers  phy- 
siciens ou  astronomes  sont  les  suivants  : 

Delambre 2940 , 5 

Biot  et  Arago ^945, 9 

Jamin 29^0 

Bessel 2916,  i 

Gyidén î*95»7  j^ 

Fuss 2912 , 1 

Kayser  et  Runge 2929 

MM.  Kayser  et  Runge  ont  admis  que  lUndice  moyen  pour  la 

lumière  blanche  doit  correspondre  à  l'indice  vrai  pour  X=ol*,55o. 

Enfin  les  excès  des  valeurs  de  io'(/i  —  1)  pour  la  lumière  de 

longueur  d'onde  X,  sur  les  valeurs  correspondant  à  la  raie  D,  sont 

les  suivants  : 

Kayser  et  Runge 

\.  Ketteler.  Lorenz.  Mascart.  (formule), 
s» 

0,671...  —10,4  H-9)9  »  —  9i7 

644  •  •  .  »  »  —  6  —  6,9 

538  ...  »  »  -f-ii  -h  8,8 

535  ...  H-   9,6  »  »  -«-  9»3 

509  ...  »  »  -4-17  t  l5.T 

480...  »  9  H-26  -f-22,6 
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En  terminant,  les  auteurs  signalent  un  travail  tout  récent  de 
M.  Hasselberg  (^),  réalisé  d'une  manière  indépendante,  mais  par 
une  méthode  presque  identique  à  la  leur. 

E.-W.  LEHMANN.  —  Sur  un  photomètre,  t.  XLIX,  p.  672-689. 

Cet  appareil  est  une  modification  du  photomètre  de  Joly(*). 

Comme  dans  le  photomètre  à  tache  d'huile  de  Bunsen,  un 
appareil  de  comparaison  glisse  sur  un  banc  d'optique  aux  extré- 
mités duquel  se  trouvent  les  deux  luminaires  à  comparer.  Cet 
appareil  est  ici  formé  de  deux  prismes  à  réflexion  totale  qui  se  re- 
gardent par  leurs  faces  hypoténuse  et  présentent  normalement 
l'une  des  faces  de  l'angle  droit  au  faisceau  lumineux  incident 
provenant  de  la  source  la  plus  voisine.  Ces  prismes  sont  ren- 
fermés dans  une  boîte  terminée  de  part  et  d'autre  par  une  glace 
dépolie.  Les  faisceaux  réfléchis  par  les  deux  prismes  se  trouvent 
exactement  juxtaposés  dans  une  direction  normale  au  banc  d'op- 
tique et  l'œil,  convenablement  protégé,  observe  leur  éclat  à 
travers  un  tube  fixé  à  la  boîte  et  normal  au  banc  d'optique.  On 
fait  glisser  tout  le  système  le  long  du  banc  jusqu'à  obtenir  l'égalité 
d'éclat,  puis  on  recommence  la  même  opération  après  avoir  fait 
pivoter  l'ensemble  des  deux  prismes  de  180°,  de  façon  à  les  substi- 
tuer l'un  à  l'autre.  Un  crayon  fixé  à  l'appareil  permet  de  pointer 
ses  positions  successives  sur  un  papier  quadrillé,  sur  lequel  on  les 
relève  ensuite  à  loisir  après  chaque  série  complète  de  mesures. 

Dans  les  conditions  moyennes,  la  sensibilité  de  l'appareil 
atteindrait,  d'après  M.  Lehmann,  environ  un  demi  pour  100,  et  ne 
serait  jamais  inférieure  à  2,  5  pour  loo  dans  les  conditions  les  plus 
défavorables. 


P.  GLiAN.  —  Loi  fondamentale  des  couleurs  complémentaires, 
t.  XLVIII,  p.  307-326. 

D'après  M.  Glan,  le  rapport  dans  lequel  il  faut  associer  deux 
couleurs  complémentaires  pour  produire  la  sensation  du  blanc 


(*)  Hasselbero,  Oefvers.  af  k.  Vetensk.  akad.  Forhand.  Novembre  1892. 
(■)  E.  WiEDBMANN  et  Ebert,  Physikolischen  Praklikum^  p.  232. 


r 
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doit  être  tel  que,  après  Tabsorption  exercée  par  les  milieux  de 
l'œil,  la  quantité  d'énergie  reçue  par  la  couche  sensible  de  la 
rétine  aux  dépens  de  chacune  des  deux  couleurs  soit  la  même. 
Pour  produire  un  blanc  de  même  intensité  avec  deux  systèmes 
différents  de  couleurs  complémentaires,  il  faut  aussi  que  la  quan- 
tité totale  d'énergie  reçue  par  la  couche  sensible  demeure 
invariable. 


H.  KAYSER  Cl  C.  RUNGE.  —  Sur  les  spectres  de  l'aluminium, 
de  l'iridium  et  du  thallium,  t.  XLVIII,  p.  126-149. 

Ces  spectres  (3*  série  de  Mendeleeff)  sont  caractérisés  par  des 
doublets  que  les  auteurs  comparent  aux  deux  séries  secondaires 
de  doublets  des  alcalis.  Les  longueurs  d'onde  correspondant  à 
ces  doublets  sont  données  par  la  formule 

X-»  =  A  — B/i-«— Gn-*, 

où  n  est  un  entier  quelconque;  avec  les  valeurs  suivantes  des 

constantes 

A.  B.  G. 

AI 483o8,!i   48420,2     156662,    25o533i 

(0    {  I/i 445i5,i   46728,6     139808     i3iio32 

T/ 41542,7  49337,6  132293  I2I5223 


/AI 48244,5       48356,5  127627  687819 

In 44535,0      46748,2  126766  643584 

(  Tl 4i5o6,4       49301,3  122617  790683 


H.  KAYSER  et  G.  RUNGE.  —  Sur  les  spectres  infra-rouges  des  alcalis, 
t.  XLVIII,  p.  i5o-i57. 

Les  spectres  publiés  par  M.  Snow  (*)  contiennent,  dans  la 
partie  visible,  des  lignes  dues  à  des  métaux  étrangers  que 
MM.  Kayser  et  Runge  identifient.  Il  est  indispensable  que  de 
nouvelles  recherches,  effectuées  avec  des  échantillons  plus  purs 
des  mêmes  métaux,  permettent  de  reviser  les  lignes  infra-rouges 
publiées  par  M.  Snow. 


C)  Voir  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  II,  p.  571. 
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F.  PASCHEN.  —  Émission  totale  du  platine  incandescent,  t.  XLIX,  p.  5o-68. 

L'émission  totale  du  platine  incandescent  n'obéit  à  aucune  des 
lois  qui  ont  été  proposées  jusqu'ici  (Rossetti,  Stefan,  H.-F.Weber). 
Pour  la  loi  de  Stefan,  par  exemple,  les  écarts  sont  plus  que  du 
simple  au  triple;  la  loi  de  Weber  ne  vaut  guère  mieux. 

Si  l'on  recouvre  le  platine  d'une  couche  de  noir  fumée,  l'accord 
ne  devient  pas  meilleur  (dans  les  limites  où  le  noir  échappe  à  la 
combustion). 

E.  PRTNGSHEIM.  —  La  loi  de  Kirchhoff  et  le  rayonnement  des  gaz, 
t.  XLIX,  p.  347-365. 

L'auteur  répète,  pour  le  lithium,  le  thallium,  le  potassium  et 
leurs  sels,  des  expériences  analogues  à  celles  qu'il  a  déjà  publiées 
sur  le  sodium  et  ses  sels  (*  ).  Elles  le  conduisent  au  même  résultat. 
Ni  les  sels  de  ces  métaux,  ni  les  métaux  eux-mêmes  à  Vétat  de 
gaz  ne  peuvent  être  portés  à  l'incandescence,  à  la  température 
ordinaire  des  fours.  Quand  ces  métaux  présentent  un  spectre 
d'émission  ou  d'absorption,  c'est  à  la  faveur  d'une  action  réduc- 
trice ou  d'une  action  chimique  quelconque,  accompagnant  l'éléva- 
tion de  la  température. 

F.  PASCHKN.  —  Sur  l'émission  des  paz.  chauds,  t.  L,  p.  409-443. 

M.  Paschen  étudie,  à  l'aide  d'un  bolomètre,  le  spectre  d'émis- 
sion de  divers  gaz  échauffés  par  leur  passage  à  travers  une  spirale 
étroite  de  platine  incandescent.  L'acide  carbonique  et  la  vapeur 
d'eau  ont  seuls  donné  des  résultats  bien  nets.  Leurs  spectres 
sont  discontinus,  même  au-dessous  du  rouge  sombre  :  le  principal 
maximum  du  spectre  de  l'acide  carbonique  est  compris  entre 
A  =  4'*>4  et  5l*,  2,  celui  de  la  vapeur  d'eau  entre  21*,  i  et  3H',2. 

xVux  températures  les  plus  hautes  atteintes  par  M.  Paschen 
(1160®)  le  bolomètre  ne  donne  aucune  indication  dans  le  spectre 
visible. 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  3"  série,  t.  II,  p.  564- 
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R.  ZSIGMONDY.  —  Sur  la  dialhermancie  de  dissolutions  aqueuses 
de  sels  ferreux,  t.  XLIX,  p.  53i-534. 

Sur  la  dialhermancie  de  quelques  verres  de  composition  connue, 
ibid,,  p.  535-538. 

Les  dissolutions  de  sels  ferreux  sont  beaucoup  plus  opaques 
pour  la  chaleur  obscure  que  Feau  distillée  ou  que  les  dissolutions 
d*alun.  Une  dissolution  de  chlorure  ou  de  sulfate  ferreux  conte- 
nant j^  d'équivalent  en  gramme  de  sel  par  litre  (ou  o,  35  pour  100 
de  fer),  observée  sous  une  épaisseur  de  5*^™,  paraît  tout  à  fait  in- 
colore et  absorbe  la  chaleur  obscure  près  de  deux  fois  mieux 
qu'une  couche  d'eau  pure  de  même  épaisseur.  L'absorption  ne 
semble  dépendre  que  du  nombre  de  molécules  dissoutes,  nulle- 
ment de  la  nature  de  Pacide. 

Les  verres  contenant  de  l'oxyde  ferreux  sont  très  opaques  pour 
la  chaleur  obscure.  Tandis  qu'une  série  d'échantillons  de  verre 
contenant  de  la  soude,  de  l'alumine  et  de  la  silice  en  proportion 
très  variable,  de  l'oxyde  de  zinc,  de  l'oxyde  de  plomb  laissent 
passer  de  58  à  63  pour  100  de  la  chaleur  d'une  lampe  d'Argand,  un 
verre  de  même  épaisseur  (^•"™  à  8"™)  contenant  une  trace  d'oxyde 
ferreux  ne  laisse  plus  passer  que  21  pour  100;  avec  un  centième 
d'oxyde,  cette  proportion  tombe  à  o,  7  pour  100  et  avec  deux  cen- 
lièmes  à  une  fraction  absolument  inappréciable. 

H.-E.-J.-G.  DU  BOIS  et  H.  RUBENS.  —  Polarisation  de  radiations  infra-rouges 
non  diffractées  par  des  réseaux  de  fils  métalliques,  t.  XLIX,  p.  593-633. 

Dans  un  Mémoire  antérieur  (*),  M.  du  Bois  a  prouvé  que  de 
la  lumière  polarisée  qui  a  traversé  un  réseau  de  fils  d'argent  poli 
sans  être  dilTractée  a  subi  une  rotation.  La  mesure  de  cette  rota- 
lion,  considérée  comme  une  fonction  de  l'azimut  de  polarisation,  a 
montré  que  la  transparence  d'un  tel  réseau  pour  la  lumière  pola- 
risée perpendiculairement  à  la  direction  des  fils  est  plus  grande 
que  pour  la  lumière  polarisée  parallèlement  aux  fils.  Soit  k^  le 
rapport  des  deux  transparences  principales  du  réseau.  On  a  A"^  >  1 . 


(*)  Voir  Journal  de  Physique,  3«  série,  t.  II>  p.  573. 
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Le  résultat  principal  du  nouveau  Mémoire  de  MM.  du  Bois  et 
llubens  est  de  montrer  que,  quand  on  considère  des  longueurs 
d'onde  de  plus  en  plus  grandes,  k^  passe  par  un  maximum,  décroît 
ensuite  el  devient  enfin  plus  petit  que  un.  Pour  des  réseaux  égaux, 
mais  formés  de  métaux  différents,  k^  dépend  de  la  nature  du  métal 
pour  les  petites  longueurs  d'onde,  mais  tend  à  en  devenir  indépen- 
dant pour  des  longueurs  d'onde  de  plus  en  plus  grandes. 

On  sait  que  les  réseaux  métalliques  sont  opaques  pour  les  ra- 
diations hertziennes  polarisées  parallèlement  à  la  direction  des 
fils(A:2  =  o). 

Pour  X=  6l*  les  auteurs  ont  obtenu  avec  un  réseau  de  fils  de 
platine  A:^=  o,38  et  ils  pensent  que  la  valeur  limite  de  k^  pour 
des  valeurs  de  X  indéfiniment  croissantes  est  bien  égale  à  o. 

K.  EXNER.  —  Action  polarisante  de  la  diffraction,  t.  XLIX,  p.  387-391. 

Pour  écarter  les  complications  qui  résultent  de  la  superposition 
de  la  diffraction  et  de  la  réfraction,  M.  Exner  dispose  l'expérience 
suivante  : 

Un  réseau  sur  verre  est  fixé,  à  l'aide  d'une  goutte  d'huile  et  par 
sa  face  striée,  sur  une  lentille  demi-cjlindrique,  dont  les  généra- 
trices sont  parallèles  aux  traits  du  réseau.  La  face  polie  du  réseau 
est  noircie,  sauf  une  fente  étroite  s  parallèle  aux  traits.  L'appareil 
ainsi  disposé  est  adapté  sur  la  plate-forme  d'un  goniomètre.  Un 
nicol  N  remplace  la  lentille  collimatrice  ;  un  deuxième  nicol  N'  est 
substitué  aux  verres  de  la  lunette.  La  lumière  incidente,  polarisée 
à  45**  des  traits  (verticaux)  du  réseau,  est  reçue  normalement  en  s 
sur  la  face  postérieure  du  réseau.  Le  tube  qui  supporte  le  nicol  N' 
est  incliné  par  rapport  à  la  normale  d'un  angle  quelconque  9,  et 
l'on  détermine,  à  l'aide  de  ce  nicol  N',  l'angle  que  fait  le  plan  de 
polarisation  de  la  lumière  diffractée  avec  le  plan  horizontal  (plan 
de  diffraction).  Dans  cette  expérience  le  verre  du  réseau,  celui  de 
la  lentille  et  l'huile  ayant  sensiblement  le  même  indice,  et  le  rayon 
diffracté  sortant  normalement  à  la  surface  de  la  lentille,  il  n'y  a 
pas  de  réfraction  et  l'on  ne  peut  attribuer  qu'à  la  diffraction  seule 
la  rotation  observée  du  plan  de  polarisation. 

Cette  rotation  rapproche  toujours  le  plan  de  polarisation  du 
plan    de    diffraction.    Les    expériences    de    M.    Exner    vérifient 
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({^ailleurs  très  approximativement  la  loi  formulée  à  cet  égard  et 
depuis  longtemps  par  Stokes  (*).  E.  Bouty. 
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SUR  LES  TBH8I0V8  DE  VAPEUR  DES  DISSOLUTIOHS; 

Par  m.  L.  MARCfflS. 

I.  Introdnction. 

Considérons  un  corps  A,  que  nous  supposerons  ici  fixe,  dissous 
dans  un  liquide  volatil  B.  Chauffée  à  une  certaine  température  T, 
la  dissolution  émet  des  vapeurs  qui  sont  formées  du  corps  B  pur. 
Mais  ces  vapeurs  n'ont  pas,  à  une  température  déterminée,  la  même 
tension  que  les  vapeurs  émises  par  le  liquide  B  chauffé  dans  les 
mêmes  conditions.  Désignons  par  P  la  tension  maxima  des  va- 
peurs émises  par  le  liquide  B  chauffé  à  la  température  T,  par  p 
la  tension  maxima  des  vapeurs  émises  par  la  dissolution  à  la 
température  T,  on  a,  en  général, 

P>/?. 

D'ailleurs,  la  différence  P  — p  est  une  fonction  de  la  tempéra- 
ture et  de  la  concentration  de  la  dissolution. 

La  détermination  expérimentale  de  cette  fonction  tire  son  im- 
portance du  développement  considérable  que  la  Thermodyna- 
mique a  donné  de  nos  jours  à  l'étude  des  dissolutions.  Kirchhoff, 
von  Helmholtz,  W.  Gibbs,  Van  t'Hoff,  M.  Duhem  ont  été  con- 
duits, par  Inapplication  aux  dissolutions  des  deux  principes  de  la 
Thermodynamique,  à  des  formules  qui  contiennent  toutes  la  va- 
riation de  la  tension  de  vapeur  p  avec  la  température  et  avec  la 
concentration  de  la  dissolution  considérée.  De  là  un  grand  nombre 
de  méthodes  expérimentales  qui,  dans  ces  derniers  temps,  ont  été 
proposées  soit  en  Allemagne,  soit  en  France. 

Ce  sont  ces  méthodes  dont  nous  allons  essayer  de  donner  une 
idée. 

Nous  suivrons  pour  cela  le  plan  suivant  : 

I**  Exposé  des  principales  méthodes  expérimentales  qui  ont 
servi  à  mesurer  les  tensions  de  vapeur  des  dissolutions  d'un  corps 
fixe  dans  un  liquide  volatil  ; 

a^  Énoncé  des  principaux  résultats  auxquels  a  conduit  cette 
étude  expérimentale  ; 

y.  de  Phys,,  3*  série,  t.  III.  (Mai  1894.)  i3 
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3^  Application  des  lois  expérimentales  à  la  détermination  des 
poids  moléculaires. 

II.  Méthodes  expérimentales. 

Les  méthodes  expérimentales  qui  servent  à  déterminer  les  ten- 
sions de  vapeur  des  dissolutions  se  rapportent  toutes  à  trois  types  : 

i^  Méthode  statique. 

a®  Méthode  calorimétrique. 

3®  Méthode  dynamique* 

Méthode  statique,  —  Le  principe  de  cette  méthode  est  le 
suivant  : 

Dans  la  partie  supérieure  d'un  baromètre,  on  fait  arriver  une 
certaine  quantité  d'une  dissolution  de  concentration  connue  :  on 
mesure  la  dépression  produite  aux  diverses  températures  aux- 
quelles on  peut  porter  le  baromètre  à  vapeur  ainsi  construit. 

Mais,  pour  que  cette  méthode  puisse  conduire  à  des  résultats 
dignes  de  confiance,  il  est  nécessaire  : 

1^  Que  les  liquides  introduits  à  la  partie  supérieure  des  tubes 
barométriques  soient  bien  exempts  de  gaz  dissous  qui  se  dégage- 
raient dans  le  vide  barométrique  ; 

a^  Que  les  masses  liquides  situées  au-dessus  du  mercure  dans 
ces  mêmes  tubes  soient  agitées  avant  les  mesures.  En  effet,  dans 
ces  liquides  abandonnés  au  repos,  la  concentration  ne  serait  pas 
la  même  à  la  surface  et  dans  les  parties  intérieures  :  la  tension  de 
vapeur  mesurée  serait  celle  qui  correspondrait  à  la  concentration 
des  couches  superficielles. 

M.  Raoult  (*)  et  M.  Dieterici  (^)  ont  indiqué  des  dispositifs 
expérimentaux  qui  satisfont  à  ces  conditions. 

Nous  renvoyons  pour  l'appareil  de  M.  Raoult  à  la  description 
qu'il  en  a  donnée  dans  le  Journal  de  Physique. 


(*)  Raoult,  Tensions  de  vapeur  des  dissolutions  (Annales  de  Chimie  et  de 
Physique j  €•  série,  t.  XX;  1890.  —  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  VIII). 

(a)  DiBTBRici,  SuT  l€s  tensions  de  vapeur  des  dissolutions  aqueuses  à  o* 
(Wied.  Ann.,  t.  L;  iSgS). 
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Nous  y  ferons  toutefois  remarquer  une  cause  d'erreur  analogue 
à  celle  qui  a  été  signalée  par  Emden  à  propos  des  expériences  de 
Wûllner  et  de  Tammann.  Les  tubes  à  vapeur  sont  plongés  dans 
un  bain  d'eau  et  l'on  détermine  les  différences  des  hauteurs  du 
mercure  en  visant  à  travers  Feau.  Il  j  a  là  une  cause  d'erreur, 
même  lorsque  les  parois  du  réservoir  à  eau  sont  formées  de  glaces 
de  verre.  En  effet,  si  les  colonnes  de  mercure  ne  sont  pas  absolu- 
ment parallèles  à  la  paroi,  l'eau  qui  se  trouve  entre  ces  colonnes 
et  la  paroi  forme  un  prisme  dont  la  réfringence  peut  différer  pour 
les  diverses  positions  des  colonnes  de  mercure.  D'un  autre  côté, 
Teau,  n'ayant  pas  absolument  la  même  température  en  tous  les 
points,  n'a  pas  le  même  pouvoir  réfringent  dans  toutes  ces  parties. 
Emden  (')  a  étudié  ces  causes  d'erreur  et  a  montré  que,  pour 
deux  points  très  voisins,  l'erreur  pouvait  atteindre  -^  ^^  milli- 
mètre. 

Avant  M.  Raoult,  la  méthode  statique  avait  été  employée  par 
^uïlner{Poggendorff^s  Ann.,  t.  GIII,  p.  529;  i858),  par  Tam- 
mann (  fVied.  Ann.,  t.  XXIV,  p.  5285  i885),  par  Emden  (  Wied. 
Ann.,  t.  XXXI;  1887),  par  Moser  ( fF/erf.  Ann.,  t.  XIV,  p.  72; 
1881),  par  Bremer  {Recueil  des  tras^aux  chimiques  des  Pays- 
Bas,  t.  VI,  p.  12a;  1887).  L'appareil  de  Bremer  est  désigné  sous 
le  nom  de  tonomètre  différentiel.  C'est  un  appareil  analogue  à 
celui  qui  a  été  précédemment  décrit,  mais  dans  lequel  le  mercure 
est  remplacé  par  de  l'huile  d'olive.  On  se  propose,  en  effet,  de 
mesurer  les  différences  P  — p  aux  basses  températures.  Or,  dans 
ces  conditions,  cette  différence,  exprimée  en  hauteur  de  mercure, 
serait  trop  petite  pour  pouvoir  être  mesurée  avec  une  exactitude 
suffisante.  De  là,  l'emploi  dans  les  baromètres  de  liquides  ayant 
une  faible  densité. 

Mais  si  l'on  veut  opérer  aux  températures  très  basses,  il  se  pré- 
sente une  difficulté.  Les  tensions  maxima  du  liquide  pur  volatil 
et  de  la  dissolution  deviennent  très  petites,  il  en  est  de  même  de 
la  différence  de  ces  deux  tensions.  Dans  ces  conditions,  les  petites 
quantités  de  gaz  dissoutes  dans  le  liquide  et  qui  se  dégagent  dans 
le  vide  barométrique  introduisent  des  erreurs  qui  sont  de  l'ordre 

(*)  Emden,  Wied,  Ann.,  t.  XXXI;  1887. 
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même  des  quantités  à  mesurer.  Il  faut  donc,  si  Ton  veut  opérer 
dans  ces  conditions,  avoir  une  méthode  qui  fournira  des  résultats 
indépendants  des  petites  quantités  de  gaz  qui  peuvent  rester 
dissoutes  soit  dans  le  liquide  pur,  soit  dans  la  dissolution.  C'est 
à  ce  résultat  qu'est  parvenu  dernièrement  M.  Dieterici. 
Son  appareil  se  compose  essentiellement  : 

I®  D'un  appareil  très  sensible  permettant  de  mesurer  les  diffé- 
rences de  pression  (*). 

Imaginons  une  boîte  métallique  dont  une  des  faces  est  ondulée 
et  élastique  comme  la  surface  supérieure  d'un  baromètre  anéroïde  ; 
les  mouvements  de  cette  membrane  élastique  peuvent  être  trans- 
mis à  un  miroir  mobile  autour  d'un  axe  et  dont  les  déplacements 
peuvent  être  observés  sur  une  règle  par  la  méthode  ordinaire.  Si 
un  excès  de  pression  s'exerce  sur  celte  membrane,  soit  de  l'inté- 
rieur, soit  de  l'extérieur,  on  pourra  le  mettre  en  évidence,  même 
si  cet  excès  est  faible.  Cet  appareil  est  donc  très  sensible  :  nous 
allons  voir  comment  on  rend  ses  indications  indépendantes  des 
traces  de  gaz  restées  dissoutes,  soit  dans  le  liquide  pur,  soit  dans 
la  dissolution. 

2®  L'indicateur  de  pression  A  se  trouve  placé  dans  une  en- 
ceinte G  où  Ton  fera  le  vide  et  qui  porte  une  ouverture  latérale 
fermée  par  une  glace  permettant  d'apercevoir  le  miroir.  La  partie 
inférieure  de  l'enceinte  G  est  fixée  à  un  tube  large  t,  à  l'intérieur 
duquel  se  trouve  soudé  un  tube  plus  étroit  I.  Ce  tube  I  commu- 
nique avec  la  partie  intérieure  de  la  boîte  métallique  A.  Au  tube  t 
on  a  soudé  sur  le  côté  un  tube  II  qui  communique  avec  la  partie 
de  l'enceinte  G  qui  est  extérieure  à  A.  Les  deux  tubes  I  et  II  sont 
disposés  parallèlement  entre  eux  et  sont  reliés  par  un  système  de 
tubes  disposés  en  croix  sur  lesquels  se  trouvent  des  robinets  3, 
4,  5,  6.  A  leur  partie  inférieure,  ces  deux  tubes  sont  terminés  par 
deux  ballons  E|  et  Ea  munis  de  robinets  7  et  8.  Enfin,  sur  les  côtés 
des  tubes,  on  a  soudé  deux  récipients  dessiccateurs  T4  et  T^  munis 
de  robinets  i  et  2,  et  un  ajutage  muni  d'un  robinet  q  permettant 


(*)  Cette  méthode  de  mesure  de  pression  a  été  employée  par  Rôntgen  {Pogg. 
Ann,,  t.  CXLVIII,  p.  580-624,  1878);  Kirchhoff  et  Hansemann  {Wied.  Ann.^ 
t.  XXI,  p.  545-562,  1884  );  Wien  (  Wied.  Ann,,  t.  XXXVI,  p.  834-857,  1889). 


DISSOLUTIONS.  197 

de  faire  communiquer  tout  l'appareil  avec  une  pompe  à  mercure. 

Ceci  posé,  voici  comment  on  opère  avec  cet  appareil.  Prenons, 
pour  fixer  les  idées,  une  dissolution  d^un  sel  dans  Teau  : 

1°  On  introduit  dans  le  ballon  E|  une  certaine  quantité  de  la 
dissolution  de  concentration  connue;  dans  le  ballon  E^,  on  met 
de  Teaa  pure.  On  dispose  les  deux  ballons  dans  un  bain  à  tempé- 
rature constante,  mais  très  basse.  On  fait  le  vide  dans  toutFappa- 
reil  avec  une  pompe  à  mercure  :  ce  vide  poussé  aussi  loin  que 
possible,  on  ferme  tous  les  robinets.  On  note  alors  au  moyen  de 
l'échelle  la  position  du  miroir  de  l'indicateur  de  pression  A  :  ce 
sera  le  zéro  adopté  dans  les  expériences. 

2®  On  ouvre  les  robinets  8,  6,  4  et  on  laisse  les  autres  fermés. 
L'eau  contenue  dans  le  ballon  E2  se  réduit  en  vapeur  qui  se  répand 
dans  l'appareil  et  en  particulier  dans  l'enceinte  G  à  l'intérieur 
de  A  et  à  Pextérieur.  La  vapeur  a  alors  la  tension  maxima  qui 
correspond  à  la  température  du  ballon  E2.  Cette  vapeur  exerce 
la  même  pression  sur  les  deux  faces  de  la  membrane  métallique 
de  Â  :  d'autre  part,  si  de  petites  quantités  de  gaz  sont  restées 
dissoutes  dans  l'eau  en  E2,  elles  vont  se  dégager,  se  distribuer  dans 
l'espace  intérieur  à  A  et  dans  l'espace  extérieur,  et  exercer  encore 
une  même  pression  sur  les  deux  faces  de  la  membrane  métallique. 
Le  miroir  doit  donc  rester  au  zéro  pendant  cette  opération. 

3°  On  ferme  le  robinet  4  en  laissant  6  ouvert  et  on  ouvre  2.  La 
vapeur  d'eau  qui  se  trouve  en  G,  à  l'extérieur  de  A,  est  absorbée 
par  l'acide  phosphorique  anbjdre  placé  en  T2.  Dès  lors,  la  va- 
peur d'eau  qui  se  trouve  à  l'intérieur  de  A  produit,  sur  la  mem- 
brane métallique,  un  excès  de  pression  :  le  miroir  se  déplace  d'un 
uombre  de  divisions  égal  à  a|.  On  ramène  le  miroir  au  zéro  en 
fermant  2  et  ouvrant  4?  puis,  en  fermant  6  et  ouvrant  i,  on  fait 
l'opération  précédente  en  sens  inverse.  Le  miroir  doit  se  déplacer 
dans  un  sens  inverse  du  précédent  d'un  nombre  de  divisions  ai, 
si  l'appareil  est  bien  construit.  Dans  tous  les  cas,  on  peut 
dire  que 

«1  H-  «t 

A.=  — ^ 

pourra  servir  de  mesure  à  la  pression  P  de  la  vapeur  d'eau  à  la 
température  du  ballon  E^ . 
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Il  est  bien  évident  que  la  pression  ainsi  mesurée  est  indépen- 
dante de  la  petite  quantité  de  gaz  dissous  qui  a  pu  rester  dans 
Teau  en  E2. 

4**  On  fait  avec  la  dissolution  contenue  en  E<  les  mêmes  expé- 
riences qu'avec  l'eau.  On  obtient  une  quantité  A^  analogue  à  A| 
et  qui  peut  servir  de  mesure  à  la  tension  de  vapeur  de  la  disso- 
lution/? à  la  température  du  ballon  E|. 

Cette  mesure  est,  comme  la  précédente,  indépendante  du  gaz 
dissous  dans  le  liquide. 

5"  En  fermant  tous  les  robinets  sauf  i  et  2,  on  enlève  la  vapeur 
d'eau  qui  se  trouve  en  G,  soit  à  l'intérieur,  soit  à  l'extérieur  de  A 
et  l'on  ramène  ainsi  l'appareil  au  zéro.  Puis  on  met  en  communi- 
cation d'un  côté  Ei  avec  l'intérieur  de  A,  de  l'autre  côté  E2  avec 
l'extérieur  de  A  ou  inversement. 

On  obtient  alors  une  déviation  As  qui  peut  être  considérée 
comme  étant  la  mesure  de  P  — p. 

Les  expériences  ayant  été  faites  dans  les  mêmes  conditions,  on 
peut  admettre  qu'il  y  a  proportionnalité  entre  les  déviations  et  les- 
tensions  de  vapeur.  D'après  cela,  on  a 


A, 

P 

A, 

" 

y 

A, 

== 

p— 

P_ 

A, 
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On  voit  que  l'on  peut  aussi  avoir  en  même  temps  P  et  /?. 
D'autre  part,  on  a  un  moyen  de  contrôle  des  expériences  :  on  voit 
en  effet  que  l'on  doit  avoir 

Al—  Aj=  A3. 

Enfin,  ces  déterminations  sont  indépendantes  des  gaz  dissous 
dans  les  liquides,  ce  qui  constitue  la  raison  d'être  de  ces  expé- 
riences très  minutieuses. 

La  figure  que  nous  avons  dessinée  n'indique  que  le  schéma  de 
l'appareil  employé  par  M.  Dieterici.  Avec  un  aussi  grand  nombre 
de  robinets,  l'appareil  ne  pourrait  pas  tenir  le  vide  :  d'autre  part, 
chacun  de  ces  robinets  ayant  un  canal  très  étroit,  rendrait  diffi- 
cile l'établissement  de  l'équilibre  final  dans  l'appareil  et  cela  à 
cause  des  frottements.  M.  Dieterici  a  tourné  la  difficulté  en  rem- 
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plaçant  tous  les  robinets  par  des  tubes  en  U  de  même  diamètre 
que  les  tubes  I  et  II,  à  la  courbure  desquels  sont  soudés  des  tubes 
droits  dont  la  partie  inférieure  plonge  dans  des  cuvettes  à  mercure 

Fig.  I. 


Machina. 
pmeuntaOqujt. 


que  Ton  peut  soulever  ou  abaisser  à  volonté.  En  amenant  le  ni- 
veau du  mercure  dans  la  courbure  du  tube  en  U  ou  au-dessous  de 
cette  courbure,  on  fait  une  opération  analogue  à  la  fermeture  ou 
à  l'ouverture  d'un  robinet. 

Nous  venons  d'indiquer  les  grandes  lignes  de  l'appareil  de 
M.  Dieterici  :  nous  laissons  le  lecteur  se  reporter  pour  les  détails 
au  Mémoire  lui-même.  Là  est  indiquée  avec  soin  la  construction 
de  l'indicateur  de  pression  A  (*),  le  dispositif  de  l'appareil,  enfin 
la  manière  dont  on  agite  la  solution  dans  le  ballon  E| . 


(')  DlBTERICI,  lOC.  cit.,  p.  55-60. 
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Méthode  calorimétrique.  —  Dans  un  travail  précédant  de 
quelques  années  celui  dont  nous  venons  de  parler,  M.  Dietericî 
avait  indiqué  une  méthode  simple  pour  mesurer  les  tensions  de 
vapeur  à  o®  de  quelques  dissolutions  salines  (^).  Le  principe  de 
cette  méthode,  que  nous  pouvons  désigner  sous  le  nom  de  méthode 
calorimétrique,  est  le  suivant  : 

Considérons  un  grand  ballon  B  {fig-  2)  maintenu  à  une  tem- 


pérature constante  peu  différente  de  o",  10®  par  exemple  :  ce 
ballon  est  mis  en  communication,  d^un  côté,  avec  un  récipient  r 
contenant  une  dissolution  saline  de  concentration  déterminée. 
Les  deux  récipients  R  et  r  sont  maintenus  à  o^  :  R  est  plongé 
dans  l'éprouvette  d'un  calorimètre  à  glace  de  Bunsen.  Le  vide  est 
fait  dans  tout  l'appareil  et  le  ballon  B  est  bien  sec  : 

1®  On  ferme  le  robinet  i  de  communication  de  B  avec  R  et  l'on 
ouvre  le  robinet  2.  La  dissolution  contenue  dans  r  se  vaporise, 
la  vapeur  se  rend  dans  le  ballon  B  et,  au  moment  de  l'équilibre, 
elle  a  une  tension  égale  à  la  pression  je>o  de  la  vapeur  de  la  disso- 
lution à  o**. 

2®  On  interrompt  la  communication  de  B  avec  r  et  Ton  ouvre 
le  robinet  i.  L'eau  contenue  dans  le  récipient  R  se  vaporise  jus- 
qu'à ce  que  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  en  B  ait  atteint  la  va- 
leur Po  qui  correspond  à  la  température  de  o".  Cette  dernière  va- 


(*)  DiRTERiGi,  Sur  les  tensions  de  vapeur  à  o*C.  de  quelques  dissolutions 
salines  (  Wied.  Ann.,  t.  XLII;  1891). 
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porîsation  est  accompagnée  d'une  absorption  de  chaleur  qui  est 
donnée  par  le  ^calorimètre.  Connaissant  la  quantité  de  chaleur 
absorbée  dans  la  vaporisation  de  l'eau,  on  en  déduit  immédiate- 
ment la  masse  d'eau  qui  s'est  vaporisée.  Cette  dernière  donnée 
va  nous  fournir  la  valeur  de  P©  —  /?©• 

En  effet,  soit  m  la  masse  d'eau  qui  provient  de  la  vaporisation 
de  la  dissolution  saline  et  qui  va  remplir  le  ballon  B^  on  a 

m  =^  V  X  pr,ei 

en  désignant  par  V  le  volume  du  ballon  B,  par  pr,e  la  masse  de 
l'imité  de  volume  de  vapeur  d'eau  sous  la  pression /?o  et  à  la  tem- 
pérature 6  du  ballon  B. 

Représentons  d'autre  part  par  i^r,e  le  volume  de  i^*"  de  vapeur 
d'eau  dans  les  conditions  indiquées,  on  a 

V 

m  =  — • 

La  masse  M  de  la  vapeur  d'eau  qui  remplirait  le  ballon  B  si  la 
dissolution  était  remplacée  par  de  l'eau  pure  serait 

en  désignant  par  p^q,  le  volume  de  i^^^de  vapeur  d'eau  sous  la 
pression  P©  et  à  la  température  8. 

Mais  M.  Dieterici  a  montré  (*)  que  les  lois  de  Mariotte  et  de 
Gaj-Lussac  étaient  applicables  à  la  vapeur  d'eau  saturée  à  o". 
Admettons  qu'elles  soient  encore  applicables  à  la  vapeur  d'eau 
prise  à  la  température  8  peu  différente  de  o°.  On  aura 

Des  équations  précédentes,  on  déduit 

'^0^P0=  "o^tL,^ y > 

ou  en  remplaçant  i^R  ^  par  le  volume  Çj^  de  i^*"  de  vapeur  d'eau  à  o** 


(•)  DiKTERici,  Recherches  calorimétriques  (  Wied.  Ann.^  t.  XXXVIII;  1889). 
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et  sous  la  pression  Po,  ce  qui  est  une  approximation,  on  a 

Po— />o  =  Po<^ — y — • 

Dans  cette  formule  M  —  m  est  mesure  au  moyen  du  calori- 
mètre quand  on  connaît  la  chaleur  de  vaporisation  de  Peau  à  o®, 
V  est  déterminé  par  un  jaugeage  à  Peau  (*),  Vf^  est  connu  d'après 
des  expériences  de  M.  Dieterici. 

L'emploi  de  cette  méthode  comporte  certaines  précautions  ex- 
périmentales sur  lesquelles  nous  nHnsisterons  pas. 

Méthode  dynamique.  —  La  méthode  dynamique  est  fondée 
sur  la  loi  bien  connue  de  PébuUition. 

Lorsque  la  tension  maxima  de  la  vapeur  émise  par  un  liquide 
est  égale  à  la  pression  de  l'atmosphère  environnante,  le  liquide, 
placé  dans  des  conditions  déterminées,  entre  en  ébuUition. 

Dans  cette  méthode  on  se  donne  les  pressions  supportées  par 
le  liquide  et  l'on  détermine  les  températures  d' ébuUition  corres- 
pondantes ;  on  cherche  donc  quelles  sont  les  températures  aux- 
quelles les  tensions  maxima  atteignent  des  valeurs  déterminées  à 
l'avance.  La  méthode  statique  déterminait,  au  contraire,  les  ten- 
sions maxima  à  des  températures  variables  à  volonté. 

Cette  méthode  d'ébuUition  présente  l'avantage  d'éliminer  l'in- 
fluence de  l'air  dissous  et  d'arriver  facilement  à  une  égalisation 
des  concentrations,  par  suite  de  l'agitation  du  liquide  résultant  de 
la  formation  des  bulles  de  vapeur. 

Mais  on  rencontre  ici  une  difficulté.  Rudberg  et  après  lui  Re- 
gnault  (^)  ont  énoncé  la  proposition  suivante  : 

Quelle  que  soit  la  température  qu'une  dissolution  doit  prendre 
pour  entrer  en  ébuUition,  la  vapeur  ne  présente  jamais  que  la 
température  qu'elle  aurait  si  elle  se  dégageait  de  l'eau  pure;  en 
d'autres  termes,  elle  présente  la  température  à  laquelle  la  tension 
de  cette  vapeur,  à  saturation  dans  le  vide,  fait  équilibre  à  la  pres- 
sion sous  laquelle  PébuUition  a  lieu. 


(*)  DlBTBRIGI,  loc.  Cit, 

(*)  Reqnault,  Relation  des  expériences,  t.  II  {Sur  les  températures  d*éàui- 
lit  ion  des  solutions  salines,  p.  666-677  )• 
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Il  devient  alors  nécessaire  de  plonger  le  réservoir  du  thermo- 
mètre dans  le  liquide  à  étudier. 

Mais,  à  moins  de  précautions  spéciales,  la  détermination  exacte 
des  points  d'ébuUition  devient  très  incertaine.  Ke tards  d'ébulli- 
tion,  rayonnement  des  parois  du  vase,  formation  de  courants 
chauds  et  froids  influencent  considérablement  le  thermomètre. 
Suivant  que  Ton  produit  une  ébullition  faible  ou  violente,  les  in- 
dications du  thermomètre  peuvent  varier  jusqu'à  i**;  et  même,  en 
maintenant  un  régime  d'ébullition  invariable,  il  se  produit  dans 
la  colonne  de  mercure  du  thermomètre  des  oscillations  qui  sont 
de  plusieurs  dixièmes  de  degré.  Ces  causes  d'erreurs  deviennent 
encore  plus  considérables  quand  le  liquide  a  une  tendance  à 
bouillir  par  secousses.  Il  faut  cependant  obtenir  ici  une  ébullition 
régulière,  c'est-à-dire  une  ébullition  qui  ait  lieu  exactement  à  la 
température  à  laquelle  la  tension  maxima  de  la  vapeur  est  égale  à 
la  pression  de  l'atmosphère,  située  au-dessus  du  liquide. 

Cette  question  a  été  étudiée  avec  beaucoup  de  soin,  par 
M.  Beckmann  (*),  qui,  par  l'étude  des  conditions  de  l'expérience, 
a  été  conduit  aux  résultats  suivants  : 

i^  En  premier  lieu,  il  faut  supprimer  les  secousses  si  gênantes 
qui  se  produisent  lorsqu'une  grande  quantité  de  vapeur  se  forme 
sur  les  parois  surchauffées.  On  arrive  à  ce  résultat  en  fixant  dans 
la  paroi  du  vase  à  ébullition  un  ou  plusieurs  fils  de  platine  main- 
tenus au  moyen  d'émail.  A  cause  de  la  meilleure  conductibilité 
de  ces  fils,  l'ébullitîon  se  fait  surtout  à  leur  contact  :  il  se  forme 
là  de  petites  bulles  de  vapeur  qui  régularisent  l'ébuUition. 

2®  On  évite  les  retards  d'ébuUition  et  les  effets  de  la  surchauffe 
sur  le  réservoir  du  thermomètre  en  employant  les  deux  précau- 
tions suivantes  : 

On  entoure  le  réservoir  du  thermomètre  plongé  dans  le  liquide 
avec  une  couche  de  tissu  d'amiante  filée  du  commerce  :  au-dessus 
de  cette  amiante  on  fixe  une  petite  toile  métallique  en  platine  à 
mailles  assez  fines.  Enfin,  dans  le  liquide,  on  dispose  une  couche 


(')  Beckmann,  Études  sur  la  détermination  des  poids  moléculaires  au 
moyen  des  diminutions  de  tensions  de  vapeur  {Zeitschrift  fixr  physikaliscke 
Chemie,  t.  IV;  1889). 
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assez  épaisse  de  perles  de  verre,  d'environ  3""  de  diamètre. 
L'amiante  agit  par  l'air  introduit  dans  le  liquide  :  les  perles  de 
verre  empêchent  la  surchauffe  des  vapeurs. 

3°  Le  mode  d'échauffement  n'est  pas  indifférent.  Il  faut  avoir 
soin  de  maintenir  constante  la  hauteur  de  la  flamme  du  brûleur 
employé.  Dans  ce  but,  on  entoure  avec  avantage  cette  flamme 
d'une  cheminée  et  Ton  emploie  un  régulateur  de  la  pression  du 
gaz(/^.3){«). 


Le  vase  à  ébullition  est  un  petit  ballon  A  portant  à  sa  partie 
inférieure,  en  S,  un  fil  de  platine  fixé  par  fusion  d'émail.  Ce  ballon 
porte  trois  tubulures  : 


(*)  Beckman,  Zeitschrift  fur  physikalische  ChemiCj  t.  IV;  1889. 
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I"  L'ane  pour  laisser  passer  an  thermomètre  très  sensible  T; 
son  réservoir  plonge  dans  le  liquide  en  ébuUition  et  la  plus  grande 
partie  de  sa  tige  se  trouve  dans  la  vapeur. 

2^  La  tubulure  centrale  porte  un  tube  dont  la  partie  inférieure 
plonge  dans  le  liquide;  ce  tube  porte  sur  le  côté  une  ouverture  d. 
Il  est  en  communication  avec  un  réfrigérant. 

3^  La  tubulure  C  sert  à  l'introduction  de  la  substance. 

Enfin,  on  ne  chauffe  pas  directement  le  ballon  A,  mais  on  l'en- 
toure d'amiante  et  l'on  place  au-dessus  du  bec  de  gaz  une  ou  plu- 
siears  feuilles  d'amiante  qui  portent  un  trou  laissant  passer  la 
partie  inférieure  de  la  gaine  i.  De  cette  manière,  la  partie  supé- 
rieure de  l'appareil  est  garantie  contre  le  rayonnement  du  foyer. 

Pour  les  dissolvants  dont  la  température  d'ébuUition  est  très 
élevée,  la  méthode  décrite  ne  peut  convenir,  car  la  grande  diffé- 
rence de  température  qui  existe  entre  le  liquide  bouillant  et  l'air 
extérieur  rend  impossible  une  bonne  détermination  de  la  tempé- 
rature d'ébuUition.  Aussi,  pour  ces  liquides  (^),  M.  Beckmann  a- 
l-il  modifié  son  appareil.  Le  perfectionnement  le  plus  important 
consiste  en  ceci  :  le  ballon  à  ébullition  A  est  entouré  d'un  vase  de 
verre  ou  de  métal,  dans  lequel  on  fait  bouillir  le  dissolvant  lui- 
même.  La  température  d'ébuUition  à  l'intérieur  du  ballon  est  ainsi 
indépendante  de  la  température  extérieure. 

L'appareil  de  M.  Beckmann  peut  être  employé,  non  seulement 
sous  la  pression  ordinaire  de  l'atmosphère,  mais  encore  sous  une 
pression  quelconque,  à  la  condition  toutefois  d'intercaler  entre  le 
ballon  à  ébullition  et  le  manomètre  un  réservoir.  De  cette  manière 
les  petites  bulles  gazeuses  qui  s'échappent  de  la  dissolution  ne 
produisent  pas  de  variations  sensibles  sur  les  indications  mano- 
métriques,  du  moins  pendant  la  durée  d'une  expérience.  C'est 
sous  cette  forme  que  cet  appareil  a  été  employé  par  MM.  Roloff  (*) 
et  G.  Kahlbaum(3). 


(')  Beckmann,  Zeitschrift  fiir  physikalische  C  hernie,  t.  VII,  p.  228;  1891. 

(')  M.  RoLOFF,  Étude  sur  V appareil  de  Beckmann  {Zeitschrift  fiir  physi- 
kalische C  hernie^  t.  II,  p.  7-27;  iSgS). 

C)  G.  Kahlbaum,  Études  sur  la  mesure  des  tensions  de  vapeur ^  p.  i58-i6i. 
Basel,  1893. 

A  suivre. 


!to6  BROGA. 


iTUBES  THÉOBiaUBS  ET  EXPÉBUDEnALES  SUE  LES  8EI8ATI0I8  TUUELLES 
ET  Là  FHOTOMÉTBIE; 

Par  m.   André  BROGA. 

Dans  leurs  études  photomé triques,  Bouguer  d*abord,  Masson 
ensuite  furent  frappés  de  ce  fait,  que  l'œil  percevait  une  différence 
entre  deux  plages  lumineuses  lorsque  cette  différence  avait  pris 
une  certaine  valeur,  dépendant  de  l'intensité  commune  primitive- 
ment aux  deux  plages.  C'est  cette  remarque  expérimentale  qui  a 
été  le  point  de  départ  des  essais  faits  par  Weber,  puis  par  Fechner, 
pour  trouver  une  relation  entre  la  grandeur  de  la  sensation  vi- 
suelle et  celle  de  l'excitation. 

J'ai  cherché  à  reprendre  en  détail  cette  étude,  et  ses  résultats 
expérimentaux  m'ont  amené  à  quelques  conséquences  relatives  à 
la  pratique  photométrique. 

La  loi  de  Fechner  a  commencé  par  être  admise  d'une  manière 
tout  à  fait  générale,  mais  un  revirement  semble  se  produire 
actuellement  et  beaucoup  de  personnes  semblent  croire  à  l'impos- 
sibilité de  l'existence  d'une  fonction  reliant  la  sensation  et  l'exci- 
tation. Il  y  a  donc  lieu  de  montrer  l'existence  d'une  pareille 
fonction,  avant  de  rien  tenter  pour  en  chercher  la  forme. 

La  rétine  est  une  machine  qui  transforme  l'énergie  ondulatoire, 
lorsque  sa  longueur  d'onde  est  comprise  entre  certaines  limites, 
en  une  autre  manifestation  de  l'énergie,  de  nature  entièrement 
inconnue,  et  que  les  physiologistes  appellent  Vinjlux  nerçeux. 
Cehii-ci  se  propage  par  un  conducteur,  le  nerf  optique,  et  vient 
impressionner  l'écorce  cérébrale  dans  une  région  nettement  loca- 
lisée :  le  lobe  occipital.  Est-il  possible,  au  milieu  de  ces  phéno- 
mènes complexes,  de  chercher  une  loi  reliant  la  sensation  à  la 
cause  objective?  Certainement  non  si  l'on  ne  définit  pas  absolument 
l'état  des  organes  au  moment  de  l'impression,  car  l'effet  de  celle-ci 
dépend  évidemment  de  la  fatigue  des  divers  organes.  Celle-ci  dé- 
pend elle-même  de  deux  causes  :  les  impressions  antérieurement 
reçues,  et  l'état  de  la  circulation,  qui  permet  la  reconstitution  des 
organes. 

Mais,  à  cause  de  l'évolution  constante  de  l'organisme  et  de  sa 
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reconstitution  au  moyen  des  matériaux  apportés  par  le  sang, 
Tétat  des  organes  de  la  vision,  sous  Faction  d^une  excitation  bien 
déterminée,  tend  vers  une  limite  bien  déterminée  aussi.  Nous 
pourrons  donc  définir  la  sensation  et  la  sensibilité  différentielle 
pour  une  excitation  donnée  :  la  valeur  limite  que  prennent  ces  deux 
quantités  lorsque  l'intensité  lumineuse  considérée  a  agi  pendant 
an  temps  suffisant. 

L'existence  de  cette  fonction  étant  admise,  quelle  est  sa  forme? 

Fechner  en  a  donné  une  première  approximation  en  s'appuyant 
sur  la  loi  de  Bouguer-Masson,  que  je  citerai  plus  loin,  et  sur  l'hy- 
pothèse suivante  :  Quand  l'œil  distingue  deux  plages,  c'est  que 
l'accroissement  de  sensation  dû  à  la  différence  d'éclairement  a 
acquis  une  valeur  constante. 

La  première  chose  à  faire,  c'est  de  vérifier  l'hypothèse  de 
Fechner,  et  c'est  ce  que  j'ai  fait  en  m'appuyant  sur  certaines 
données  anatomiques  et  sur  des  expériences  indiquant  la  par^  de 
chacun  des  deux  yeux  dans  la  vision  binoculaire.  Je  vais  démontrer 
que  les  sensations  dues  aux  deux  yeux  s'ajoutent. 

L'organe  delà  vision  peut,  en  effet,  être  assimilé  à  une  installa- 
tion pour  le  transport  d'énergie  à  distance.  L'énergie  ondulatoire 
met  en  action  une  machine  génératrice,  la  rétine  ;  celle-ci  transmet 
à  travers  le  nerf  optique  cette  énergie  de  nature  tout  à  fait  in- 
connue que  l'on  appelle  Vinjlux  nerveux.  Celui-ci  est  reçu  par 
une  portion  bien  déterminée  du  cerveau,  qui  fait  l'effet  de  ma- 
chine réceptrice  et  qui,  sous  l'action  de  cette  énergie,  donne  lieu 
en  dernière  analyse  à  l'acte  psychique  de  la  perception.  Il  y  a  donc 
deux  machines  motrices' et  deux  réceptrices.  Les  valeurs  relatives 
de  chacune  d'elles  ne  peuvent  pas  être  connues  a  priori  et  nous 
savons  que,  pour  les  lobes  cérébraux,  le  fonctionnement  ne  doit 
pas  être  le  même.  Les  deux  machines  réceptrices,  qui  produisent 
en  dernière  analyse  la  sensation  ont  donc  probablement  un  rende- 
ment inégal;  par  conséquent,  on  ne  peut  conclure  du  fait  de 
l'emploi  des  deux  yeux  à  l'addition  des  sensations  dues  à  chacun 
d'eux,  qu'à  une  condition,  c'est  que  l'influx  nerveux  produit  par 
chacun  des  deux  yeux  se  divise  également  entre  les  deux  récep- 
trices, c'est-à-dire  les  deux  hémisphères  cérébraux.  C'est  ce  qui  a 
lieu,  en  effet,  pour  les  fibres  issues  du  point  de  fixation  de  chaque 
œil,  appelé  tache  jaune  par  les  anatomistes;  de  nombreuses  ex- 
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périences  prouvent  que  l^enlrecroisement  porte  sur  la  moitié  du 
faisceau  qui  en  est  issu,  en  un  point  appelé  le  chiasma  des  nerfs 
optiques.  Nous  pouvons  donc  dire  que  les  sensations  des  deux 
yeux  doivent  s'ajouter. 

Si  Tœil  droit  utilise,  par  exemple,  -  de  la  quantité  d'énergie  lumi- 
neuse émise  par  unité  de  surface  et  si  l'œil  gauche  seul  en  utilise  77 
les  deux  yeux  fonctionnant  ensemble  en  utiliseront  (  -  +  0  )^  donc, 
si  les  sensations  s'ajoutent,  nous  devrons  avoir  avec  les  deux  yeux 
une  sensation  proportionnelle  à  / — '^  â)  ^^  ^'^^  était  proportion- 
nelle à  -  avec  l'œil  droit  seul  et  à  g  avec  le  gauche  seul. 

L'expérience  directe  vérifie  ceci  qualitativement;  malheureuse- 
ment les  mesures  sont  impossibles,  nous  devons  nous  en  tenir  à 
l'évaluation  subjective. 

Regardons  avec  un  seul  œil  une  surface  blanche  uniformément 
et  bien  éclairée,  et  interposons  un  écran  opaque  tenu  à  bout  de 
bras,  de  manière  à  en  cacher  une  partie.  De  la  sorte,  l'écran  étant 
assez  écarté,  on  pourra  considérer  la  surface  comme  divisée  en 
deux  plages  uniformes,  l'une  claire  et  l'autre  obscure,  la  2one 
pour  laquelle  l'écran  empêche  l'utilisation  complète  de  la  pupille 
étant  très  mince.  Elle  se  confond  d'ailleurs  avec  la  zone  estompée 
due  à  la  diffraction.  Si  à  ce  moment  on  ouvre  l'autre  œil,  on 
perçoit  très  nettement  une  très  grande  différence  d'intensité  entre 
la  plage  vue  avec  les  deux  yeux  et  celle  qui  est  vue  avec  un  seul 
œil.  Cette  observation  est  parfois  délicate,  car  les  observateurs 
qui  ont  un  œil  notablement  moins  bon  que  l'autre  font  en  effet 
facilement  abstraction  de  sa  sensation. 

J'ai  fait  des  mesures  relatives  à  cette  différence  au  moyen  du 
photomètre  Rumford  un  peu  modifié.  Je  place  derrière  le  photo- 
mètre un  écran  présentant  une  échancrure  pour  le  nez,  et  séparant 
l'une  de  l'autre  les  deux  plages  lumineuses.  En  plaçant  le  front 
et  le  nez  contre  la  tranche  postérieure  de  cet  écran,  l'œil  gauche 
seul  voit  la  plage  de  gauche  du  photomètre,  et  l'œil  droit  seul  celle 
de  droite.  Les  plages  éclairées  se  détachent  sur  un  fond  sombre. 

J'ai  obtenu  ainsi  le  résultat  suivant.  La  plage  de  droite  ayant 
un  éclairement  de  0,4  carcel-mètre,  celle  de  gauche  me  présentait 
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la  même  sensation  pour  un  éclairement  de  i  carcel-mètre.  Donc, 
à  égalité  d'éclairement,  mon  œil  gauche  me  donne  une  sensation 
à  peu  près  deux  fois  et  demie  plus  faible  que  mon  œil  droit.  Cette 
grande  différence  tient  à  des  conditions  spéciales  à  mes  yeux,  et 
D^existe  pas  en  général  au  même  degré,  quoique  de  grandes  dif- 
férences soient  très  fréquentes. 

Ces  expériences  me  semblent  établir  le  fait  que  j^ai  énoncé, 
c'est-à-dire  que  les  sensations  dues  aux  deux  yeux  s'ajoutent.  J'ai 
complété  cette  expérience  par  une  autre,  faite  avec  le  disque  rotatif 
à  trait  interrompu  de  Masson  (*)  :  j'ai  regardé  un  disque  rotatif  à 
Irait  interrompu,  et  j'ai  noté  les  dernières  couronnes  visibles  avec 
les  deux  yeux  simultanément,  puis  avec  chacun  des  deux  séparé- 
ment. Le  mouvement  du  disque,  dû  à  une  petite  dynamo,  était 
1res  rapide  et  régulier.  Le  résultat  est  le  suivant.  Si  avec  l'œil 
droit  je  vois  la  couronne  ayant  pour  numéro  d'ordre  /i,  et  avec  le 
gauche  la  couronne  /?,  avec  les  deux  yeux,  je  vois  la  couronne 
/?-!-/>,  quelles  que  soient  les  valeurs  de  n  et  de  /?,  qui  sont  va- 


(■)  Soit  {fig-  1)  un  trait  interrompu  tracé  à  l'encre  de  Chine,  et  passant  par  le 
centre  du  disque.  Quand  on  fait  tourner  le  disque»  chacun  des  éléments  du  trait 
engendre  une  couronne  mince  sombre,  en  vertu  de  la  persistance  des  impressions 

Fig.  I. 


iomineuses  sur  la  rétine.  On  peut  calculer  le  rapport  de  Tintensité  de  chacune 

de  ces  couronnes  à  celle  du  fond  blanc  du  disque.  En  supposant  le  trait  d'un 

ooir  absolu,  si  I  est  l'intensité  du  blanc  du  disque,  si  r  est  le  rayon  moyen  d'une 

/.  de  Phys.,  3*  série,  t.  III.  (Mai  1894.)  l'i 
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riables  avec  l'éclairage.  Les  écarts  sont  toujours  très  petits  et 
variables.  Ce  fait  a  été  vérifié  par  deux  autres  observateurs 
exercés. 

Interprétons  ce  résultat.  Le  raisonnement  précédent  pour  l'in- 
tensité totale  peut  se  répéter  pour  sa  variation.  Nous  pouvons 

dire  que  l'œil  droit  utilise  —,  d'une  variation  d'énergie  entre  deux 
plages,  l'œil  gauche  ^  et  les  deux  -7  -h  07  • 

Dans  le  cas  de  la  vision  monoculaire,  une  circonvolution  occi- 
pitale est  exactement  dans  la  même  situation  vis-à-vis  des  excita- 
tions venues  d'un  quelconque  des  deux  jeux.  Nous  pouvons  donc 
dire,  sans  faire  d'hypothèse,  que  la  perception  diffère nti elle  aura 
lieu  quand  la  différence  des  sensations  dues  aux  deux  plages  aura 
pris  une  valeur  identique  pour  les  deux  yeux,  puisque  c'est,  dans 
les  deux  cas,  la  même  machine  réceptrice  qui  fonctionne.  Si  donc 
81,  6l|,  SI2  représentent  les  variations  d'intensité  par  unité  de 
surface  des  deux  plages  éclairées,  perceptibles  respectivement 
avec  les  deux  yeux,  avec  le  droit  seul,  et  avec  le  gauche  seul,  nous 
aurons,  en  choisissant  convenablement  l'unité  de  sensation,  qui  est 
arbitraire, 

SS  représente  l'accroissement  de  sensation;  avec  les  deux  yeux 
nous  avons 

(.)  8S'=(i^i,)ai. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte,  par  la  construction  même  du 
disque,  que  les  variations  SI  correspondant  à  une  couronne  déter- 
minée sont  inversement  proportionnelles  à  la  distance  de  la  cou- 
ronne  à  l'axe  de  rotation.  La  loi  susénoncée  nous  montre  donc 

que 

I  I    _  1 


couronne  et  d  l'épaisseur  du  trait,  l'intensité  de  la  couronne  engendrée  par  le 

H.  fi 

trait  est  I -i  et  ■ ■>  qui  est  calculable,  représente  justement  le  rapport 

de  la  différence  d'intensité  entre  deux  couronnes  voisines  à  l'intensité  du  jour. 
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donc  la  relation  (a)  peut  s'écrire 

Or  (1)  peut  s'écrire 

I  I  I        I 

81,         olj        81,  ■*"  81, 
donc  oS'=  SS. 

L'intensité  de  sensation  lumineuse  est  évidemment  plus  grande 
avec  les  deux  yeux  qu'avec  un  seul,  d'après  l'expérience  précé- 
dente, et  nous  voyons  par  l'expérience  que  l'augmentation  de 
sensation  qui  amène  la  perception  est  la  même  dans  les  deux  cas. 
Ces  expériences  donnent  donc  un  appui  sérieux  à  l'hypothèse 
de  Fechner. 

Il  me  reste  à  étudier  la  sensibilité  différentielle  de  l'œil,  en 
fonction  de  l'intensité,  et  à  en  déduire  la  loi  qui  relie  la  sensation 
à  l'excitation. 

Bouguer,  en  étudiant  la  précision  de  son  photomètre,  Masson, 
en  employant  le  disque  rotatif  déjà  décrit,  avaient  énoncé  le  fait 
suivant  :  le  rapport  de  la  plus  petite  différence  perceptible  à  l'in- 
tensité totale  est  une  constante. 

Helmholtz  avait  déjà  montré,  mais  sans  mesures,  que  la  sensi- 
bilité différentielle  passait  par  un  maximum.  J'ai  repris  des  expé- 
riences analogues,  mais  accompagnées  de  mesures  photomé- 
triques.  La  source  lumineuse  était  une  lampe  à  gaz  étalonnée  et 
dont  la  valeur  était  constamment  vérifiée  au  moyen  d'un  photo- 
mètre Mascart  modifié  comme  je  l'indique  plus  bas,  et  préalable- 
ment étalonné  lui-même.  L'éclairement  du  disque  était  ensuite 
calculé  par  la  loi  de  l'inverse  du  carré  des  distances.  La  lampe  à 
gaz  valait  à  très  peu  près  i  carcel.  Les  résultats  ont  été  les  suivants  : 


Distance  de  la  lampe.       Éclairage  des  disques.    Couronne  perçue, 
m  ctroel-mètre 
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Traduisant  ces  résultats  par  une  courbe  où  les  valeurs   de  I 

81 
sont  les  abscisses  et  celles  de  y  les  ordonnées,  j'ai  obtenu  une 

branche  d'hyperbole  "ayant  Taxe  d«s  ^  pour  asymptote;  ceci  est 
évident,  car,  quand  I  tend  vers  o,  81  tend  vers  le  minimum  percep- 
tible qui  n'est  pas  nul.  La  fig,  2  la  montre. 

La  loi  de  Fechner  S  =  Alogl4-So  est  impuissante  à  rendre 
compte  des  faits.  En  effet,  pour  les  faibles  intensités,  la  sensation 
tend  vers  o,  au  lieu  que  logl  tend  vers  —  oc.  Aucune  valeur 
donnée  à  la  constante  d'intégration  ne  peut  rendre  compte  d'un 
pareil  écart.  Déplus,  pour  une  certaine  valeur  de  l'intensité,  lerap- 

ôl 
port  y,  qui  correspond  au  minimum  de  différence  perceptible  SI, 

passe  par  un  maximum,  d'après  les  expériences  d'Hclniholtz,  et 
les  précédentes.  Enfin,  pour  1  =  00  la  sensation  serait  infinie, 
d'après  la  loi  de  Fechner,  et  c'est  là  une  absurdité,  car  on  ne 
peut  concevoir  une  sensation  infinie. 

Je  vais  chercher  à  traduire  en  langage  mathématique  l'hypo- 
thèse de  Fechner,  vérifiée  plus  haut,  en  partant  des  résultats  ex- 
périmentaux précédents. 

Soit  S  =/(l)  la  loi  qui  définit  la  sensation  en  fonction  de  l'in- 
tensité. Alors  rfS  =/'(l)dI  tant  que  dl  est  assez  petit.  L'hypo- 
thèse de  Fechner  implique  que,  pour  8S  =  A,  l'œil  distingue  deux 
plages  différant  de  81;  alors  A  =/'(!)  81;  si  l'on  admet  que  31  est 
assez  petit. 

L'expérience  montre  que  j  passe  par  un  minimum  pour  une 

certaine  valeur  de  l'éclairement,  et  que  81  tend  vers  une  valeur 
finie  quand  I  tend  vers  o.  Il  est  aisé  de  voir  que  la  forme  la  plus 
simple  de  81  qui  rende  compte  de  ce  fait  est  81  =  BI=»-f-  CI  -h  D. 

D  ailleurs  Y  = ; >  et  la  connaissance  de  -.-  pour  un 

certain  nombre  de  valeurs  de  I  permettra  de  calculer  B,  C  et  D. 
Dans  ces  conditions  nous  aurons  /  (1)  = , et  1  équa- 
tion différentielle  à  résoudre  sera 


BI»^-CI-^D 
D'ailleurs,  il  est  évident  que  81  ne  peut  jamais  s'annuler  pour  des 
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valeurs  positives  de  I;  donc  on  peut  trouver  deux  formes  de  loi  : 

Fig.  a.  —  Courbe  de  la  sensibilité  en  fonction  de  Tintensité 
pour  l'éclairage  dû  à  un  bec  de  gaz. 
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2®  Si  le  trinôme  a  ses  racines  négatives  — a  et  —  6, 

S  =  Alogj-^-|  H-So. 

Pour  des  limites  peu  étendues,  il  est  évident  que  Ton  peut 

remplacer  l'hyperbole  y  = r par  sa  tangente,  et  alors 

on  trouvera  pour  S  une  fonction  logarithmique  sans  dénomina- 
teur. Si  l'on  suppose  que  cette  tangente  est  la  tangente  horizon- 

laie  du  minimum  de  -r ,  on  retrouve  alors  la  loi  de  Fechner,  telle 
qu'il  l'a  énoncée. 

Ces  formes  de  loi  rendent  donc  compte  des  faits  dans  tous  leurs 
détails,  au  moins  dans  les  limites  d'intensité  utilisables  sans 
danger  pour  la  rétine.  Pour  les  intensités  très  grandes,  elles  sont 
certainement  fausses,  mais  il  n'y  a  pas  à  se  préoccuper  de  ces  in- 
tensités qui  ne  sont  jamais  utilisées.  D'ailleurs  les  expériences 
précédentes  montrent  que,  dans  les  limites  d'éclairage  utilisables, 
la  loi  est  bien  de  la  forme  énoncée.  Je  vais  en  conclure  la  loi  ma- 

thématique  de  variation  de  y 

D'après  le  Tableau  d'expériences  précédent,  -j  est  lié  à  I  par 
l'équation 

—  o,oia5l«  +  o,o333I^Y^— 0,431  =  1. 

Cette  hyperbole  n'est  pas  tout  à  fait  équilatère,  mais  elle  n'en 
est  pas  loin.  Sa  deuxième  asymptote  est  y  =  0,3^6^-+-  i  ,82,  et 
sa  tangente  horizontale  existe  pour  1  =  9*^"*, 62,  correspondant  à 
une  distance  de  la  lampe  à  l'écran  de  1™,  12.  L'expérience  montre 
que,  vers  ce  point-là,  la  sensibilité  varie  extrêmement  peu. 

En  me  servant  des  autres  points  comme  vérification,  je  trouve 
un  résultat  très  satisfaisant.  Donc  nous  aurons  à  intégrer  une  ex- 
pression de  la  forme 

d\ 


dS  =  \ 


o,i251*H-o,43I  +  i 


ce  qui  donnera  un  logarithme  de  la  forme  que  j'ai  indiquée  plus 
haut.  Donc  on  aura  pour  la  loi  de  la  sensation  due  à  une  lampe 
à  gaz  S  =  Alog-^^^I^  _|_So. 
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Il  est  bien  entendu  que  ceci  s'applique  à  mes  yeux  et  à  la  lu- 
mière du  gaz  d'éclairage.  Il  y  a  des  yeux  plus  sensibles  que  les 
miens,  et  d'autres  beaucoup  moins  sensibles.  C'est  donc  à  chacun 
de  déterminer  sa  courbe  au  moment  du  besoin,  ce  qui  est  possible, 
car  le  procédé  est  extrêmement  simple. 

J'ai  trouvé,  par  une  expérience,  une  fonction  logarithmique;  il 
est  possible  que,  pour  d'autres  conditions,  on  trouve  un  arc  lang. 

La  conclusion  pratique  de  tout  ceci  est  que,  pour  faire  de 
bonnes  comparaisons  photométriques,  il  faut  opérer  avec  une  in- 
tensité voisine  de  i  carcel-mètre,  pour  un  observateur  placé  à 
environ  So*""*  des  plages  observées. 

Mais  ce  n'est  pas  là  la  seule  conséquence  qui  résulte,  au  point 
de  vue  de  la  pratique  photométrique,  des  expériences  que  je 
viens  de  décrire. 

Tout  photomètre  comporte  une  surface  diffusive  divisée  en 
deux  plages,  éclairées  chacune  par  une  seule  des  deux  sources  à 
comparer.  L'ensemble  de  ces  deux  plages  est  observé  par  vision 
soit  monoculaire,  soit  binoculaire,  suivant  les  types  d'instrument, 
mais  une  condition  que  l'on  cherche  toujours  à  réaliser  est  une 
symétrie  parfaite  des  faisceaux  lumineux  par  rapport  à  la  normale 
à  la  surface  diffuse. 

La  nécessité  de  celte  symétrie  de  l'appareil  est  bien  connue  de 
ceux  qui  s'occupent  de  Photométrie.  Les  surfaces  diffusives  ne 
sont  pas  parfaites,  en  effet,  et  ne  diffusent  pas  également  la  lu- 
mière dans  toutes  les  directions.  On  ne  pourrait  donc  rien  con- 
clure de  l'égalité  d'éclat  de  deux  plages  qui  ne  seraient  pas 
éclairées  sous  la  même  incidence.  Une  expérience  facile  à  faire 
montre  ce  fait.  Soit  obtenue  l'égalité  des  deux  plages  pour  une 
position  déterminée  de  l'observateur.  Pour  peu  que  celui-ci  dé- 
place sa  tète,  l'égalité  lui,  semblera  disparaître  :  c'est  de  là  que 
proviennent  une  grande  partie  des  erreurs  photométriques.  On  ne 
peut  comparer  deux  mesures  que  quand  elles  ont  été  faites  pour 
une  même  position  des  yeux  derrière  le  photomètre. 

Il  y  a  donc,  à  mon  avis,  une  'pièce  qui  manque  à  tous  les  pho- 
tomètres à  vision  binoculaire  actuellement  en  usage,  c'est  une 
pièce  destinée  à  fixer  la  tête  de  l'observateur. 

Celle-ci  n'est  d'ailleurs  pas  difficile  à  improviser,  avec  un 
support  quelconque,  pour  les  photomètres  ordinaires  Foucault, 
Rumford,  ou  autres  dérivés  du  même  principe. 
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C'est  pour  obvier  à  cet  inconvénient  qu'on  a  presque  abandonné 
les  photomètres  à  vision  binoculaire,  pour  employer  les  types  à 
œilleton  fixe. 

Pour  les  photomètres  du  système  indiqué  par  M.  Cornu,  un 
dispositif  analogue  est  nécessaire.  J'ai  employé  fréquemment  un 
photomètre  de  ce  système,  du  type  de  M.  Mascart,  grand  modèle. 
J'ai  commencé  par  avoir  des  erreurs  énormes;  puis  je  me  suis 
aperçu  que  ces  erreurs  étaient  diminuées  quand  je  mettais  tous 
mes  soins  à  fixer  la  position  de  mon  œil.  J'ai  alors  placé  un  réti- 
cule un  peu  en  arrière  du  point.  En  l'amenant  soigneusement 
toujours  à  la  même  position  par  rapport  à  la  séparation  des  deux 
plages,  j'ai  obtenu  des  résultats  parfaitement  concordants. 

Enfin,  on  augmenterait,  je  crois,  la  sensibilité  de  ces  appareils, 
d'après  les  expériences  ci-dessus  décrites,  en  leur  ajoutant  une 
double  chambre  claire  permettant  d'opérer  par  vision  binocu- 
laire, et  d^utiliser  ainsi  notre  machine  visuelle  dans  les  conditions 
de  meilleur  rendement. 

Supposons  maintenant  un  photomètre  Foucault,  à  vision  bino- 
culaire, pour  lequel  les  sources  sont  mobiles  le  long  de  deux 
droites  fixes  dont  la  bissectrice  est  normale  à  la  surface  diflfusive. 
Soit  la  tète  placée  aussi  symétriquement  par  rapport  à  cette  droite. 
Il  semble  que  l'appareil  est  symétrique.  Matériellement,  oui,  phy- 
siquement non,  car  les  deux  yeux  de  l'observateur  ont  souvent 
des  rendements  fort  inégaux,  comme  nous  l'avons  vu  précédem- 
ment, et  d'après  l'inégale  diffusion  dans  les  diverses  directions, 
l'œil  gauche  a  le  rôle  principal  pour  la  perception  de  la  plage  de 
droite,  et  inversement. 

Si  mon  explication  est  exacte,  la  difi'érence  sera  d'autant  plus 
grande  que  l'angle  AC  sera  plus  grand.  C'est  ce  que  l'expérience 
vérifie.  Avec  un  angle  de  lo®  j'ai  une  erreur  d'environ  3o  pour  loo, 
avec  20**  j'ai  5o  pour  100,  environ. 

Comment  éliminer  cette  erreur  systématique?  Une  première 
méthode  est  évidente  :  c'est  d'opérer  au  moyen  d'une  source 
auxiliaire  fixe,  en  A  par  exemple,  et  d'amener  l'égalité  des  deux 
plages  successivement  avec  l'étalon  et  avec  la  source  à  mesurer 
placées  tous  deux  sur  la  ligne  A'C. 

Il  est  aussi  une  autre  méthode,  qui  permet  de  se  passer  de  la 
source  auxiliaire. 

Soit  l'étalon  en  A,  à  une  distance  a  de  C.  Amenons  l'égalité  ap- 
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parente.  Alors  nous  avons  la  relation  E  =  e(i  +  Ar)  entre  les  éclai- 
rements  des  deux  plages;  k  est  une  constante  dépendant  de 
l'observateur,  de  la  surface  diffusive,  et  de  Tangle  ACjr.  Transpor- 
tons Tëtalon  à  une  autre  distance  a' sur  CA',  et  amenons  Fégalité, 
la  source  à  mesurer  étant  sur  AC.  Nous  aurons  Tëgalité  lorsque 

Fig.  3. 


e'=E'(i  H-  Ar),  E  étant  évidemment  le  même  dans  les  deux  cas. 
Soient 

Z Tintensité de  la  source  à  mesurer; 
1  celle  de  l'étalon  ; 

X,  et  X3  les  distances  de  la  source  à  mesurer  à  l'écran  dans  les 
deux  expériences. 

Alors 


Z  .       Z  ^,1 

x\  x\  a* 


E'  = 


éliminant  (1  -h  A),  e,  e',  E,  E'  entre  les  six  équations,  il  vient 


EE'=ee', 


d'où 


Z« 


\^i 


Z  =  — ,  XtXf, 
aa 


En  résumé,  les  conditions  à  remplir  par  un  photomètre  précis 
sont  les  suivantes  : 

1^  Être  disposé  pour  la  vision  binoculaire  ; 

2^  Être  disposé  pour  fixer  d'une  façon  bien  nette  la  position  des 
yeux  observateurs  ; 

3"  Être  disposé  pour  opérer  par  inversion  des  sources  quand  on 
ne  peut  opérer  par  double  mesure. 
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Les  deux  premières  conditions  sont  facilement  réalisables  dans 
les  instruments  sans  oculaire;  dans  les  instruments  à  oculaire,  il 
suffît  de  placer  parallèlement  à  la  ligne  de  séparation  des  deux 
plages  un  réticule  hors  du  point  et  de  placer  derrière  l'oculaire 
une  double  chambre  claire  permettant  la  vision  binoculaire. 


MÉTAUX  PROPRES  A  LA  GOHSTRUGTIOH  DSS  RÈfiLES  ÉTAL0H8; 

Par  m.  Ch.-Ed.  GUILLAUME. 

Les  règles  de  précision  construites  jusqu'ici  sont  de  deux  sortes; 
les  unes,  en  platine  iridié,  réunissent  tous  les  avantages  métrolo- 
giques  et  confirment  entièrement  les  prévisions  de  H,  Sainte-Claire 
Deville;  mais  elles  ont  le  défaut  de  coûter  fort  cher;  en  effet, 
malgré  l'adoption  du  profil  très  économique  étudié  par  H.  Tresca, 
une  règle  de  i"  faite  avec  cet  alliage  revient  à  plus  de  dix  mille 
francs.  Les  autres  règles,  que  l'on  construit  couramment  pour  le 
prix  de  deux  ou  trois  cents  francs,  ont  montré  de  sérieux  défauts 
qu'il  était  désirable  d'atténuer  ou  de  faire  disparaître  sans  aug- 
menter beaucoup  le  prix  de  revient. 

La  plupart  de  ces  règles  se  composent  d'une  barre  de  laiton  ou 
de  bronze  portant  une  bande  d'argent  ou  d'or  incrustée,  et  servant 
au  tracé.  Leurs  principaux  défauts  sont  :  i°  variation  avec  le  temps  ; 
2°  attaque  de  la  lame  d'or  ou  d'argent  par  le  mercure,  et  de  cette 
dernière  par  les  vapeurs  chlorées  et  sulfureuses;  3°  défaut  de  du- 
reté de  l'argent. 

Les  causes  de  variation  avec  le  temps  ne  sont  point  encore  com- 
plètement isolées;  mais  il  est  prouvé  que,  dans  le  cas  d'une  in- 
crustation en  or,  la  lame  et  le  support  ont  un  certain  degré  d'in- 
dépendance qui  produit  des  variations  irrégulières  de  la  lame.  Il 
n'est  pas  démontré  que  la  même  cause  agit  dans  le  cas  d'une  lame 
d'argent;  mais  la  possibilité  de  cette  action  subsiste,  et  il  est  dé- 
sirable de  construire  les  règles  étalons  d'une  seule  pièce. 

Les  recherches  qui  font  l'objet  de  cette  Note  ont  été  entreprises 
dans  le  but  de  trouver  un  métal  permettant  d'éviter  les  défauts 
que  je  viens  de  signaler. 
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Conditions  à  remplir.  —  Le  métal  cherché  doit  remplir  les 
conditions  suivantes  :  Priic  relativement  peu  élevé,  ce  qui  exclut 
les  métaux  employés  à  la  construction  des  étalons  de  premier 
ordre,  et  limite  aux  métaux  et  alliages  industriels;  dureté  et  faci- 
lité de  polissage;  invariabilité  de  longueur  avec  le  temps  ou  sous 
rinfluence  de  recuits  modérés;  résistance  à  l'eau  et  aux  agents 
chimiques  ordinaires  des  laboratoires  ;  pour  les  règles  de  grandes 
dimensions,  module  d^élasticité  élevé.  La  condition  d^in variabi- 
lité excluait  les  alliages  contenant  du  zinc,  c'est-à-dire  les  laitons 
et  maillechorts. 

Métaux  étudiés.  —  Mes  recherches  ont  porté  sur  les  métaux 
suivants  : 

Nickel  (barre  coulée  et  rabotée)  ;  bronze  blanc  (35  Ni  et  65  Cu; 
barre  coulée  et  rabotée);  bronze  d^ aluminium  10  pour  100  (barres 
coulées  et  fraisées);  bronze  phosphoreux  (barre  coulée  et  ajustée 
à  la  lime).  Je  m'étais  proposé  aussi  d'étudier  le  ferro-nickel,  qui 
s'était  montré  d'abord  assez  réfractaire  à  l'action  de  l'eau  et  des 
acides;  mais  une  petite  plaque  de  «et  alliage  qui  était  restée  dans 
l'eau,  à  des  températures  comprises  entre  o**  et  4o**,  et  en  contact 
avec  un  morceau  de  laiton,  se  couvrit  d'une  épaisse  couche  de 
rouille;  cette  rouille  était  superGcielle,  et  le  métal  bien  essujé 
paraissait  très  peu  attaqué;  mais  son  emploi  n'en  est  pas  moins 
rendu  impossible  par  son  peu  de  résistance  à  l'action  de  l'eau, 
et  son  étude  a  été  suspendue;  je  crois  néanmoins  qu'il  j  au- 
rait grand  avantage  à  remplacer  l'acier  par  le  ferro-nickel  dans 
une  foule  de  cas;  beaucoup  plus  inattaquable  que  lacier,  plus 
dur  et  deux  fois  plus  rigide  que  le  bronze,  il  conviendrait  parti- 
culièrement à  la  construction  des  axes,  des  tourillons,  etc.,  qu'il 
permettrait  d'alléger  considérablement. 

Mes  recherches  ont  porté  sur  l'élasticité,  la  dilatation  et  l'action 
du  recuit  à  100°;  le  travail  d'atelier,  pour  lequel  M.  Garpentier  a 
bien  voulu  me  prêter  son  concours,  a  donné  lieu  à  quelques  re- 
marques qui  seront  consignées  plus  loin. 

Slasticitd. 
Je  me  suis  servi,  pour  la  mesure  du  module  d'élasticité,  d'un 
appareil  monté  autrefois  par  M.  Benoît.  La  règle  à  essayer  était 
placée  sur  deux   rouleaux   et  chargée  en  son  milieu  de  poids 
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croissants  ;  on  déterminait,  au  cathétomètre,  la  flèche  et  l'écra- 
sement des  supports.  Les  mesures  ont  été  faites  dans  deux  positions 
à  angle  droit  des  règles,  et  pour  des  longueurs  différentes.  Les  ré- 
sultats très  concordants  de  ces  mesures  ont  montré  que  le  métal 
de  toutes  ces  barres  était  suffisamment  homogène:  les  résultats 
moyens  sont  les  suivants  : 

Module  d'élasticilé 
kg 


en- 

mm' 


Bronze  d'aluminium,  barre  n°  i 10400 

»                  »                      n**2 10700 

Bronze  blanc 1 55oo 

Nickel 311700 

Des  mesures  comparatives  sur  deux  espèces  d'acier  ont  donné  : 

Acier  au  manganèse 22000 

Acier  au  tungstène 243oo 

D'autre  part,  M.  Benoît  avait  trouvé  pour  le  bronze  phosphoreux 
1 2  600,  et  pour  le  platine  iridié  pur  des  valeurs  un  peu  inférieures 
à  20000,  tandis  que  le  platine  iridié  du  Conservatoire  avait  donné 
un  résultat  voisin  de  2i5oo.  On  voit  que  le  nickel  dépasse  ces 
valeurs. 

Après  que  les  barres  en  bronze  blanc  et  en  nickel  eurent  été 
étirées  à  froid,  leur  module  d'élasticité  devint  respectivement  1 6700 

et  21800  — ^. 
mm' 

Dilatation  et  recuit. 

Après  avoir  poli  de  petites  surfaces  sur  les  quatre  règles  en 
nickel,  bronze  blanc,  bronze  d'aluminium  et  bronze  phosphoreux, 
j'j  traçai  des  traits  distants  d'un  peu  moins  d'un  mètre,  de  telle 
sorte  que  leur  comparaison  à  diverses  températures  avec  un  mètre 
en  platine  iridié  donnât  des  écarts  positifs  et  négatifs;  puis  les 
règles  furent  comparées  à  huit  températures  différentes  à  la  règle 
n^  17  en  platine  iridié  du  Conservatoire.  Les  coefficients  de  dila- 
tation ainsi  trouvés  étaient  les  suivants  : 

Ni a  =(i2  58oH-6,50io-', 

Bb a  =  (14  58o  -h  6,60io-», 

Ba a  =(16237  -+-  5,2f )io-S 

Bp a  =(i635o  -4-  8,80io-». 
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On  a  fait  ensuite  trois  séries  de  comparaisons  de  chacune  des 
Règles  avec  [17]  au  voisinage  de  5°,  puis  on  les  a  enfermées  dans 
une  étuve  où  elles  ont  été  soumises,  pendant  deux  heures,  à  la 
température  de  100°  dans  un  courant  de  vapeur  d'eau. 

Les  Règles  Ni  et  Bb  furent  comparées  à  [17],  et  remises  dans 
Téluve  où  toutes  les  règles  furent  ramenées  cinq  fois  à  100°,  et 
refroidies  entre  les  recuits.  Enfin  la  Règle  Ni  fut  soumise  à  une 
aimantation  passagère  par  contact  avec  l'inducteur  d'une  dynamo. 
Les  résultats  de  toutes  ces  mesures  réduits  à  5*^  sont  donnés  ci- 
après  : 

Avant  Après  Après 

le  deux  heures       cinq  recuits  Après 

Régies.  recuit.  à  ioo<*.  à  100*.  aimantation. 

Ni  -  [17] -  93^6  -93^  -  93%            -93^3 

Bb— [17] —29,8  — 3i,5  —  3i,9 

Ba— [17] — i3i,4  — 136,3 

Bp— [17] —109,1  —108,8 

On  voit  que  la  Règle  Ni  s'écarte  au  maximum  de  ol*,  3  de  la  pre- 
mière valeur;  ces  écarts  ne  dépassent  pas  les  limites  des  erreurs 
d'observation;  la  Règle  Bb  montre  un  raccourcissement  de  al*,  la 
Règle  Ba  s'est  raccourcie  de  5^-,  tandis  que  la  Règle  Bp  n'a  pas 
varié. 

L'état  des  surfaces  a  donné  lieu  aux  remarques  suivantes  : 

Avant  l'étuve  :  Ni  et  Bb,  surfaces  parfaitement  brillantes.  Ba, 
une  surface  à  peu  près  intacte,  l'autre  mouchetée;  on  voit,  sur 
divers  points  de  la  règle  quelques  granules  blanchâtres  paraissant 
sortir  du  métal.  Bp,  forte  patine,  surfaces  irisées  et  peu  réfléchis- 
santes. 

Après  l'étuve  :  Ni,  surfaces  intactes;  quelques  dépôts  qu'on  en- 
lève avec  de  l'acide  chlorhydrique.  Bb,  surfaces  à  peu  près  in- 
tactes, quelques  taches  verdâtres;  légère  sulfuration  au  contact  du 
caoutchouc.  Ba,  très  tachée  ;  l'une  des  surfaces  complètement  noir- 
cie. Bp,  les  traits  se  voient  à  peine  sur  les  surfaces  complètement 
noircies. 

J'ajouterai  que  le  bronze  blanc  s'amalgame  lorsqu'il  séjourne 
pendant  plusieurs  heures  dans  le  mercure  ;  un  contact  peu  prolongé 
le  laisse  indemne. 
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Gonclusioni  de  l*étade  mdtrologicpie. 

Le  bronze  d'aluminium  et  le  bronze  phosphoreux  sont  impropres 
à  la  construction  des  règles  avec  tracé  direct. 

Le  bronze  blanc  peut  servir  à  construire  des  règles  avec  tracé 
sur  le  métal  lui-même;  cependant  la  sulfuration  et  la  chlorura- 
tion  sont  à  craindre,  et  de  plus  les  règles  devraient,  avant  Tétude, 
être  soumises  à  un  recuit  modéré.  Le  module  d'élasticité,  quoique 
très  supérieur  à  celui  des  bronzes  ordinaires,  est  encore  un  peu 
trop  faible  pour  la  construction  des  règles  d'une  grande  lon- 
gueur. 

Le  nickel  réunit  tous  les  avantages  métrologiques. 

Travail  du  mdtaL 

Les  diverses  barres  étudiées  avaient  été  amenées  à  leur  forme 
définitive  par  un  travail  d'atelier,  au  cours  duquel  on  avait 
remarqué  ce  qui  suit  : 

Nickel.  —  Métal  de  la  dureté  du  fer,  un  peu  gras;  se  tourne 
bien,  mais  se  fraise  mal;  il  prend  un  beau  poli  et  se  trace  bien;  la 
barre  coulée  contient  de  nombreuses  piqûres. 

Bronze  blanc.  Moins  dur  et  plus  gras  que  le  nickel;  travail 
analogue;  se  polit  et  se  trace  bien;  la  barre  coulée  est  parfaite- 
ment saine. 

Bronze  d^ aluminium.  —  Métal  sec  et  grenu,  très  dur;  se  tra- 
vaille bien  à  la  fraise  et  au  tour;  beau  poli;  l'une  des  barres  est 
parfaitement  saine;  l'autre  est  piquée  à  la  surface,  l'intérieur  est 
sain. 

Bronze  phosphoreux.  —  Possède  les  propriétés  du  bronze  or- 
dinaire, avec  un  peu  plus  de  dureté. 

Au  point  de  vue  spécial  de  la  préparation  de  la  barre,  le  nickel 
était  le  plus  désavantageux  ;  cependant  les  avantages  métrologiques 
qu'il  possède  sur  les  autres  métaux  seraient  suffisants  pour  com- 
penser une  légère  différence  de  prix  qui  pourrait  en  résulter. 
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J'ai  dit  que  la  barre  sqr  laquelle  ont  porté  mes  essais  avait  de 
nombreuses  piqûres.  Ud  étirage  à  froid  en  fit  disparaître  une  par- 
tie, mais  la  barre  sortit  de  ce  traitement  tellement  craquelée  qu'il 
fallut  enlever  une  forte  couche  superficielle  pour  atteindre  un 
nojau  sain.  Il  n'est  pas  impossible  d'obtenir  du  nickel  exempt 
de  piqûres,  car  nous  avons  eu  l'occasion  d'examiner  des  tiges  ou 
des  lames  de  ce  métal  ne  présentant  pas  le  moindre  défaut  ;  malheu- 
reusement les  usines  ne  livrent  pas  encore  à  coup  sûr  des  barres 
absolument  saines;  en  attendant,  le  bronze  blanc  peut  rendre  de 
bons  services.  La  Société  genevoise  pour  la  construction  d'instru- 
ments de  Physique  a  déjà,  sur  nos  indications,  entrepris  la  fabri- 
cation de  ces  règles.  Nous  avons  eu  au  Bureau  international  l'oc- 
casion d'examiner  un  étalon  en  H  d'un  alliage  par  parties  égales 

de  nickel  et  de  cuivre  :  son  module  d'élasticité  est  de  1 7  3oo  — ^i  ; 
'  '  mm* 

il  est  d'un  très  bel  aspect  et  constitue  déjà  un  progrès  réel  sur  les 

règles  que  l'on  fabriquait  il  y  a  quelques  années. 


ABCmVES  DBS  8GIEVGE8  PITSiaUES  ET  lATTnUBLLBS  (DE  ftEHÉYE); 

1893. 

F.  Louis  PERROT.  —  Nouvelles  recherches  sur  la  réfraction  et  la  dispersion 
dans  une  série  isomorphe  de  cristaux  à  deux  axes,  t.  XXIX,  p.  a8. 

M.  Perrot  reprend  l'étude  optique  des  sulfates  doubles  du  type 
RS0*H-R'«S0*-i-6H«0, 

où  R  représente  un  des  métaux  diatomiques  tels  que 
Ni,     Co,    Mn,     Fe,     Cr,     Mg,    Zn,     Cd,     C^, 

R'  un  des  métaux  monoatomiques  K,  Rb,  Cr,  Tl  et  (AzH^). 

Les  sulfates  ainsi  conçus,  au  nombre  de  4^)  ^^  peuvent  pas  être 
tons  préparés. 

M.  Perrot  se  contente  de  prendre  un  même  sulfate  de  métal 
monoalomique  et  de  le  combiner  successivement  avec  chacun  des 
Deaf  sulfates  diatomiques.  En  particulier,  il  a  formé  les  sulfates 
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doubles  de  Rb  et  de  chacun  des  métaux  diatomiques,  sauf  celui 
de  Rb  et  de  Cr,  qui,  très  altérable  à  l'air,  aurait  rendu  imprati- 
cable toute  espèce  de  mesures  :  on  peut  voir  dans  la  série  ainsi 
constituée  les  différences  dans  les  valeurs  absolues  des  indices, 
dans  la  biréfringence  et  dans  la  dispersion,  introduites  par  la 
substitution  d'un  métal  diatomique  à  un  autre.  L'étude  cristallo- 
graphique,  ainsi  que  les  conditions  de  préparation  de  ces  sels, 
ont  fait  l'objet  d'une  précédente  Notice  {Archives,  t.  XXV, 
p.  669;  1891). 

Dans  toute  la  série,  le  plan  des  axes  optiques  est  le  plan  de 
symétrie  du  cristal.  L'axe  de  moyenne  élasticité  est  parallèle  à 
l'axe  de  symétrie  du  cristal. 

Tous  ces  cristaux  sont  positifs.  La  dispersion  estinclinée,  mais 
si  faible  que  l'inlercalation  de  verres  diversement  colorés  dans  le 
champ  du  microscope  polarisant  déplace  les  hyperboles  d'une 
quantité  inappréciable.  L'écartement  réel  aV  des  axes  à  Tinté- 
rieur  a  été  mesuré  avec  soin  pour  la  raie  du  sodium.  L'orientation 
de  la  bissectrice  établie  au  moyen  du  stauroscope  ne  peut  être 
garantie  qu'à  un  degré  près.  Aucun  rapport  évident  n'apparaît 
entre  les  différentes  constantes  physiques  des  cristaux  étudiés^  le 
remplacement  d'un  métal  biatomique  par  un  autre  du  même 
groupe  influe  sur  la  valeur  absolue  des  indices  et  beaucoup  moins 
sur  la  différence  entre  le  plus  grand  indice  et  le  plus  petit.  Celte 
différence  augmente  graduellement  avec  la  réfrangibilité  de  la 
lumière  employée.  La  dispersion  varie  très  peu  d'un  sel  à  l'autre. 

L'application  de  la  formule  — ^ ^M  (M  =  poids  moléculaire) 

donne,  pour  les  sels  étudiés,  des  valeurs  du  pouvoir  réfringent 
moléculaire  voisines  de  60. 

Enfin,  M.  Perrot,  dans  l'emploi  de  la  méthode  de  la  réflexion 
totale,  a  retrouvé  une  particularité  signalée  par  M.  Soret.  Dans  le 
voisinage  du  rideau  séparant  les  portions  obscures  des  portions 
éclairées  du  champ,  et  dans  cette  dernière  partie,  se  trouve  une 
corde  obscure  sensiblement  parallèle  aux  bords  du  rideau  ;  sa 
position  ne  varie  pas  avec  les  divers  azimuts  que  prend  successive- 
ment la  face  polie,  mais  elle  est  tantôt  séparée  du  rideau  par  un 
liséré  éclairé,  tantôt  elle  empiète  sur  les  bords  du  rideau;  elle  est 
plus  obscure  que  ce  dernier.  M.  Perrot  croit  que  ce  phénomène 
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n'a  pas  seulemenl  pour  cause  le  poli  de  la  surface,  ainsi  que  le 
pensait  M.  Soret;  il  se  produit  en  effet  de  préférence  sur  la 
face  aoi  du  cristal  et  presque  eiclusivement  sur  cette  direction, 
quel  que  soit  le  moyen  de  polissage  utilisé.  L^influence  de  la 
structure  cristalline  sur  la  production  régulière  des  cordes  paraît 
ainsi  bien  manifeste. 


Cb.  soret  et  Ch.  Euo.  GUYE.  ~  Sar  la  polarisation  rotatoire  du  quaru 
aux  basses  températures,  t.  XXIX,  p.  34^* 

Les  auteurs  se  proposent  d'étudier  la  variation  du  pouvoir  ro- 
tatoire du  quartz  aux  températures  comprises  entre  -h  20°  et 
—  72**  environ.  Ils  opèrent  sur  un  canon  de  quartz  déjà  étudié  par 
\fM.  J.-L.  Soret  et  Sarazin,  mesurant  près  de  60""*  de  longueur. 
Us  utilisent  la  méthode  du  prisme  à  pénombre  de  M.  Cornu.  On 
éclaire  à  Taide  d*un  flux  d'étincelles  jaillissant  à  l'intérieur  d'un 
tube  fermé  et  à  la  surface  d'une  solution  de  bromure  de  sodium. 
Une  lentille  à  court  foyer  concentre  les  rajons  sur  un  prisme  de 
Cornu  dont  la  bissectrice  de  l'angle  des  axes  est  verticale. 

La  fente  d'un  collimateur  très  rapproché  du  prisme  est  hori- 
zontale. 

Les  rayons  traversent  le  tube  contenant  le  canon  de  quartz;  ce 
dernier  est  noyé  dans  l'alcool.  Le  tube  fermé  par  deux  glaces 
parallèles  est  prolongé  de  chaque  côté  par  deux  enceintes  sèches, 
fermées  aussi  par  des  glaces  à  faces  parallèles,  ceci  pour  éviter  le 
dépôt  de  givre  à  la  surface  du  tube  contenant  le  canon.  Ce  tube 
est  d'ailleurs  plongé  dans  une  caisse  de  sapin  garnie  d'ouate  et 
remplie  de  neige  d'acide  carbonique  solide. 

Les  rayons  traversent  ensuite  un  Foucault  monté  sur  un  cercle 
gradué  et  arrivent  sur  un  spectroscope  à  vision  directe  qui  étale 
le  spectre  verticalement  :  une  fente  dont  est  muni  l'oculaire 
permet  de  ne  laisser  passer  que  la  radiation  jaune.  On  obtient  le 
réglage  de  l'appareil  en  produisant  la  coïncidence  de  la  croisée 
des  fils  du  réticule  éclairée  avec  son  image  par  réflexion  sur  la 
face  de  sortie  du  quartz. 

La  loi  de  correspondance  entre  les  variations  de  résistance  et 
de  température  était  préalablement  étudiée  par  comparaison  avec 
ua  thermomètre  à  air.  Elle  est  d'ailleurs  en  pleine  concordance 
/.  de  Phys,,  3«  série,  t.  III.  (Mai  1894.)  i5 
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avec  celle  indiquée  par  MM.  Cailletet  et  Boutj.  Les  résultats  sont 
représentés  avec  une  approximation  égale  aux  erreurs  d'expé- 
rience par  la  formule  de  M.  Joubert 

(p  =  A(n-  0,000 146824 <  4- o,ooooooo329<'). 

f  est  la  rotation,  A  est  un  facteur  dépendant  de  l'épaisseur  du 
quartz. 


Ed.  SARASIN  et  DE  LA  RIVE.  —  laterféreoces  des  ondulations  électriques  par 
réflexion  normale  sur  une  paroi  métallique.  Égalité  des  vitesses  de  propagation 
dans  l'air  et  le  long  de  fils  conducteurs,  t.  XXIX,  p.  358  (*). 

Les  auteurs  ont  établi  dans  de  précédentes  expériences  [Sur  la 
résonance  multiple  des  ondulations  électriques  de  Hertz  se 
propageant  le  long  des  fils  conducteurs  {Archives,  t.  XXIII, 
p.  1 13;  1890)]  que  chaque  résonateur  circulaire  décèle  invariable- 
ment une  longueur  d'onde  qui  lui  est  propre  et  qui  ne  dépend 
que  des  dimensions  du  cercle  et  pas  de  celles  de  l'excitateur  des 
ondulations.  Ils  se  proposent  de  comparer  les  longueurs  d'onde 
obtenues  avec  un  même  cercle  dans  l'air  et  le  long  d'un  fil  con- 
ducteur, résultat  très  important  pour  la  théorie  électromagnétique 
de  la  lumière  et  que  les  expériences  de  Hertz  avaient  laissé  incer- 
tain. 

Trois  séries  d'expériences  ont  été  faites  en  faisant  varier  les 
dimensions  des  résonateurs  circulaires  (o°,35,  o",  5o,  o"',75  et 
i"*  de  diamètre)  et  en  étudiant  avec  chacun  d'eux  les  interférences 
de  l'onde  directe  et  de  l'onde  réfléchie  dans  l'air  sur  la  surface 
d'une  paroi  métallique  plane.  Dans  les  deux  premières  séries 
{Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences, 
3i  mars  1891),  les  dimensions  des  parois  réfléchissantes  (2°',8o  sur 
3™  et  2",  80  sur  5™),  suffisantes  pour  le  résonateur  de  o",35  de 
diamètre,  paraissaient  insuffisantes  pour  les  longueurs  d'onde  de 
plus  grandes  dimensions  accusées  par  les  résonateurs  de  o",  5o  et 
plus.  Aussi  la  paroi  métallique  (feuilles  de  zinc  de  o°°*,5  d'épais- 
seur) a-t-elle  été  portée  aux  dimensions  de  8"  de  hauteur  pour 


(•)  Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  II,  p.  697. 
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16"  de  largeur,  afin  de  permettre  l'étude  pour  les  X  de  4"  à  6°'. 
Normalement  à  la  paroi  métallique,  la  salle  d'expériences  présen- 
lail  un  développement  de  plus  de  20™. 

L'excitateur  ou  primaire  est  disposé  tantôt  à  i5",  tantôt  à  18", 
tantôt  à  i7°,5o  de  la  paroi.  Il  est  constitué  de  deux  sphères  mé- 
talliques, tantôt  en  zinc  de  So*""*  de  diamètre,  tantôt  en  laiton 
de  So*'"  de  diamètre,  armées  soit  de  tiges  de  7""  de  diamètre, 
soit  de  cylindres  de  35"*"  de  diamètre,  de  direction  horizontale 
parallèle  à  la  paroi  métallique,  entre  les  extrémités  desquels 
jaillissent  les  étincelles  à  des  distances  variables  et  dans  un  bain 
d*huile. 

On  explore  le  champ  sur  la  base  avec  les  divers  résonateurs; 
les  déplacements  se  font  le  long  d'un  banc  optique  en  bois  de 
8^,75  de  longueur,  enfermé  dans  un  couloir  sombre  recouvert  de 
papier  noir,  porté  par  trois  chevalets,  de  10"  de  longueur  et  i"*,5o 
de  largeur.  L'obscurité  facilite  l'observation  des  étincelles  se- 
condaires. Trois  procédés  pour  la  détermination  des  nœuds  et 
des  ventres  ont  été  utilisés,  i"  Le  plan  du  résonateur  étant  pa- 
rallèle au  plan  du  miroir  avec  son  axe  vertical,  on  détermine  pour 
chaque  position  la  distance  maxima  à  laquelle  jaillit  l'étincelle 
secondaire.  La  courbe  des  distances  au  miroir  et  des  distances 
mesurées  au  micromètre  à  étincelles  présente  des  minima  équi- 
dislants.  2?  On  laisse  constante  la  distance  des  deux  bords  de 
l'interrupteur.  La  moyenne  des  deux  positions  d'extinction  et  de 
réapparition  de  l'étincelle,  lorsqu'on  éloigne  le  résonateur  du  mi- 
roir, doDne  les  nœuds  qui  sont  à  égale  distance  les  uns  des  autres. 
3^  Le  résonateur  est  dans  un  plan  horizontal  ;  son  axe  est  perpen- 
diculaire au  banc  d'optique.  Les  étincelles  se  produisent,  pour 
une  distance  convenable  des  bords  de  l'interrupteur,  lorsque  les 
deux  moitiés  du  cercle  correspondent  à  des  valeurs  différentes  de 
la  force  (c'est  le  cas  où  le  centre  du  résonateur  est  à  un  nœud). 
L'étincelle  est  moindre,  sinon  nulle,  lorsque  le  centre  du  cercle 
se  trouve  dans  un  ventre  5  l'expérience  confirme  la  loi  de  distribu- 
tion déjà  indiquée. 

Les  longueurs  d'onde  observées  dans  ces  expériences  pour  les 
résonateurs  de  o™,5o  et  de  o"',  75  sont  les  mêmes,  dans  la  limite 
des  erreurs  d'observation,  que  celles  constatées  dans  les  expé- 
riences le  long  des  fils. 
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Les  conclusions  des  auteurs  ont  déjà  été  rapportées  dans  le 
Recueil  {Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  II,  p.  597). 

Ch.  DUFOUR.  —  La  scintillation  des  étoiles,  t.  XXIX,  p.  545. 

L'auteur  se  propose  d'établir,  pour  une  distance  zénithale 
donnée,  une  relation  entre  la  scintillation  des  étoiles  et  le  temps 
probable.  Le  degré  de  scintillation  de  la  lumière  d'un  astre  est 
repéré  de  o®  à  i®,  à  l'œil  nuj  une  assez  longue  habitude  permet 
une  précision  suffisante  dans  ce  genre  d'observations.  Le  degré  de 
scintillation  pour  une  même  étoile  diminue  progressivement  de 
l'horizon  au  zénith.  Il  est  sensiblement  proportionnel  au  produit 
de  l'épaisseur  de  l'atmosphère  que  traverse  le  rayon  lumineux 
par  la  réfraction  pour  la  hauteur  à  laquelle  se  trouve  l'étoile.  Il 
est  plus  considérable  pour  les  étoiles  blanches  que  pour  les 
étoiles  rouges.  Il  diminue  avec  l'altitude.  Enfin,  M.  Dufour  croit 
pouvoir  affirmer  qu'à  Morges  «  une  faible  scintillation  annonce 
en  général  l'approche  du  mauvais  temps  ».  Il  exprime  le  vœu  que 
des  observations  de  ce  genre  soient  faites  par  les  navigateurs.  Ces 
recherches  auraient  une  grande  importance  à  cause  des  prévisions 
météorologiques  qu'on  pourrait  en  déduire. 

Robert  WEBER.  —  Sur  la  capacité  inductive  spécifique,  t.  XXIX,  p.  571. 

On  emploie  un  condensateur  constitué  par  deux  longs  tubes 
cylindriques  laissant  entre  eux  un  petit  espace  annulaire;  à  la 
face  extérieure  du  grand  tube  et  à  la  face  intérieure  du  petit  tube 
sont  collées  deux  feuilles  métalliques  qui  sont  les  armatures  du 
condensateur.  L'espace  annulaire  peut  contenir  les  difl^érentes 
substances  (gaz,  liquides,  solides)  à  étudier.  Si  d!  et  rf"  sont  les 
épaisseurs  des  deux  tubes,  d  l'épaisseur  de  l'espace  annulaire,  Av 
et  k  les  capacités  inductrices  spécifiques  du  verre  et  de  la  sub- 
stance qui  remplit  l'espace  annulaire,  la  charge  pour  une  diffé- 
rence de  potentiel  V  entre  les  deux  armatures  est 
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Si  I*espace  annulaire  est  rempli  d'air,  la  charge  est 


Un  mesure  r=  ^  = ,-. 

k  d-^d' 
D'où  k^. 

On  mesure  kv  en  remplissant  l'espace  annulaire  d'un  liquide 

de  même  pouvoir  inducteur  spécifique  que  le  verre.  On  a  alors  la 

relation 

dk^ 

d'-hd' 

On  obtient  ce  liquide,  en  tâtonnant.  On  le  réalise  de  telle  sorte 
que  la  valeur  f^  soit  la  même  lorsqu'on  introduit  dans  l'espace 
annulaire  soit  le  liquide  et  du  verre,  de  même  nature  que  celui 
des  tubes,  soit  le  liquide  seul.  La  disposition  expérimentale  est 
telle  qu'on  compare  successivement  les  capacités  avec  le  liquide, 
puis  avec  Tair  à  une  même  capacité,  celle  d'un  condensateur 
auxiliaire  invariable.  Un  jeu  de  commutateur  permettait  de  faire 
passer  dans  un  galvanomètre  de  Wiedemann,  à  intervalles  courts 
et  égaux,  les  décharges  du  condensateur,  d'abord  dans  un  sens, 
puis  dans  l'autre  sens. 

La  moyenne  des  déviations  de  part  et  d'autre  de  l'équilibre 
correspond  à  la  déviation  adoptée  comme  mesure.  De  même  pour 
la  capacité  auxiliaire  et  enfin  pour  le  condensateur  transformé. 
M.  Weber  a  trouvé  que,  pour  l'air  et  l'acide  carbonique,  la  capa- 
cité inductive  spécifique  diminue  avec  la  force  électromotrice  de, 
charge,  pour  Téther  elle  augmente  avec  la  différence  de  potentiel  ; 
les  corps  conducteurs  ont  une  capacité  inductive  spécifique  qui 
reste  finie.  Aucune  relation  n'existe  entre  la  composition  d'un 
mélange  et  sa  capacité  inductive  spécifique.  Les  valeurs  absolues 
ne  vérifient  pas  la  loi  de  Maxwell  ^k  =  n. 
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Ch.  BOREL.  —  Recherches  des  constantes  diélectriques  principales  de  quelques 
substances  cristallisées  biaxes  (ortho  ou  clinorhombiques),  t.  XXX,  p.  i3i. 

M.  Ch.  Borel  se  propose  la  détermination  des  constantes  di- 
électriques de  quelques  substances  orthorhombiques  et  clino- 
rhombiques.  Il  opère  sur  de  nombreux  sulfates  doubles  à  six  mo- 
lécules d*eau  de  cristallisation  et  détermine  successivement  : 
i"  Torientation  de  sphères  cristallisées  des  systèmes  ortho  et  clino- 
rhombiques  dans  un  champ  uniforme;  2°  les  valeurs  absolues  des 
constantes  diélectriques  de  ces  mêmes  sphères.  La  méthode  esl 
celle  de  Boltzmann  légèrement  modifiée  (6oL^zMAN^,  Sûzfj, 
Akad,  Wien,  t.  LXVIII,  p.  81;  1878,  1874). 

La  balance  bifilaire  à  laquelle  les  sphères  diélectriques  étaient 
suspendues  était  remplacée  par  une  balance  unifilairc  à  fil  de 
quartz;  au  lieu  de  mesurer  l'attraction  des  sphères  par  la  déviation 
de  la  balance,  on  la  mesurait  par  la  torsion  du  fil  de  quartz,  né- 
cessaire pour  maintenir  l'équilibre.  Pour  une  même  sphère,  la 
méthode  d'attraction  de  M.  Boltzmann  a  toujours  indiqué  la  même 
position  des  axes  de  polarisation  que  Torientalion  dans  un  champ 
uniforme. 

La  position  des  axes  de  polarisation  varie  beaucoup  d\in  sulfate 
double  à  l'autre,  mais  est  constante  pour  les  divers  échantillons 
d'un  même  sulfate. 

Ch.   borel.   —  Phénomènes  dynamiques  dus   à   l'électrisation  résiduelle 
des  diélectriques,  t.  XXX,  p.  45. 

Deux  systèmes  de  bobines  capables  de  produire  en  un  même 
point  deux  champs  de  directions  différentes  donnent,  si  elles 
sont  parcourues  par  des  courants  alternatifs,  présentant  une  di/-- 
férence  déphasé,  un  champ  résultant  de  direction  et,  en  général, 
de  grandeurs  variables  d'une  manière  continue.  On  réalise  ainsi 
un  champ  tournant  qui  entraine  après  lui  tout  disque  métallique 
ayant  même  axe  de  rotation  que  lui.  Le  D**  F.  Borel  produit  ces 
deux  champs  à  l'aide  d'un  solénoïde  d'une  part,  et  d'un  long 
barreau  de  fer  doux,  parallèle  à  l'axe,  mais  en  dehors  de  cet  axe, 
d'autre  part.  Le  pôle  induit  sur  le  fer  doux  produit  un  champ  de 
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direction  différente  de  celui  réalisé  par  le  solénoïde.  Si  le  circuit 
est  parcouru  par  des  courants  alternatifs,  l'hystérésis  (d'après 
F.  Borel)  du  barreau  de  fer  doux  suffit  à  établir  une  différence  de 
phase.  Le  champ  tournant  est  obtenu  et  entraîne  avec  lui  un 
disque  de  fer  doux.  M.  Ch.  Borel  a  réalisé  une  expérience  ana- 
log;ue  en  remplaçant  le  solénoïde  par  une  armature  plane  soumise 
pendant  des  intervalles  de  —^  de  seconde  à  des  charges  successi- 
vement positives,  nulles  et  négatives.  Le  barreau  de  fer  est  rem- 
placé par  une  tige  de  verre  et  le  disque  de  fer  doux  par  un  disque 
soit  de  mica,  soit  de  papier  paraffiné.  La  rotation  continue  est 
ainsi  produite.  Le  phénomène  de  Fhjstérésis  dans  les  diélec- 
triques est-t-il  vraiment  la  cause  de  cette  rotation?  L'auteur  ne  le 
pense  pas.  Ses  expériences  l'ont  conduit  à  admettre  que  cette  ro- 
tation était  due  à  des  phénomènes  de  conduction.  Il  a  d'ailleurs 
déduit  de  cette  expérience  un  dispositif  pour  la  comparaison  de 
l'électrisation  résiduelle  de  diverses  substances  amorphes,  diélec- 
triques et  conductives.  II  oppose  à  l'action  d'un  bâton  de  verre 
chargé  d'électricité  celle  d'un  diélectrique  placé  de  l'autre  côté  du 
disque. 

Le  disque  de  papier  paraffiné,  porté  par  un  fil  de  torsion, 
tourne  d'un  certain  angle,  qui  représente  la  différence  des  actions 
do  verre  et  du  diélectrique.  Sous  l'influence  des  champs  élec- 
triques alternatifs,  l'électrisation  résiduelle  va  en  croissant  avec  les 
substances  de  moins  en  moins  isolantes.  Même  à  partir  d'un  cer- 
tain degré  d'isolement,  la  répulsion  sur  le  disque  est  remplacée 
par  une  attraction  dont  l'effet  s'ajoute,  quant  à  l'angle  de  rotation, 
à  l'effet  d'un  bâton  de  verre.  L'étude  des  corps  cristallisés  a  per- 
mis de  constater  des  différences  d'électrisation  résiduelle  entre  les 
deux  extrémités  d'une  même  direction. 


Ch.  DUFOUR.  —  Manière  de  mesurer  le  grossissement  des  lanettes 
et  des  télescopes,  t.  XXX,  p.  3i5. 

L'auteur  propose  d'utiliser  l'observation  de  la  Lune  pour  le 
calcul  du  grossissement  d'un  instrument,  d'un  télescope,  en  com- 
parant, au  moment  de  la  pleine  lune,  le  diamètre  apparent  ob- 
servé à  travers  l'instrument  et  le  diamètre  apparent  calculé  d'après 
la  position  de  l'astre  au  moment  de  l'observation. 
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Gh.  galopin.  —  Déplacement  d'un  corps  sonore. 

L'auteur  étudie  les  modifications  apparentes  produites  dans  un 
son  par  le  déplacement  d'un  corps  sonore  en  ligne  droite  et  d^un 
mouvement  uniforme.  Il  étudie  les  variations  d'intervalles  appa- 
rents dans  les  différents  cas  où  la  vitesse  de  la  source  V  est  plus 
petite  que  la  vitesse  u  du  son,  puis  égale  à  u^  puis  comprise  entre  u 
et  2£/,  puis  égale  à  au,  puis  plus  grande  que  2e/. 

R.    DoifOIEH. 
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T.  XXV,  n-  1,2,  3,  4;  1898. 

R.  SAWELIEFF.  —  Sur  la  précision  des  obserrations  actinométriques,  p.  i-35. 

L'auteur,  qui  a  entrepris,  il  y  déjà  cinq  ans,  par  sa  propre  ini- 
tiative, une  longue  série  continue  d'observations  actinométriques 
au  sud-ouest  de  la  Russie,  a  été  provoqué  à  écrire  son  Mémoire 
par  le  travail  de  M.  Chwolson  :  Sur  V état  actuel  de  Vactinomé- 
trie,  publié  au  commencement  de  1892  aux  Annales  de  l'obser- 
vatoire physique  de  Saint-Pétersbourg.  En  laissant  de  côté  les 
considérations  théoriques  de  M.  Chwolson  sur  l'insuffisance  des 
méthodes  actinométriques  actuelles,  M.  Sawelieff  remarque  que 
l'objet  des  mesures  actinométriques  varie  spontanément  et  sou- 
vent si  brusquement  qu'on  n'a  pas  même  le  droit  de  parler  de 
mesures  bien  précises  de  cette  quantité.  Contrairement  à  l'opinion 
de  M.  Chwolson,  il  affirme  que  l'actinomètredeM.  Crova  et  celui 
de  M.  VioUe  lui  ont  donné  des  résultats  dont  l'erreur  probable 
est  de  I  à  a  pour  100,  erreur  qui  ne  dépasse  pas  de  beaucoup 
celle  des  observations  météorologiques  ordinaires.  A  l'appui  de 
cette  conclusion,  M.  Sawelieff  cite  un  grand  nombre  de  ses  obser- 
vations et  expériences  propres  et  en  discute  les  plus  minutieux 
détails. 
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S.  GRIBOIEDOFF.  —  Sur  le  coefGcient  de  diffasion,  déterminé  par  des  expérience» 
sur  réYaporation  des  liquides,  p.  36-5o. 

M.  Stefan  a  donné  en  1871  une  théorie  générale  de  la  diffusion 
des  corps  à  l'état  gazeux,  donnant  le  mojen  de  calculer  le  coeffi- 
cient de  diffusion  K  de  la  vapeur  d'un  liquide  d'après  le  temps, 
h  —  ^0)  que  son  niveau  dans  une  éprouvette  capillaire  emploie  pour 
baisser  de  la  hauteur  Ao  à  A|.  Ces  hauteurs  sont  comptées  à  partir 
de  rorifice  supérieur  de  Téprouvette,  débouchant  dans  une  masse 
indéfinie  d'air,  ou  dans  un  courant  continu  d'air. 

En  nommant  St  la  densité  du  liquide,  dt  la  densité,  et/>i  la  ten- 
sion de  sa  vapeur  saturée,  le  tout  à  la  température  de  l'expérience, 
ph  pression  du  mélange  de  gaz  et  de  vapeur  à  l'orifice  de  l'éprou- 
vette,  le  coefficient  de  diffusion  K  s'exprime,  d'après  Stephan,  par 

K  =  (AtH-Ao)(A,-Ao)^ 

O; 


•('.-Mlog(^j 


L'auteur  se  servait  de  deux  tubes  en  verre  de  2"'',  648  et  de 
i""»,898  de  diamètre,  et  de  deux  autres  en  cuivre,  de  a"",595  ;  ils 
ont  été  placés  dans  un  bain  formé  par  deux  grands  bocaux  con- 
centriques en  verre,  remplis  d'eau,  et  un  courant  d'air  horizon- 
tal était  produit  entre  leurs  orifices  et  le  couvercle  du  bain  à  l'aide 
d'un  tuyau  et  d'un  brûleur  Bunsen,  produisant  appel. 

Voici  les  résultats  : 

Valeurs  de  K.       Température. 

Éther  G*Hioo o,o83oi  19,5 

M  0,08170  18,6 

M  0,0829  16,0 

Benzol  C«H« o,o8535  4i,6 

M  0,08770  53,1 

»  0,08909  56,0 

»  0,09068  65, o 

Formiate  de  méthyle  G*H*0». ..  0,10181  16,0 

»  o,io3a5  18, a 

»  o, 1040a  21,8 

AcéUte  de  méthyle  G»  H«  0« o  ,09265  26 , 8 

»  0,09535  34,7 

»  0,09814  43,6 

Propionate  de  méthyle  G^H^O».  0,08694  43,0 

»  0,09226  59,4 
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N.  KASTERINE.  —  Sur  la  variation  de  la  cohésion  des  liquides,  p.  51-73. 

D'après  la  théorie  de  Laplace,  la  hauteur  de  Tascension  d'un 
liquide  dans  un  tube  capillaire  diminue,  quand  sa  température 
monte,  proportionnellement  à  la  variation  de  sa  densité  D,  si  tou- 
tefois Tangle  de  raccordement  reste  invariable.  Mais  les  expé* 
riences  de  Brunner,  Frankenheim,  de  Heren^  Timberg,  SchiflT  et 
autres  démontrent  clairement  que  la  cohésion  des  liquides  dimi- 
nue plus  vite  que  le  carré  de  leur  densité,  et  que  la  variation  de 
Tangle  de  raccordement,  mesuré  pour  quelques  liquides  par  Schiff, 
ne  suffit  pas  pour  expliquer  ce  décroissement.  L'auteur  suppose 
que  c'est  la  grandeur  du  rayon  de  la  sphère  d'activité  moléculaire 
qui  change  avec  la  température.  Par  l'introduction  de  celte  hypo- 
thèse, la  formule  bien  connue  de  Laplace 


P  =  K-i- 


2   \H"i"^  hJ 


ne  change  pas  de  forme,  mais  les  constantes  K  et  H,  que  Laplace 
considère  comme  proportionnelles  à  la  densité  du  liquide,  devien- 
nent en  outre  fonctions  du  rayon  de  la  sphère  d'activité  molécu- 
laire. 

Pour  arriver  à  des  formules  propres  à  être  confrontées  aux  don- 
nées de  l'expérience,  l'auteur  a  été  conduit  à  admettre  que  les 
forces  moléculaires  se  conforment  à  la  loi  des  carrés  des  distances 
de  Newton  ;  dans  ce  cas,  la  constante  [x  peut  être  nommée  intensité 
de  Taction  moléculaire.  Cela  posé,  l'auteur  obtient  pour  un  même 
liquide  de  densité  D  à  deux  températures  différentes  la  relation 

suivante  : 

K|  ^HÎDÎ 
Kî        UfDf 

La  pression  moléculaire  K  peut  être  calculée  par  la  deuxième 
équation  d^état,  de  Clausius, 

_  RT(AT-»~B) 

Les  constantes  R,  A,  B,  n  et  p,  ainsi  que  la  tension  superfi- 
cielle H  et  Tascension  capillaire  h  sont  déjà  déterminées  à  diverses 
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tempéralures  pour  plusieurs  liquides,  de  sorte  que  Tauleur  fut  en 
étal  de  calculer  vingt-quatre  valeurs  différentes  de  ~  •  Les  diffé- 
rences des  valeurs  calculées  et  observées  varient  de  o  à  +  0,067, 
en  moyenne  de  3  pour  100. 

L'auteur  tire  encore  de  son  hypothèse  les  conséquences  sui- 
vantes, qui  s'accordent  bien  avec  l'expérience  : 

1°  Le  produit  de  l'intensité  de  l'action  moléculaire  par  le  poids 
moléculaire  est  une  constante; 

2**  Pour  divers  liquides  aux  températures  correspondantes,  les 
rayons  des  sphères  d'activité  moléculaire  sont  approximative- 
ment proportionnels  aux  racines  carrées  des  poids  moléculaires; 

3°  Aux  températures  correspondantes,  la  molécule  physique 
de  divers  liquides  contient  le  même  nombre  de  molécules  chi- 
miques. 

P.  WELITSCKO.  —  Deux  héliographes,  p.  77-78. 

Un  cylindre  fermé  dont  l'axe  est  orienté  parallèlement  à  l'axe 
(lu  monde,  est  muni  de  trois  fentes  au  sud,  est  et  ouest,  et  tapissé 
intérieurement  de  papier  sensible  au  cyanoferrure.  La  sensibilité 
du  papier  et  les  dimensions  des  fentes  sont  réglées  de  sorte  qu'on 
obtient  trois  bandes  bien  définies  dont  les  teintes  enregistrent  les 
variations  de  l'éclairement  pendant  toute  la  journée,  avec  plus  de 
précision  que  les  héliographes  de  Campbel-Stokes  et  de  Maurer. 

Le  deuxième  héliographe  de  l'auteur  est  muni  d'un  mouvement 
d'horlogerie  et  fonctionne  par  conséquent  d'une  manière  bien 
plus  précise.  Il  possède  une  fente  de  o"",a  pour  le  milieu  de  la 
journée,  et  une  autre  beaucoup  plus  large,  donnant  assez  de  lu- 
mière pour  fonctionner  au  voisinage  du  lever  et  du  coucher  du 
soleil. 

S.  TERECHINE.  —  Méthode  de  mesure  de  la  température  et  de  la  conductibilité 
thennique  extérieure  d'un  fil  métallique  parcouru  par  un  courant  électrique, 

P-  97- "o- 

Draper  a  déjà  mesuré  la  température  d'un  fil  métallique  verti- 
cal parcouru  par  un  courant,  en  observant  son  allongement  à 
l'aide  d'un  levier  sensible.  L'auteur  emploie  pour  le  même  but  un 
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moyen  plus  simple.  Le  fil  de  longueur  2d  est  lendu  horizontale- 
ment; quand  on  suspend  en  son  milieu  un  poids  de  20*'' à  Taide 
d'un  petit  crochet  en  platine,  sa  longueur  devient  a/,  et  le  point 
de  suspension  s'abaisse  de  h.  II  est  évident  que 

et  que 

dh  _l 
dl  ""  h 

Il  suffit  de  mesurer,  à  Taide  d'un  microscope  à  micromètre  oc- 
culaire,  l'accroissement  delà  flèche  A,  pour  pouvoir  calculer  l'ac- 
croissement de  la  longueur  du  fil,  si  Ton  connaît  la  distance  ixd 
de  ses  points  d'attache.  L'appareil  a  donné  des  mesures  bien  con- 
cordantes quand  les  extrémités  du  fil  métallique  ont  été  pincées 
entre  deux  fortes  plaques  en  verre  :  les  supports  en  métal  refroi- 
dissent par  conductibilité  une  partie  notable  du  fil  et  faussent  les 
résultats.  Un  crin,  tendu  horizontalement  entre  les  mêmes  pinces 
que  le  fil,  servait  de  repère  pour  la  mesure  de  la  flèche  A. 

Un  fil  de  platine,  long  de  i4i""*,3  et  de  o"",5  de  diamètre, 
commença  à  émettre,  dans  une  chambre  complètement  obscure, 
une  faible  lumière  jaune  gris,  semblable  à  la  phosphorescence 
d'un  tube  de  Geisslér,  a  la  température  calculée  de  358** C.  et  une 
seconde  fois  à  358**,  8 C.  (54  =  o"*",  466eto""',469),  températures 
bien  inférieures  à  525^0.,  indiquée  par  Draper,  et  39o'*G.  obser- 
vée par  H.  Weber.  Une  série  d'expériences  faites  à  l'aide  d'un 
même  fil  de  platine  de  o"",  5  entre  89**,  9 G.  et  620®,  2 G.  en  chan- 
geant l'intensité  du  courant,  a  vérifié  la  loi  trouvée  par  M.  OEl- 

schlager  : 

0  =  cl« 

(les  variations  de  0  :  P  ne  sortaient  pas  des  limites  10,0  et  10,8) . 
La  quantité  de  chaleur  H  perdue  par  un  centimètre  carré  de  la 
surface  du  fil  à  la  température  absolue  T,  pendant  une  seconde, 
peut  être  calculée  d'après  les  dimensions  du  fil  et  l'intensité  du 
courant;  ces  nombres  s'accordent  mieux  avec  les  résultats  calcu- 
lés par  la  formule 

HT=(T-To)[K,(T-hTo)-K,] 

=  (T  —  To)[o,oooo3o2(T  h-  T©)  —  o,oo5J 

(T  désignant  la  température  absolue  du  fil  et  To  celle  de  Tair) 
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qu^avec  les  formules  connues  de  Dulong  et  Petit  et  de  Lorentz. 
En  admettant  la  proportionnalité  de  la  résistance  des  métaux 
purs  à  leurs  températures  absolues,  Fauteur  propose  Texpression 
approximative  suivante  de  Ht,  ne  contenant  qu'une  seule  con- 
stante 

Ht=cTTo(T  — To). 

W.  KISTIAKOWSKY.  —  Nouveau  système  d'unités  absolues,  p.  81-90. 

M.  Ostwald  a  proposé  un  système  d'unités  absolues  dans  lequel 
les  unités  indépendantes  sont  le  centimètre,  la  seconde  et  l'unité 
de  l'énergie,  l'erg,  de  sorte  que  l'unité  de  masse  est  de  dimension 
[e^^/-^].  Ce  système  présente  quelque  avantage  pour  la  Chimie, 
mais  demande  l'introduction  de  nouvelles  unités  fondamentales 
pour  les  mesures  électriques,  thermiques  et  autres.  L'auteur  pro- 
pose d'exprimer  la  température  et  l'entropie  à  l'aide  du  centimètre, 
de  la  seconde  et  de  l'erg  de  la  manière  suivante. 

Si  l'on  nomme  d  la  température,  Ci.  la  capacité  thermique  mo- 
léculaire, e  l'énergie  et  R|  une  constante,  on  peut  écrire  l'équa- 
tion 

OU,  en  réduisant  K|  à  l'unité, 

C^3r  =  e. 

De  même,  la  capacité  thermique  étant  proportionnelle  à  la  masse, 

on  peut  réduire  le   coefficient  de  proportionnalité  à  l'unité,  et 

écrire 

C|,=  /w. 

De  là,  on  déduit  aisément  que  la  dimension  delà  température  d 
est[/*r*],  c'est-à-dire  celle  du  carré  d'une  vitesse,  et  l'entropie 
ou  la  capacité  thermique  ont  la  dimension  commune  [<?^^/'^]. 

Th.  PETROUCHEWSKY.  —  Projet  d'un  système  de  mesures  décimales  métriques 
pour  la  Russie,  p.  91-93. 

L'emploi  des  mesures  décimales  métriques  fait  des  progrès  in- 
cessants en  Russie.  Mais  leur  introduction  officielle  rencontre  un 
obstacle  sérieux  dans  la  nomenclature,  dont  les  sons,  complète- 
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ment  étrangers  à  la  langue  russe,  n'indiquent  rien  pour  nous,  ainsi 
que  dans  les  valeurs  absolues  de  ces  mesures  qui  sont  loin  de  tout 
rapport  simple  avec  nos  mesures  usuelles.  L'auteur  a  choisi  une 
série  de  mesures  métriques  dont  la  valeur  approximative  est  égale 
à  nos  principales  mesures  légales,  ou  présente  avec  elles  un  rap- 
port simple  et  propose  pour  les  nouvelles  mesures  une  nomencla- 
ture conforme  au  génie  de  la  langue  russe,  mais,  par  contre,  dé- 
pourvu de  système  indiquant  la  relation  à  Tunité  fondamentale. 

P.  BACHMETIEFF  et  WJAROFF.  —  Sur  les  chaleurs  spécifiques 
des  amalgames,  p.  ix5-i37. 

Les  propriétés  thermoélectriques  de  quelques  amalgames  pré- 
sentent, d'après  les  recherches  de  M.  Bachmetieff('),  des  anoma- 
lies notables,  de  manière  à  rendre  probable  la  supposition  que 
ces  amalgames  sont  de  vraies  combinaisons  chimiques. 

Pour  confirmer  cette  hypothèse,  les  auteurs  ont  entrepris  la 
mesure  de  la  chaleur  spécifique  des  amalgames  de  magnésium  et 
de  bismuth,  de  ^  à  5  pour  loo,  à  l'aide  du  calorimètre  à  glace  de 
Bunsen  et  en  partie  par  la  méthode  des  mélanges.  Le  maximum 
de  la  chaleur  spécifique  correspond  à  une  teneur  de  2,5  pour  loo 
en  bismuth;  quant  à  l'amalgame  de  magnésium,  sa  chaleur  spéci- 
fique cesse  presque  complètement  de  croître  quand  la  teneur  sur- 
passe 3  pour  loo.  Abandonné  au  contact  de  l'air,  l'amalgame  de 
magnésium  s'oxyde  et  forme  une  masse  boueuse,  colorée  par  le 
mercure  finement  divisé,  devenu  libre  par  la  décomposition  de 
l'amalgame.  En  déterminant  l'accroissement  du  poids  de  l'amal- 
game pendant  son  oxydation  ainsi  que  le  poids  du  mercure  mis 
en  liberté  à  l'état  nioléculaîre,  les  auteurs  ont  trouvé  que  la  for- 
mule de  l'amalgame  de  magnésium  est  probablement  MgHg^  Son 
poids  spécifique  a  été  trouvé  égal  à  4}io5,  tandis  que  celui  du  mé- 
lange serait  io,86.  L'amalgame  de  bismuth  ne  s'oxyde  pas  à  l'air, 
et,  par  conséquent,  la  méthode  susdite  ne  peut  être  appliquée  pour 
son  analyse;  mais,  la  chaleur  spécifique  du  bismuth  (0,022)  étant 
moindre  que  celle  du  mercure  (o,o33),  on  peut  conclure  que  la 
chaleur  spécifique  du  mélange  commence  à  décroître  aussitôt  qu'on 

(•)  Voir  Journ.  de  Phys,,  3»  série,  t.  I,  p.  402. 
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y  introduit  un  excès  de  bismuth,  c'est-à-dire  plus  de  2,5  pour  loo. 
La  formule  de  Tamalgame  correspondante  est  BiHg'*. 

P.  B.VCHMETIEFF  et  P.  PENTSCHEFF.  —  Recherches  calorimétriques 
sur  Targent  à  Tétat  colloïdal,  p.  i38-i55. 

Les  recherches  de  Prange,  de  Barus  et  Schneider  ont  suffisam- 
ment prouvé  le  caractère  colloïdal  de  diverses  modifications  de 
Targent,  mais  en  même  temps  ils  ont  rendu  invraisemblable 
la  supposition  de  CarejLea,  que  toutes  ces  modifications  sont  des 
états  allotropiques  différents  de  l'argent.  Les  auteurs  ont  cherché 
à  déterminer  la  chaleur  spécifique  de  V argent  à  couleur  d'or  de 
Carej  Lea  comme  mojen  de  trancher  la  question. 

L'argent  a  été  préparé  par  le  mélange  de  dissolutions  d'azotate 
d'argent  à  5  pour  loo,  de  tartrate  double  de  potasse  et  de  soude 
à  i4  pour  loo  et  de  sulfate  de  fer  à  7  pour  100  :  la  couleur  oran- 
gée du  précipité  se  change  en  couleur  de  café  par  l'addition  du 
sulfate  de  fer.  Après  une  heure  de  repos,  le  précipité  fut  recueilli 
sur  un  filtre  en  papier,  lavé  à  l'eau  distillée  et  séché  à  70-8o°C., 
après  quoi  il  prit  la  couleur  d'or.  Alors  le  précipité  a  été  introduit 
dans  des  tubes  en  verre,  porté  à  loS**  et  scellé  à  la  lampe.  La  cha- 
leur spécifique  a  été  déterminée  par  la  méthode  des  mélanges,  à 
l'aide  d'un  petit  calorimètre  muni  d'un  élément  thermo-électrique 
fer-argent  pour  pouvoir  mesurer  des  accroissements  de  tempé- 
rature ne  dépassant  pas  i^C.  et  annuler  les  corrections  dues  à  la 
perte  de  chaleur  par  le  calorimètre.  Malgré  toutes  ces  précautions, 
la  chaleur  spécifique  de  l'argent  à  couleur  d'or  a  été  trouvée 
variable  :  elle  décroît  après  chaque  échauff*ement  et  paraît  tendre 
vers  un  minimum,  qui  est  la  chaleur  spécifique  de  l'argent  à  l'état 
ordinaire.  Mais,  pendant  le  repos,  sa  chaleur  spécifique  augmente 
de  nouveau.  Entre  5o**C.  et  100°  elle  éprouve  un  accroissement 
subit,  que  l'on  peut  expliquer,  au  moins  en  partie,  par  la  présence 
d'un  peu  du  tartrate  qui  fond  dans  son  eau  de  cristallisation  entre 
jo'*  et  8o°C.  W.  Lermantoff. 
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JLGHEOlliTISHE  ET  GHBOHiTISlEE  DES  rBUftES  D'IlTEBrÉBEIGE; 
Par  m.  J.  MACË  DE  LÉPINAY. 

MM.  Cornu  (*),  Mascart  (2),  Lord  Rayleîgh  (')  ont  étudié  les 
phénomènes  d^ achromatisme  que  présentent  les  franges  d^nterfé- 
renée,  examinées  en  lumière  blanche,  sous  l'influence  du  pouvoir 
dispersif  des  milieux  interposés  entre  la  source  et  l'œil  de  l'obser- 
vateur. 

'M.  Cornu  a  considéré  uniquement  le  cas  de  franges  rectilignes, 
parallèles,  déplacées  par  réfraction  normalement  à  leur  direction 
commune.  Il  a  établi  qu'il  existe  toujours,  dans  ces  conditions, 
une  frange  achromatique  qui  joue  le  rôle  de  frange  centrale 
et  qui  se  trouve  dans  la  région  dii  champ  où  les  radiations  les 
plus  intenses  présentent  une  différence  de  phase  maximum  ou 
minimum, 

M.  Mascart  a  montré  que,  lorsque  la  frange  achromatique  est 
d'un  ordre  élevé,  il  existe  en  réalité  une  série  de  franges  achro- 
matisées  successivement  pour  les  diverses  radiations  du  spectre, 
de  telle  sorte  que  le  nombre  de  franges  discernables  peut  devenir 
très  considépble.  En  même  temps,  les  colorations  obtenues  pré- 
sentent un  aspect  tout  particulier^  les  maxima  revêtent  toutes  les 
teintes  successives  du  spectre,  les  minima  voisins  présentant  la 
teinte  complémentaire. 

Lord  Rayleigh  s'est  placé  à  un  point  de  vue  plus  général  que 
M.  Cornu.  Supposons  que  les  franges  observées,  de  forme  quelcon- 
que, soient  parfaitement  nettes  dans  toute  l'étendue  d'un  certain 
plan  (ce  que  l'on  peut  toujours  réaliser  par  l'emploi  d'un  trou 
éclairant).  La  différence  de  phase  cp  des  deux  mouvements  vibra- 
toires qui  se  superposent  en  un  même  point  du  plan,  est  fonction 
à  la  fois  des  coordonnées  Ç,  7^  de  ce  point  et  de  la  longueur  d'onde. 

La  condition  d'achromatisme  établie  par  M.  Cornu  M  ^<-)    =0 


(»)  Journal  de  Physique,  t*  série,  t.  I,  p.  398;  1882. 

(•)  Journal  de  Physique,  a»  série,  t.  VIII,  p.  445;  1889  et  3«  série,  t.  I,  p.  509; 
1892.  Traité  d'Optique,  passim, 
(•)  philosophical  Magazine,  5«  série,  t.  XXVIII,  p.  77  et  189;  1889. 
y.  de  Phys.,  3*  série,  t.  III.  (Juin  1894.)  16 
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(l'indice  o  indiquant  que,  dans  le  premier  membre  de  cette  équa- 
tion, on  doit  remplacer  X  par  la  valeur  Xq  qui  correspond  à  la  ra- 
diation la  plus  intense  du  spectre)  définit  une  certaine  courbe 
appelée  courbe  d^ achromatisme.  Cette  courbe  coupe  en  général 
obliquement  [un  grand  nombre  de  franges  qui  présentent  toutes, 
en  leurs  points  de  rencontre  avec  elle,  un  minimum  de  coloration. 
Les  franges  brillantes  y  sont  assimilables  à  la  frange  centrale  des 
deux  miroirs  de  Fresnel  ;  les  franges  sombres  à  la  frange  centrale 
obscure  des  trois  miroirs.  Elles  sont  donc  toutes  rendues  visibles, 
mais  ne  le  sont  que  sur  une  faible  partie  de  leur  longueur  (*). 

On  voit  que  le  nombre  de  franges  discernables,  lorsqu'on  fait 
intervenir  un  phénomène  de  dispersion,  peut  dépendre  de  deux 
causes  distinctes,  Tune  signalée  par  M.  Mascart,  l'autre  par  Lord 
Rajleigh.  II  en  est  une  troisième  que  ce  travail  met  en  évidence, 
mais  qui,  contrairement  aux  deux  autres,  peut  contribuer,  selon 
les  circonstances,  soit  à  accroître,  soit  à  diminuer  ce  nombre. 
Elle  présente  cette  particularité  que  son  influence  est  d'autant 
plus  grande  que  celle  de  la  cause  étudiée  par  M.  Mascart  est 
moindre. 

Je  me  propose  à  cet  effet  de  montrer  qu'il  est  possible  de  pous- 
ser plus  loin  l'assimilation  des  teintes  obtenues  dans  ces  conditions 
avec  celles  que  donne  un  appareil  interférentiel  normal  (*)  et  de 
l'étendre,  en  me  plaçant  au  même  point  de  vue  général  que  Lord 
Rayleigh,  aux  points  du  plan  situés  en  dehors  de  la  courbe  d'achro- 
matisme. 

Soient  cp  la  différence  de  phase,  pour  une  radiation  donnée  X,  des 
deux  mouvements  vibratoires  qui  se  superposent  en  un  point 
donné  du  plan  et  A'  leur  intensité  commune  (»).  L'intensité  du 


(')  Lord  Rayleigh  a  étudié  ainsi  les  phénomènes  d'achromatisme  que  présen- 
tent les  anneaux  de  Newton  vus  à  travers  un  prisme;  M.  Mascart,  ceux  qui  accom- 
pagnent les  franges  des  biaxes  en  lumière  convergente. 

(')  C'est-à-dire  tel  qu'il  ne  contienne  aucune  substance  douée  de  pouvoir  dis- 
persif. 

(')  J'admettrai,  dans  ce  travail,  que  la  lumière  qui  se  propage  sur  Tune  et 
l'autre  onde  est  de  la  lumière  blanche,  c'est-à-dire  que  les  diverses  réflexions  ou 
réfractions  subies  par  ces  ondes  ont  altéré  sensiblement  dans  le  même  rapport  les 
intensités  de  toutes  les  radiations  simples. 

Quanta  l'hypothèse  d'ondes  d'inégales  intensités,  elle  ne  modifierait  en  rien  les 
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mouvement  vibratoire  résultant  est  4^x  ^^^^  ~>  ^^^^  composition 

de  la  radiation  complexe  qui  illumine  ce  point  peut  être  repré- 
sentée symboliquement  par 

G  =  j4AÎcos«î. 

La  composition  de  cette  radiation  et,  par  suite,  les  impressions 
physiologiques  d'intensité  et  de  coloration  qui  y  correspondent 
dépendent  uniquement  de  la  relation  qui  lie  cp  à  X. 

Cette  relation  est  particulièrement  simple  dans  le  cas  d'un  phé- 
nomène d'interférence  normal.  Elle  est  en  effet  de  la  forme 


"?  =  *"(x-^0' 


0,  et  e  étant,  pour  chaque  point,  deux  constantes  :  S4  est  en  eflet 
une  différence  de  marche  purement  géométrique;  aire  représente 
une  différence  de  phase,  en  général  identique  pour  tous  les  points 
du  plan.  Elle  peut  provenir  de  ce  que  les  ondes  se  sont  réfléchies 
dans  des  conditions  différentes  (trois  miroirs  de  Fresnel,  anneaux 
de  Newton,  e  =  ±:  J),  ou  de  ce  que  l'une  d'elles  a  traversé  une 
ligne  focale  (€  =  ±1)  ou  un  foyer  (e  =  i!z^). 
Si  nous  prenons  comme  nouvelle  variable  indépendante  x  =  rt 

la  relation 

«p  =  ^-K^^iX  -h  e), 

OÙ  Ton  considère  q  et  j?  comme  des  coordonnées,  définit  une 
droite  parallèle  à  l'axe  des  x  pour  lajfrange  centrale  [S^  =  o), 
dont  l'angle  avec  cet  axe  croît  avec  S|.  La  composition  de  la  ra- 
diation éclairante  en  un  point  donné  est,  on  le  voit,  entièrement 
définie  par  le  coefficient  angulaire  2  7c8|  de  cette  droite  et  son  or- 
donnée à  l'origine  2Tzt  {*),  Il  importe  de  remarquer  qu'à  des  va- 
leurs de  e  de  la  forme  e  =  Eq  +  X:,  A*  étant  un  nombre  entier  quel- 


coDclusioDs  de  ce  travail;  les  teintes  calculées  seraient  seulement  lavées  d'une 
certaine  quantité  de  lumière  blanche,  sensiblement  la  môme  dans  toute  l'étendue 
du  plan. 

(')  Elle  est  indépendante,  pour  des  valeurs  données  de  8,  et  de  e,  de  la  nature 
de  l'appareil  interférentiel  et,  en  particulier,  de  la  forme  ou  de  la  loi  d'écar- 
tcment  des  franges. 
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conque,  correspond  la  même  proportion  cos^  î  =  cos^ic(8j  x  4-  «o) 

de  chaque  radiation  simple,  par  suite  la  même  composition  de  la 
lumière  éclairante,  par  suite  aussi  la  même  intensité  et  la  même 
coloration.  Pour  abréger,  nous  appellerons  teintes  de  jd»^°« 
ordre  les  teintes,  variables  avec  la  valeur  de  e,  qui  peuvent  coïn- 
cider avec  la  ^**°*«  frange  (8|  =:/>Xo)  de  la  radiation  la  plus  in- 
tense du  spectre,  dans  un  appareil  in terférentiel  normal. 

Soit,  d'autre  part,  un  appareil  in  terférentiel  quelconque,  compre- 
nant des  milieux  dispersifs.  La  différence  de  phase,  en  un  point 
donné,  est  une  fonction  beaucoup  plus  complexe  de  X  ou  de  x^ 
parce  que  la  différence  de  marche  des  deux  ondes  est  elle-même 
une  fonction  de  X  ou  de  x.  Maïs  considérons,  pour  ce  point  du 
plan,  la  courbe  définie  par 

«p=/(ar), 

et  menons  la  tangente  à  cette  courbe  au  point  j;o=  y**  Si  nous 

tenons  compte  de  ce  que  l'intensité  lumineuse  décroît  très  rapi- 
dement dans  le  spectre,  de  part  et  d'autre  de  la  radiation  la  plus 
intense,  nous  pourrons,  dans  un  grand  nombre  de  cas,  avec  une 
approximation  suffisante,  confondre  cette  courbe  avec  sa  tangente 
en  ce  point,  et  écrire  par  suite 

Posant  alors 
et 

nous  nous  trouvons  pouvoir  assimiler  la  teinte  obtenue  au  point 
considéré  avec  celle  qui  correspond  à  la  j9**"®  frange  d'un  phé- 
nomène d'interférence  normal,  caractérisé  par  une  certaine  valeur 
de  e  donnée  par  l'équation  (2).  ©  reprend  en  effet  la  même  forme 
que  plus  haut 

<p  =  ITZiliX  -h  e), 

0,  et  e  étant  indépendants  de  x. 
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Si  Ton  remarque  que  (  jt  J    est  une  fonction  des  coordonnées 

It  T^du  point  considéré,  on  voit  que  l'équation  (i),  dans  laquelle 
on  suppose  que  p  a  une  valeur  donnée,  définit,  dans  le  plan,  un 
certain  lieu  auquel  on  peut  donner  le  nom  de  courbe  de  chroma- 
tisme  d'ordre  p.  L'une  d'elles,  celle  qui  correspond  à/>  =  o,  n'est 
autre  que  la  courbe  d'achromatisme  de  Lord  Rayleigh.  La  condition 

l^j  =  o  revient  en  effet  à  la  suivante 

(a- 

Afin  d'étudier  comment  varient  les  teintes  et  les  intensités  aux 
divers  points  du  plan,  j'examinerai  tout  d'abord  comment  elles 
varient  le  long  d'une  courbe  de  chromatisme  donnée,  d'ordre/?; 
je  supposerai,  pour  simplifier,  que/?  est  un  nombre  entier. 

On  tire  des  équations  (  i  )  et  (a) 

£  =   -^ p. 

aie      ^ 

Si  l'on  se  déplace  le  long  de  cette  courbe,  à  partir  d'un  point 
arbitraire  auquel  correspond  la  valeur  80  de  e^  (fo  et  par  suite  e 
variant  d'une  manière  continue;  mais,  d'après  une  remarque  anté- 
rieure, en  tous  les  points  pour  lesquels  on  a 

Ê  =  So  -+-  A:, 

k  étant  un  nombre  entier  quelconque,  la  composition  de  la  radia- 
tion éclairante  redevient  la  même.  Les  teintes  et  les  intensités  se 
reproduisent  donc  périodiquement  le  long  d'une  même  courbe 
de  chromatisme. 
En  particulier,  à  tous  les  points  tels  que  l'on  ait 

<po  =  a  g^Tc, 

q  étant  un  nombre  entier,  correspond  une  valeur  entière,  q  — /?, 
de  e.  Les  intensités  et  les  teintes  sont  assimilables  à  celles  de  la 
p'*"*  frange  brillante  des  franges  d'interférence  normales  à  centre 
blanc.  De  même,  en  tous  les  points  tels  que  Ton  ait 

a^-H  I  , 


246  MACÉ  DE  LÉPINAY. 

les  ÎDtensités  et  les  coloralions  sont  assimilables  à  celles  de  la 
^ième  frange  sombre  des  franges  d'interférence  normales  à  centre 
noir. 

Ces  mêmes  résultats  peuvent  s'interpréter  autrement.  Considé- 
rons à  cet  effet  les  franges  brillantes  et  sombres  qui  correspondent 
à  la  radiation  la  plus  intense  du  spectre.  Les  premières  corres- 
pondent à  Ço=  2^7t,  les  secondes  à  cpo  = 


a^H-  I 


2 


Une  frange  brillante  quelconque  est  assimilable  à  la  frange  cen- 
trale des  deux  miroirs  de  Fresnel  au  point  où  elle  rencontre  la 
courbe  d'achromatisme;  aux  franges  brillantes  successives  du 
même  appareil  aux  points  où  elle  rencontre  les  courbes  de  chro- 
matisme  d'ordre  i,  2,  3,  etc.;  aux  franges  brillantes  successives 
des  trois  miroirs  de  Fresnel  aux  points  où  elle  rencontre  les 
courbes  de  chromatisme  d'ordre  ^,  |,  etc. 

Une  frange  sombre  quelconque  est  assimilable  à  la  frange  cen- 
trale des  trois  miroirs  au  point  où  elle  rencontre  la  courbe  d'achro- 
matisme^ aux  franges  sombres  successives  du  même  appareil  aux 
points  où  elle  rencontre  les  courbes  de  chromatisme  d'ordre 
ly  2j  3,  etc.  ;  aux  franges  sombres  successives  des  deux  miroirs  aux 
points  où  elle  rencontre  les  courbes  de  chromatisme  d'ordre  j, 
I,  etc. 

Remarquons  qu'il  existe,  en  général,  deux  courbes  de  chroma- 
tisme de  chaque  ordre,  correspondant  à  des  valeurs  de  p  égales 
et  de  signes  contraires. 


APPLICATIONS. 


Tl  est  utile,  pour  appliquer  cette  théorie  à  quelques  exemples, 
de  mettre  sous  une  forme  plus  commode  l'équation  générale  des 
courbes  de  chromatisme.  Nous  poserons,  à  cet  effet, 


T^UTtJ-, 


5  étant  une  fonction  de  Ç,  ti,  X,  définie  par  cette  relation  même. 
Si  l'on  remarque  que  l'on  a 


5i  =  5x5;  =  ^'^(^-~^55;j' 
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on  voit  que  T équation  cherchée  peut  s'écrire 


^•-^•(1),=-^^» 


I.  Vision  des  anneaux  de  Newton  à  travers  un  prisme.  — 
Cette  expérience  (*),  fournit  un  remarquable  exemple  du  cas  gé- 
néral. Je  supposerai,  avec  Lord  Rayleigh,  que  les  anneaux  (lame 
(l'air)  sont  examinés  sous  une  incidence  à  peu  près  normale  à 
travers  un  prisme  de  petit  angle,  et  ne  ferai  que  compléter,  au 
point  de  vue  du  chromatisme,  Tétude  faite  par  cet  auteur. 

Soient  m  l'indice  du  prisme,  u  son  angle  au  sommet,  a  la  dis- 
tance de  son  arête  au  plan  de  la  lame  mince,  R  le  rayon  de  cour- 
bure de  la  surface  convexe  qui  limite  cette  dernière.  L'origine  des 
axes  sera  placée  au  point  de  contact  du  plan  et  de  la  surface  con- 
vexe. Taxe  des  Ç  dirigé,  normalement  à  l'arête  du  prisme,  dans  le 
sens  de  la  déviation  produite. 

La  différence  de  phase  en  un  point  Ç,  tj  est  celle  qui  corres- 
pondait, avant  l'interposition  du  prisme,  au  point  de  coor- 
données i  — (m  —  \)au,  r\.  On  a  donc 


et,  par  suite, 


R 


Nous  poserons,  pour  simplifier, 

K  étant  un  coefficient  numérique  essentiellement  positif,  et 

Ç'={— (mo— i)aii, 

ce  qui  revient  à   transporter  l'origine  au  centre  apparent  des 
anneaux.   L'équation   des   courbes   de    chromatisme    d*ordre  p 


(')  Optique  de  Newton,  Livre  II,  Partie  I,  24'  Observation,  et  Livre  II,  Partie  II. 
p.  3^3  (édition  française  de  1722). 
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devient  alors 
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Ce  sont  des  circonférences  concentriques  [abscisse  du  centre  : 
(mo —  i)Kau].  La  circonférence  d'achromatisme  passe  par  l'ori- 
gine et  a  pour  rayon  ro  =  (/Wo  —  i)Kaw.  Les  rajons  des  circon- 
férences de  chromatisme  d'ordre/?  sont  donnés  par 

rJ  =  rJdzRjoXo, 
ce  que  Ton  peut  écrire 

«î  _  -ï  -4-  ftî 

en  désignant  par  p^  le  rayon  du  jp'*"*  anneau. 

De  cette  dernière  relation,  résulte  la  construction  suivante. 
Soient  (fig'  i)  O  le  centre  apparent  des  anneaux,  C  celui  des  cir- 

Fig.  I. 


conférences  de  chromatisme.  Sur  OC  comme  diamètre  décrivons 
une  circonférence.  Cette  circonférence  d'une  part,  l'axe  Ott^  de 
l'autre,  rencontrent  le  ^»*"«  anneau  en  deux  points  N  et  N'  qui 

Fig.  a.  Fig.  3. 


appartiennent  aux  deux  circonférences  de  chromatisme  d'ordre/?. 
C'est  ainsi  qu'a  été  obtenue  \^fig.  2  qui  correspond  exactement 
par  ses  dimensions  et  les  conditions  de  l'expérience  à  celle 
dessinée  par  Newton,  dont  h/ig.  3  est  la  reproduction  (Planche  II 
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du  Livre  II  de  V Optique  de  Newton).  Le  tracé  des  anneaux  a  été 
limité  aux  courbes  de  chromatisme  de  troisième  ordre,  ce  qui 
revient  à  admettre  que,  dan^  un  phénomène  d^nterférence  normal, 
les  franges  deviennent  indistinctes  au  delà  de  la  troisième. 

L'aspect  obtenu  varie  avec  la  distance  du  prisme  au  plan  des 
anneaux.  Celle-ci  diminuant,  les  diamètres  de  toutes  les  circon* 
férences  de  chromatisme  décroissent.  Si  les  conditions  sont  telles 
que  le  diamètre  de  la  circonférence  d'ordre  p= —  3  devienne 
nul,  l'aspect  du  phénomène  est  celui  de  \difig.  4* 

Fig.  4. 


II.  Franges  et  courbes  de  chromatisme  parallèles,  —  Dans 
ce  cas,  très  fréquent,  la  coloration  d'une  même  frange  demeure 
la  même  sur  toute  sa  longueur.  Si  l'on  prend  comme  axe  des  \  une 
normale  à  la  frange  achromatique,  8  est  fonction  de  Ç  et  de  X  seu- 
lement. 

Soient  alors  A^i  la  distance,  au  voisinage  de  la  frange  achro- 
matique, de  deux  franges;  A^a  la  distance,  en  cette  même  région, 
de  deux  courbes  de  chromatisme  voisines  (l'une  n'est  autre  que 
la  courbe  d'achromatisme  /?  =  o,  l'autre  correspond  à  /?  =  liz  i). 

Si  nous  posons  71  =  ~^j  on  voit  que,  si  en  particulier  l'on  a  /i>  i, 

les  colorations  des  franges  croissent  n  fois  moins  vite  et  le  nombre 
de  franges  discernables  est  n  fois  plus  grand  que  dans  un  phé- 
nomène d'interférences  normal.  D'une  manière  plus  générale,  n 
mesure  dans  tous  les  cas  le  rapport  du  nombre  de  franges  dis- 
cernables au  nombre  de  celles  qui  le  sont  dans  un  phénomène 
d'interférences  normal. 
Les  franges  sont  définies  par  la  relation 

8o=  g^Xo. 


25o  MACÉ  DE  LÉPINAY. 

Si   Ç    varie  de  AÇi,  q  varie  de  Lq-=i,  On  a  donc,  en  con- 
fondant AÇ,,  Lq  avec  des  différentielles, 

Les  courbes  de  chromatisme  sont,  d'autre  part,  définies  par 
On  en  déduit  de  même 

[(S).-Ma).]'=--- 

d'où 


(^$/o 


relation  dans  laquelle  on  doit  remplacer  X  par  \  et  ç  par 
l'abscisse  Ç,,  calculée  d'autre  part,  qui  correspond  à  la  frange 
achromatique  considérée. 

J'appliquerai  cette  formule  générale  à  quelques  exemples.  Les 
deux  premiers  présentent  cette  particularité  que  la  frange  achro- 
matique est  en  même  temps  une  frange  centrale,  c'est-à-dire 
correspond  à  (p  =  o. 

A.  Biprisme  de  FresneL  —  En  désignant  par  u  l'angle  des 
prismes,  par  a  et  6  leurs  distances  à  la  source  et  à  l'écran,  on  a 

0   =  2 î; Ç. 

On  trouve,  en   appliquant  les  formules  générales,  Çi  =  o  et 

n  m©  —  i\aA/o 

K  étant  un  coefficient  essentiellement  positif,  dont  la  valeur,  dans 
le  cas  du  crown,  est  environ  o,o63.  On  voit  que  le  nombre  des 
franges  discernables  est  un  peu  diminué. 

B.  Demi-lentilles  de  Billet.  —  Je  ne  ferai  que  compléter  ici 
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lin  précédent  travail  (*),  dont  j'emploierai  les  notations.  Soient/? 
et  A  les  distances  des  lentilles  à  la  source  et  à  Pécran  j  a  leur  écar- 
lement, /leur  distance  focale.  On  a 


7.p\ 


On  en  déduit 

Çj  r=  o         et         —  =  I  —  K  - —    --/.,» 

n  A/;— /o(A-h/?; 

K  ayant  la  même  signification  que  plus  haut(^).  Il  est  facile  de 
voir  que  le  coefficient  de  K  est  toujours  positif,  car  il  suffit  à  cet 
effet  que  Ton  ait 

^>'/'^^      ou      A>y, 

/>'  étant  la  distance  des  images  (jaunes)  de  la  source  aux  lentilles. 
Or  cette  dernière  condition  est  toujours  satisfaite.  Le  nombre  des 
franges  visibles  est  donc  toujours  accru.  Il  peut  même  devenir 
infini  si  Ton  a 

A/j— (i-+-K)/o(AH-jo)=o. 

Cette  équation  n'est  autre  que  celle  qui,  dans  le  travail  cité, 
déterminait  la  distance  A  du  plan  d'achromatisme. 

G.  Dans  les  quatre  autres  exemples  que  je  citerai,  les  lois  gé- 
nérales du  phénomène  sont  les  mêmes.  On  peut  en  effet  écrire 

8  =  A(Ç-Ço)»-f.AX, 

A,  X,  h  étant  trois  constantes  et  Çq  une  fonction  de  X  seulement. 
L'équation  de  la  frange  achromatique  est  alors 


«'-î-^«"(t).=*'- 


(')   Macb  de  Lépinay  et  Pérot,  Journal   de    Physique f   a*   série,   t,   IX, 
p.  376;  1890. 
(')  On  a  en  effet 


7o\dlJo  m,-i\d\J," 


/. 
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On  trouve,  d'autre  part, 

-  =i-f-Xo(a-i)-^ ^, 

n  çi— Ço 

d'où,  en  remplaçant  Ç|  —  Ço  par  sa  valeur, 

71  =  a. 

Signalons  ce  fait  que  l'abscisse  de  la  frange  achromatique  est 
indépendante  de  A,  et  par  suite,  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
de  la  largeur  des  franges. 

1®  Déplacement  des  franges  par  l'interposition  d'une  lame 
à  faces  parallèles  sur  le  trajet  de  l'un  des  faisceaux  lumineux  is- 
sus des  miroirs  de  Fresnel.  Si  e  est  l'épaisseur  de  la  lame,  m  son 
indice,  c  la  distance  des  deux  sources,  a  leur  distance  à  l'écran, 
on  a 

Ce  cas  correspond  à  a  =  i  et  par  suite  à  /i  =  î  . 

Le  nombre  de  franges  visibles  est  inaltéré.  Si  en  particulier  la 
frange  achromatique  correspond  à  un  maximum  d'intensité  «  leurs 
colorations  sont  celles  des  franges  des  deux  miroirs. 

2°  Franges  des  lames  minces  produites  en  superposant  une 
lentille  cylindrique  à  un  plan  de  verre,  examinées  à  travers  un 
prisme  de  petit  angle  (*).  On  a 

R  étant  le  rayon  de  la  lentille,  u  l'angle  au  sommet  du  prisme, 
a  sa  distance  à  la  lame  mince.  On  a  donc 

n  =  a  =  2. 

Le  nombre  des  franges  discernables  est  doublé. 

3®  Les  arcs  surnuméraires  de  l'arc-en-ciel,  les  franges  des 


(*)  On  peut  considérer  ces  formules  comme  applicables  au  cas  des  anneaux 
ordinaires  à  la  condition  de  considérer  uniquement  les  régions  du  plan  des 
franges  voisines  de  l'axe  0(  (voir  plus  haut). 
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caustiques  (*)  sont  régis  par  la  loi  simple 

On  a  donc  n  =  a  =  |. 

Le  nombre  des  franges  visibles  est  sensiblement  accru. 
4"  J'ai  montré  (*)  que  les  franges  de  Herschel  obéissent  1res 
sensiblement  à  la  loi 

On  a  donc  n  =  a  =:-^.  Le  nombre  des  franges  visibles  serait  ré- 
duit de  moitié. 

DISCUSSION. 

Cette  dernière  conséquence  du  calcul  est,  presque  toujours,  en 
contradiction  avec  l'expérience.  Herschel,  en  particulier,  a  pu  dis- 
tinguer plus  de  cent  franges  dans  les  conditions  les  plus  favorables. 
Ce  fait  ne  saurait  nous  surprendre;  il  indique  simplement  que 
l'approximation  qui  a  été  faite  peut  devenir  insuffisante.  Dans  la 
discussion  suivante,  je  considérerai  uniquement  le  cas  où  les 
franges  et  les  courbes  de  chromatisme  sont  parallèles. 

Nous  avons  admis  que  Ton  pouvait  écrire 


?  =  ?«-^(â)o^''~''^^- 


Si  Ton  imagine  (p  développé  suivant  les  puissances  croissantes 
de  [x  —  a^o),  on  aurait  une  plus  grande  approximation  en  conser- 
vant le  troisième  terme  du  développement  et  écrivant 

L'abscisse  Ç  de  la  frange  achromatîsée  pour  la  radiation  X  =  - 
est  déterminée  par  la  condition  t^  =  o,  ou 

(Ë).-(SX<'-'.)=»- 


(*)  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  i3  février  1893. 
(")  Voir  p.  i63  de  ce  Volume. 
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Si  le  troisième  lerme  du  développement  de  cp  est  négligeable, 

celle  équation   se  réduit  à  (^  j  =o.   L'abscisse  ^  d'une  frange 

achromatique  est  indépendante  de  la  longueur  d'onde.  Dans  le 
cas  contraire,  la  position  de  cette  frange  dépend  de  la  radiation 

pour  laquelle  elle  est  achromatisée.  Le  coefficient  (  -r-|  )  devenant 

de  plus  en  plus  grand,  les  conditions  du  phénomène  se  rappro- 
chent de  plus  en  plus  de  celles  que  M.  Mascart  a  étudiées.  Les  co- 
lorations des  franges  sont  de  moins  en  moins  comparables  à  celles 
des  franges  normales,  et  le  nombre  des  franges  visibles  augmente. 

Il  importe  de  connaître,  dans  chaque  cas  particulier,  dans 
quelles  limites  la  théorie  exposée  dans  ce  travail  peut  être  consi- 
dérée comme  applicable.  Je  remarquerai  à  cet  effet  que  l'approxi- 
mation qui  a  été  faite  est  de  même  ordre  pour  la  frange  achroma- 
tique (j'entends  par  là  celle  qui  est  achromatisée  par  la  radiation 
Xo)  et  pour  les  franges  voisines. 

De  là  résulte  une  première  conséquence.  Dans  les  deux  pre- 
miers exemples  cités,  et  dans  plusieurs  autres  cas  analogues  (com- 
pensateur de  Bablnet,  anneaux  de  Newton  vus  sous  l'incidence  nor- 
male, lorsque  la  lame  mince  est  formée  d'un  milieu  réfringent,  etc.), 
la  frange  achromatique  est  en  même  temps  centrale,  c'est- 
à-dire  correspond  à  ©  =  o.  On  a  donc  rigoureusement  pour  la 
frange  achromatique,  très  approximativement  pour  les  franges 

voisines,  (j-i)   =o.  La  théorie  exposée  leur  est  donc  toujours 

applicable.  Il  n'eu  est  plus  de  même  dans  tous  les  autres  cos.  Nous 
aurons  recours  pour  les  étudier  aux  considérations  suivantes. 

En  un  point  appartenant  à  une  frange  achromatique,  on  a 
^ -5  j  =  o,  et  par  suite  la  formule  approchée  se  réduit  à  ©  =  ç^. 
Si  en  particulier  Ço  est  de  la  forme  ik-rz^  k  étant  un  nombre  en- 
tier, l'intensité  4  M  cos^  -^  est  maxima  à  la  fois  pour  toutes  les  ra- 
diations du  spectre.  Si  la  formule  approchée  est  insuffisante,  cette 
intensité  passe  simplement  par  un  maximum  pourX^Xo,  reste 
sensiblement  constante  pour  les  radiations  voisines,  mais  peut 
passer  par  une  série  de  minima  et  de  maxima  pour  les  radiations 
extrêmes  du  spectre.  On  voit  que  l'on  pourra  considérer  la  formule 
approchée  comme  suffisamment  exacte  lorsque,  les   conditions 
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étant  telles  que  FinteDsitë,  étant  maxima  pour  la  frange  achro- 
matique et  pour  la  radiation  X  =  Xq,  ne  devient  nulle  pour  aucune 
des  radiations  du  spectre  ayant  une  intensité  appréciable;  en 
d'autres  termes,  lorsque  l'erreur  commise  sur  (p  par  Temploi  de  la 

formule  simple,  à  savoir  -  (r^)   (^  —  ^o)*j  reste  inférieure  à  ir 

dans  toute  l'étendue  utile  du  spectre.  II  suffira  à  cet  effet  que  le 
coefficient  h  défini  par 

î(S).(— '^•)'=*'= 

soit  au  plus  égal  à  Tunité,  lorsqu'on  y  remplace  x  par  l'une  ou 
l'autre  des  valeurs  qui  correspondent  aux  radiations  extrêmes  du 
spectre. 

La  valeur  de  h  se  calcule  plus  aisément  par  la  formule  suivante 
qui  se  déduit  facilement  de  la  précédente 


Dans  l'une  et  l'autre  de  ces  formules,  on  doit,  dans  les  dérivées 
qui  y  figurent,  remplacer  X  par  Xo  et  \  par  l'abscisse  de  la  frange 
achromatique  considérée. 

Pour  appliquer  cette  formule  aux  quatre  derniers  exemples  cités 
plus  haut  [5  =  A(Ç  —  So)*4-  AX],  nous  admettrons  que  l'on  peut 
mettre  Ço  sous  la  forme 

îo  =  aH-A     (1). 

On  trouve  alors 

p  étant  le  numéro  d'ordre  de  la  frange  achromatique,  compté  à 
partir  de  la  frange  de  différence  de  phase  nulle. 


(')  En  effet,  ^  est  une  l'onction  de  l'indice  m,  et,  par  suite,  en  posant 

m  =  ao  -h  ^  > 

de  r^*  Si  Ton  imagine  celle  fonction  développée  suivant  les  puissances  croissantes 

de  cette  variable,  on  devra  se  borner  aux  termes  de  même  ordre  que  dans  le  dé- 
veloppement de  rindice;  ^  prend  alors  la  forme  indiquée. 
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Nous  admettrons,  pour  effectuer  les  calculs  numériques,  que  les 
seules  radiations  ayant  une  influence  appréciable  sont  celles  dont 
rintensité,  dans  le  spectre  normal  solaire,  est  supérieure  au  -^  de 
l'intensité  maxima  (*),  ce  qui  correspond  sensiblement  aux  lon- 
gueurs d'onde  ol*,  646  et  oH',486,  et  à  peu  près  aux  radiations  C 

et  F.  On  trouve  alors  (— r— ^)   =  r-  environ.  Les  valeurs  limites 

de/7,  correspondant  à  A  =  i,  sont  alors  les  suivantes  : 

•  a.  />. 

12,5 

i6,7 

i8,8 


Ces  résultats  donnent  lieu  à  quelques  remarques. 

Dans  le  cas  de  a  =  i  (déplacement  des  franges  par  une  lame  à 
faces  parallèles),  le  phénomène  que  Ton  observe  est  le  déplace- 
ment total  de  la  frange  achromatique,  dû  à  l'introduction  de  la 
lame,  à  partir  de  la  frange  centrale  initiale;  soit  Pie  nombre  de 
franges  qui  y  correspond.  Comme  les  franges  sont  équidistantes, 
on  a 

P  •  _  Si  — So 

avec  $0=  —(m  —  i)e.  On  en  déduit,  en  appliquant  les  formules 
générales. 


P— />  So  mo  — I   \ûfX/o  ' 


P 


K  a)'ant  pour  valeur,  dans  le  cas  du  crown,  o,o63,  on  trouve, 
comme  limite  de  P, 

Dans  la  pratique,  la  théorie  exposée  sera  toujours  applicable. 

Dans  le  cas  des  franges  de  Herschel  (a  =  ^),/?  est  le  numéro 
d'ordre  de  la  frange  achromatique,  compté  à  partir  de  la  limite  de 


C)  Macb  de  Lbpinât  ei  Nicati,  Annales  de  Chimie  ei  de  Physique^  5«  série, 
l.  XXX;  1893. 
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réflexion  totale.  II  est  à  remarquer  tout  d'abord  que  la  valeur  li- 
mite correspondante  de  p  est  la  plus  faible  de  celles  qui  sont  in- 
scrites dans  le  tableau.  Une  autre  circonstance  défavorable  résulte 
de  ce  fait  que,  les  franges  étant  d'autant  plus  resserrées  qu'elles  sont 
plus  voisines  de  la  limite  du  champ,  le  numéro  d'ordre  de  la  frange 
achromatique  sera  en  général  assez  élevé.  La  théorie  proposée  leur 
sera  donc  rarement  applicable.  Toutefois,  si  l'on  réalise  une  lame 
extrêmement  mince  (limitée  par  deux  fragments  d'une  feuille  d'or 
battu),  les  teintes  des  franges  se  rapprochent  nettement  de  celles 
des  franges  normales,  en  même  temps  que  leur  nombre  décroit 
notablement. 

Dans  les  deux  autres  cas  étudiés,  les  conditions  sont  beaucoup 
plus  favorables  :  d'une  part,  la  valeur  limite  de  p  est  plus  grande; 
de  l'autre,  à  l'inverse  des  franges  de  Herschel,  les  franges  sont 
d'autant  plus  larges  qu'elles  sont  plus  voisines  de  la  limite  du 
champ,  ou,  pour  les  anneaux  de  Newton,  de  la  frange  centrale 
apparente.  Par  suite,  une  distance  notable  de  la  frange  achroma- 
tique, à  cette  limite,  pourra  correspondre  à  unepetite  valeur  de />. 

En  résumé,  la  théorie  qui  fait  l'objet  de  ce  travail  conduit,  dans 
un  grand  nombre  de  cas,  à  des  résultats  très  approchés  au  point 
de  vue  des  teintes  des  franges  et  de  leur  aspect.  Au  point  de  vue 
du  nombre  de  franges  visibles,  lorsque  ces  dernières  sont  paral- 
lèles aux  courbes  de  chromatisme,  la  formule  générale  établie  est 
le  plus  souvent  très  suffisante,  et,  dans  tous  les  cas,  indique  un  mi- 
nimum, les  phénomènes  étudiés  par  M.  Mascart  tendant  toujours 
à  accroître  ce  nombre. 
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Par  m.  L.  MARCHIS  (»). 

(Suite.) 

III.  Résultats  expérimentaux. 

I"  Influence   de  la  température  sur  la   tension  de  vapeur  des 
dissolutions. 


(')  Voir  p.  jgS  de  ce  Yolume. 

/.  de  Phyrs.,  3«  série,  t.  III.  (Juin  189^) 
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Loi  de  von  Babo  (*)^  —  A  toute  température,  il  y  a  un  rapport 
constant  entre  la  tension  de  vapeur  d'une  dissolution  d'un  corps 
fixe  dans  un  liquide  volatil  et  la  tension  de  vapeur  du  liquide  lui- 
même. 

Si  Ton  désigne  par  Pla  tension  de  vapeur  du  liquide  à  la  tempé- 
rature T,  par  p  la  tension  de  vapeur  de  la  dissolution  à  la  même 
température,  on  a 

|=?(S), 

en  désignant  par  S  la  concentration  de  la  dissolution. 

Cette  loi  est  celle  qui  a  été  énoncée  en  1867  par  von  Babo.  Elle 
a  été  vérifiée  par  un  très  grand  nombre  d'expérimentateurs. 
Emden  (^),  en  particulier,  a  fait  une  étude  très  complète  des  ten- 
sions de  vapeur  d'un  grand  nombre  de  dissolutions  salines  entre 
20"  et  95°  :  il  a  trouvé  que  dans  cet  intervalle  de  température  les 
tensions  de  vapeur  de  ces  dissolutions  peuvent  être  représentées 
par  la  formule 


/>  =  a' 10  «<"+', 

où  a'  dépend  de  la  concentration  de  la  dissolution  et  de  la  nature 
du  sel  dissous. 

Mais,  d'autre  part,  dans  le  même  intervalle  de  température  les 
tensions  de  la  vapeur  d'eau  peuvent  être  représentées  par  la  for- 
mule de  Magnus 


p 
Donc,  entre  20**  et  qS"  et  pour  les  sels  étudiés,  le  rapport  —  est 

indépendant  de  la  température  et  la  loi  de  von  Babo  est  exacte. 
M.  Dieterici  ('),  en  déterminant  par  la  méthode  calorimétrique 

P 
à  0°  les  valeurs  de  —  pour  un  certain  nombre  de  dissolutions  de 

P  ^ 

sels  dans  l'eau  et  en  les  comparant  aux  valeurs  du  même  rapport 


(  '  )  Von  Babo,  Berichte  ùber  die  Verhandlungen  der  Gesellschaft  fur  Be/or- 
derung  der  Wissenactiaften  zu  Friburg  in  Brisgau,  p.  282,  janvier  1857. 
(»)  Emdkn,  Wied,  Ann.,  t.  XXXI;  1887. 
(»)  Dieterici,  Calorimetrische  Untersuchungen  (  Wied,  Ann.,  t.  XLII,  p.  5i3; 
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détermine  à  la  température  de  loo^par  M.  Tammano  (*  ),  a  trouvé 
que  ces  valeurs  étaient  peu  différentes. 

Il  (')  est  parvenu  au  même  résultat  par  l'emploi  de  la  méthode 
manométrique  que  nous  avons  développée  plus  haut. 

Enfin,  M.  Raoult('),  en  étudiant  les  tensions  de  vapeur  saturée 
de  dissolutions  faites  dans  les  liquides  autres  que  Teau,  Téther,  la 
benzine,  Tessence  de  térébenthine,  a  trouvé  cette  loi  rigoureuse- 
ment exacte. 

Considérons  maintenant  une  dissolution  qui  suit  la  loi  de 
von  Babo  :  elle  jouit  de  propriétés  thermodynamiques  particu- 
lières sur  lesquelles  Kirchhoff  a  le  premier  attiré  l'attention. 

Si  Ton  désigne  par  Xcfm  la  quantité  de  chaleur  dégagée  lors- 
qu'on ajoute  une  masse  d'eau  dm  à  une  certaine  dissolution  portée 
à  la  température  T,  par  p  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  émise  par 
cette  dissolution  à  la  température  T,  par  P  la  tension  de  la  va- 
peur d'eau  pure  à  la  même  température,  par  A  l'équivalent  calo- 
rifique du  travail,  par  B  une  constante  qui  a  la  même  valeur  pour 
tous  les  gaz  parfaits,  par  xs  le  poids  moléculaire  de  l'eau,  on  a 
pour  la  chaleur  de  dilution  "k 

AR       d      p 

Cette  formule  démontrée  en  i858  par  Kirchhoff  (*)  est  soumise 
aux  restrictions  suivantes  : 

I**  On  peut  négliger  le  volume  spécifique  de  la  dissolution. 
a®  On  peut  appliquer  à  la  vapeur  du  dissolvant  les  lois  de  Ma- 
riotte  et  de  Gay-Lussac. 

Appliquons  cette  formule  à  une  dissolution  qui  suit  la  loi  de 
von  Babo,  on  a 

^  T  P 


(*)  Tammann,  C/eber  die  Dampftensionen  von  Salziôsungen  (  Wied.  Ann., 
t.  XXIV,  p.  523;  i885). 

(*)  DiETERici,  Wiedemann  Annalen^  t.  IV;  1893. 

(  ')  Raoult,  Journal  de  Physique,  a'  série,  t.  VIII. 

(*)  G.  KiRGHHOFP,  Ueber  einen  Satz  der  mechanischen  Wàrmetheorie  und 
einige  Anvendungen  desselben  {Poggendorff's  Ann,,  l.  GIII,  p.  177;  i858.  — 
Kirchkoff's  Abhandlungen,  p.  479  )• 
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et,  par  suite, 

X  =  o. 

La  chaleur  de  dilution  de  la  dissolution  est  identiquement  nulle. 

Ainsi,  moyennant  les  restrictions  indiquées  plus  haut,  la  loi  de 
Ton  Babo  est  équivalente  à  cette  autre  :  la  chaleur  de  dilution  de 
la  dissolution  est  négligeable. 

Dans  un  Mémoire  paru  récemment,  M.  Duhem  (*)  a  montré 
que  cette  dernière  loi  était  aussi  équivalente  à  la  suivante  : 

La  pression  osmotique  d'une  dissolution  de  concentration 
donnée  est  proportionnelle  à  la  température  absolue. 

Cette  loi,  admise  par  M.  Van  t'Hoff  pour  les  dissolutions  infini- 
ment diluées,  est  donc  applicable  aux  dissolutions  d'une  concen- 
tration quelconque  qui  suivent  la  loi  de  von  Babo. 

2**  Influence  du  degré  de  concentration,  —  Wiillner  avait 
énoncé  la  loi  suivante  :  La  diminution  de  tension  de  vapeur  pro- 
duite par  un  sel  dissous  est  proportionnelle  à  la  masse  du  sel 
dissous. 

D'après  cette  loi,  on  devrait  avoir 


P/H 


~  const., 


en  désignant  par  m,  la  masse  de  substance  dissoute  dans  loos*"  de 
dissolvant,  par  exemple. 

Cette  loi  est  approchée,  tant  qu'il  s'agit  de  dissolutions  éten- 
dues; mais,  dès  que  les  dissolutions  ont  atteint  un  certain  degré 
de  concentration,  les  écarts  par  rapport  à  la  loi  deviennent  consi- 
dérables et  se  produisent,  pour  les  divers  corps,  tantôt  dans  un 
sens,  tantôt  dans  un  autre.  M.  Raoult  a  été  conduit  à  remplacer 
cette  loi  par  la  suivante  : 

La  diminution  relative  de  tension  de  vapeur 

T-p 
est,  entre  des  limites  de  concentration  fort  étendues,  sensiblement 


(  *  )  Duhem,   Travaux  et  Mémoires  des  Facultés  de  Lille,  —  Dissolutions  ei 
mélanges;  i*  Mémoire,  p.  33;  iSgS. 
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proportionnelle  au  nombre  des  molécules  de  substance  fixe  con- 
tenues dans  100  molécules  de  dissolution. 

Désignons  par  n  le  nombre  des  molécules  de  la  substance 
dissoute  dans  loo^'  de  dissolvant; 

Par  n',  le  nombre  des  molécules  du  dissolvant  volatil; 

Le  nombre  des  molécules  fixes  contenues  dans  100  molécul€;s 

de  mélange  est 

n  -h  n' 
X  100, 


el  la  loi  précédente  s'exprime  par  la  formule 
-p—  X    -—  =  K, 

K.  étant  une  constante  qui  ne  dépend  que  de  la  nature  du  corps 
dissous  et  de  celle  du  dissolvant. 

La  discussion  de  cette  formule  a  été  faite  par  M.  Raoult  lui- 
même  dans  le  Journal  de  Physique  (*).  Nous  nous  conten- 
terons d'indiquer  une  particularité  intéressante  découverte  par 
MM.  Raoult  et  Recoura  (^). 

La  constante  K  de  la  formule  précédente  est  très  voisine  de 
Tunité  et  elle  a,  pour  les  dissolutions  excessivement  étendues,  la 
valeur  remarquable  suivante. 

Désignons  par  d!  la  densité  de  vapeur  saturée  du  dissolvant  à 
une  certaine  température  ï,  par  d  sa  densité  de  vapeur  normale, 
calculée  au  mojen  de  son  poids  moléculaire  admis  en  Chimie,  on 
a  la  température  T  : 

^-  d 

On  peut,  de  la  manière  suivante,  soumettre  ce  résultat  à  un  con- 
trôle expérimental. 

Considérons  une  dissolution  dont  la  dilution  augmente  indéfi- 
niment et  supposons  que  cette  dissolution  ne  change  pas  de 
nature. 


(')  Raoult,  Tensions  de  vapeurs  des  dissolutions  {Journal  de  Physique, 
2«  série,  t.  VIII). 

(*)  Raoult  et  Recoura,  Comptes  rendus  des  séances  de  l* Académie  des 
Sciences,  t.  CX,  p.  402,  24  février  1890. 
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Posons 


-  p       n- 


=y 


et 


=  ^, 


et  observons  les  tensions  de  vapeur  de  solutions  assez  concentrées 
pour  pouvoir  être  soumises  à  Texpérience,  ces  solutions  étant  de 
plus  en  plus  diluées.  Nous  pouvons  construire  une  courbe  donnant 
les  valeurs  de  y  en  fonction  de  x  :  cette  courbe  sera  très  sensi- 
blement une  droite.  S'il  en  est  ainsi  et  si  l'on  admet  la  continuité, 
quelle  que  soit  la  dilution,  on  obtiendra  la  valeur  limite  de^  en 
prolongeant  la  droite  jusqu'à  l'axe  des  y  et  mesurant  son  ordonnée 

à  l'origiuie.  Cette  dernière  sera  une  des  valeurs  de  --j»  D'autre  part, 

les  expériences  de  MM.  Ramsay  et  Young,  de  M.  Battelli  (*), 

fournissent  des  valeurs  de  -j  fixées  directement  par  l'expérience. 

L'accord  entre  ces  résultats  et  ceux  de  M.  Raoult  est  remarquable, 
comme  le  montre  le  Tableau  suivant  (^)  : 


Liquide. 
Eau 

Alcool 

Éther 

Élher 

Sulfure  de  carbone. 

Benzine 

Acide  acétique 

»  


Température. 


78 


20 

80 
118 
11^ 


d 

(Raoult). 

1,02 


1,04 

1,04 
0,99 


£ 
d 

(détermination  directe).    DilTérences. 

Fairbairn 

«,  0,01 

Perot  ' 


i,o3 


1,63 
1,63 


i  Ramsay 
''"MYoung 

,  \  Ramsay 
''^MYoung 
Battelli 
Battelli 
Ramsay 
Young 
1 ,62     Gahours 


i,o3 
1,01 


0,01 


-0,01 
0,02 


-0,01 
o,o3 


Il  résulte  immédiatement  de  ce  Tableau  que,  pour  les  appli- 


(  '  )  Battelli,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  t.  XXIV  et  XXV  ;  1892-1893. 
(*)  Raoult,    Comptes   rendus  des   séances   de  l'Académie  des  Sciences, 
l.CXVII,  II  décembre  189^. 
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cations,  on  pourra  employer  la  relation  approchée 
P  —  />  n-h  n' 

Cette  équation  se  transforme  en  la  suivante 

loo  P  —p 
dans  laquelle 

M,  poids  moléculaire 


de  la  substance  dissoute, 
m,  masse  ) 

M',  poids  moléculaire  )    ,      ,.      ,  ,    ., 

'^  >  du  dissolvant  volatil, 

loo,  masse  \ 

La  formule  (1)  permet  de  déterminer  immédiatement  le  poids 
moléculaire  d'un  composé. 

Mais  cette  formule  n*est  vraie  que  pour  les  dissolutions  très 
étendues  renfermant  au  plus  5  molécules  de  substance  fixe  pour 
100  molécules  de  dissolvant  volatil.  Or,  dans  ce  cas,  il  est  difficile 

d'arriver  à  une  grande  exactitude  pour  la  valeur  de —-  11  est 

donc  préférable  d'opérer  de  la  manière  suivante. 

Posons 

M'     pm 
^        loo  P  — p 

et  construisons  un  certain  nombre  de  valeurs  de  y  correspondant 
à  des  valeurs  de  x.  Si,  comme  cela  arrive  le  plus  souvent,  la 
courbe  ainsi  construite  est  au  moins  dans  la  première  partie  une 
ligne  droite,  on  prolonge  jusqu'à  l'axe  des  ordonnées  et  l'ordonnée 
à  l'origine  de  y  est  la  valeur  qu'il  convient  d'introduire  dans  la 
formule  précédente.  Celte  ordonnée  à  l'origine  donne  donc  le 
poids  moléculaire  M. 

On  peut  encore  déterminer  l'ordonnée,  à  l'origine,  par  la 
formule 

dans  laquelle 

x\   y\ 

sont  les  valeurs  particulières  de  ^  et  de  jk  pour  deux  dissolutions 


^i  GOUY. 

renfermant  pour  loo^'  de  dissolvant  volatil  des  masses  m  et  m' de 
la  même  substance  fixe. 

La  seule  méthode  pratique  pour  déterminer  P  —  p  est  la  mé- 
thode d'ébulUtion  sous  la  pression  de  l'atmosphère.  L'appareil  à 
employer  est  l'appareil  de  Beckmann. 


SUR  yÉLECTROMtTBE  GAPILLAIBE; 
Par  m.  GOUY. 

J'ai  eu  l'occasion  d'apporter  à  cet  utile  instrument  quelques 
modifications  destinées  à  en  rendre  l'usage  plus  facile  et  plus 
précis. 

1.  La  plus  importante  consiste  à  produire  et  à  mesurer  les 
variations  de  pression  nécessaires  pour  équilibrer  les  forces  capil- 
laires, au  moyen  du  tube  même  de  l'appareil,  en  faisant  varier  la 
hauteur  du  mercure  contenu  dans  ce  tube.  L'électromètre  est 
construit  au  moyen  d'un  gros  tube  gradué  en  millimètres,  qui 
porte  vers  le  tiers  inférieur  une  tubulure  reliée,  par  un  tube  de 
caoutchouc,  à  un  réservoir  mobile  contenant  du  mercure.  L'équi- 
libre hydrostatique  s'établissant  aisément  entre  ce  réservoir  et  le 
tube  vertical  gradué,  on  fait  varier  le  niveau  de  mercure  dans  ce 
tube  en  montant  ou  descendant  le  réservoir  (*). 

Pour  que  les  expériences  soient  comparables,  il  faut  que  le 
ménisque  inférieur  arrive  toujours  au  même  point  du  tube  capil- 
laire. Pour  cela,  on  règle  le  microscope  de  telle  sorte  que  l'image 
de  la  pointe  se  trouve  sur  une  division  exacte  du  micromètre 
oculaire,  et  l'on  amène  ensuite  l'image  du  ménisque  à  une  autre 
division  déterminée.  Le  ménisque  est  alors  à  une  distance  fixe  £ 


('  )  Cet  appareil,  dont  je  fais  usage  depuis  1891,  a  déjà  été  décrit  en  ces  termes  : 
«  L'appareil  est  un  clectrométre  capillaire,  construit  avec  un  gros  tube  gradue 
en  millimètres.  Une  tubulure  latérale  et  un  réservoir  mobile  permettent  de  faire 
varier  le  niveau  du  mercure,  en  sorte  qu'une  seule  lecture  donne  la  hauteur  de 
la  colonne  équilibrée  par  les  forces  capillaires.  »  {Comptes  rendus,  janvier  189'*.) 
Tout  récemment,  MM.  Limb  et  Chabaud  ont  présenté  à  la  Société  de  Physique 
un  éleclromètre  disposé  de  même. 
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de  la  pointe,  distance  qui  ne  dépasse  pas  o'**"',t.  En  désignant 
par  S  la  distance  de  la  pointe  au  zéro  de  la  graduation  du  tube, 
par  n  le  nombre  lu  sur  cette  graduation,  et  par  p  la  pression 
exercée  par  l'eau  acidulée,  en  raison  de  sa  différence  de  niveau 
avec  la  pointe,  la  hauteur  de  la  colonne  de  mercure  équilibrée  par 
les  forces  capillaires  est  8  +  /i  —  e  —  p. 

Ce  dispositif  présente  l'avantage  de  donner  la  hauteur  cherchée 
par  une  seule  lecture  ;  il  facilite  aussi  les  diverses  manœuvres  qui 
sont  parfois  nécessaires,  et  permet,  en  ne  laissant  pas  en  place  le 
ménisque  capillaire  dans  l'intervalle  des  expériences,  d'éviter  les 
altérations  qui  s'v  produisent  à  la  longue. 

2.  L'instabilité  du  zéro,  qui  est  souvent  gênante  avec  l'électro- 
raètre  capillaire  ordinaire,  provient  de  ce  que  la  différence  de 
potentiel  entre  le  large  mercure  et  l'eau  acidulée  n'est  pas  bien 
constante,  surtout  si  l'appareil  a  été  monté  depuis  peu  de  jours; 
plus  tard  même  elle  peut  varier  si  l'on  fait  écouler  du  mercure, 
ou  en  raison  d'autres  circonstances  mal  définies.  D'autre  part,  on 
voit  aisément  que  la  courbe  de  graduation  de  l'instrument  n'est 
valable  que  si  cette  différence  de  potentiel  reste  constante. 

On  peut  éviter  ces  inconvénients  en  jetant  quelques  grains  de 
sulfate  mercureux  sur  le  large  mercure,  qui  arrive  en  quelques 
minutes  à  son  état  définitif,  et  ne  peut  plus  être  polarisé  acciden- 
tellement. L'appareil  étant  ainsi  disposé  et  la  courbe  de  gradua- 
lion  déterminée,  on  peut  mesurer  directement  les  forces  électro- 
motrices avec  une  assez  grande  exactitude. 

3.  Toutefois,  pour  faire  de  l'appareil  un  véritable  étalon  de 
force  électromotrice  et  en  tirer  tout  le  parti  possible  à  ce  point  de 
vue,  il  convient  de  se  rendre  indépendant  de  la  différence  de 
potentiel  entre  le  large  mercure  et  l'électrolyte,  sans  cela  on  ren- 
contre les  mêmes  difficultés  qu'avec  les  éléments  étalons. 

Pour  cela,  on  fait  varier  la  polarisation  et  l'on  détermine  la 
hauteur  maximum  H  qui  peut  prendre  le  mercure.  On  cherche 
ensuite  et  successivement  quelles  forces  électromotrices  V|  et  Va 
il  faut  introduire  entre  le  large  mercure  et  le  ménisque  pour  que 
la  hauteur  soit  une   fraction  déterminée  K  de  H;  ce  sera,  par 

exemple,  —r--  La  dépression  capillaire  sera  ainsi  égale  à  la  frac- 
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tîon  K  de  sa. valeur  maximum.  La  différence  Vj — V,  dépendra 
de  K,  mais  non  de  l'état  du  large  mercure  ni  des  dimensions  de 
Fappareil,  du  moins  si  les  idées  reçues  sur  cette  question  sont 
exactes.  Il  convient  du  reste  de  définir  la  richesse  de  l'eau  acidulée 
employée,  les  différences  de  ce  chef  n'étant  pas  négligeables,  bien 
que  moins  importantes  qu'avec  d'autres  électrolytes  (*). 

Les  expériences   que  j'ai   tentées  dans  cette  voie   étant   peu 
avancées,  je  dois  me  borner  à  en  indiquer  le  principe. 


GIHÉaBAPHE; 

Par  mm.  CLÉMENTISCH  DE  ENGELMEYER. 

Un  tableau  vertical  ardoisé  A  porte  un  rail  sur  lequel  roule  un 
équipage  C  monté  sur  deux  roues  B  et  B'.  La  roue  B'  est  folle,  tandis 
que  la  roue  B  est  fixée  à  son  axe.  Cet  axe  porte  sur  l'une  de  ses 
extrémités  une  poulie  D  tournant  lorsque  l'on  déplace  l'équipage  le 
long  durait.  Sur  la  poulie  D  s'enroule  un  fil  G,  passant  au-dessus 
de  l'arc  B'  et  supportant  une  boule  massive  E.  Cette  boule  glisse  le 
long  de  la  tige  F  qui  peut  être  fixée  sous  divers  angles.  La  boule 
représente  le  corps  affecté  simultanément  de  deux  mouvements 
qu'il  s'agit  de  composer.  Un  morceau  de  craie  cylindrique  porté 
par  la  boule  trace  sur  le  tableau  son  mouvement  résultant.  Sup- 
posons l'équipage  mis  en  mouvement  dans  la  direction  de  la  flèche. 
La  poulie  D  tournant,  la  boule  E  monte  le  long  de  la  tige  F.  C'est 
le  mouvement  relatif.  L'autre  mouvement  composant  est  celui  de 
la  translation  de  la  tige  elle-même.  C'est  le  mouvement  de  l'en- 
traînement. Le  mouvement  absolu  est  représenté  par  la  droite  ab 
que  la  boule  trace  sur  le  tableau. 

En  communiquant  à  la  boule  les  mêmes  mouvements  Tun  après 


(')  Plus  géDéralemeot,  on  peut  donner  à  la  hauteur  deux  valeurs  K,H  et  K,H: 
la  diiïérence  des  deux  polarisations  est  ainsi  définie,  K,  et  K,  étant  donnés.  Le 
principe  de  la  méthode  consiste,  comme  on  le  voit,  à  définir  une  diiïérence  de 
potentiel  sans  avoir  à  considérer  le  large  mercure,  qui  doit  seulement  rester  in- 
variable pendant  les  deux  expériences. 
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Taulre.  on  trace  les  deux  côtés  du  parallélogramme,  ac  et  ch  ou 

Fig.  1. 


ad  et  rfè,  selon  l'ordre  dans  lequel  on  prend  ces  deux  mouve- 
ments. Or  on  voit  que  : 

1"  Le  phénomène  est  purement  cinétique; 

2^  Le  parallélogramme  est  tracé  automatiquement,  et  Ton  voit 
que  la  résultante  en  forme  la  diagonale,  tandis  que  les  composantes 
en  forment  les  côtés  ; 

3**  La  grandeur  des  composantes  et  l'angle  qu'elles  font  entre 
elles  peuvent  être  pris  au  gré  de  l'expérimentateur,  et  toutes  ces 
relations  sont  évidentes  et  directement  mesurables; 

4®  Les  deux  vitesses  composantes  peuvent  être  transmises  non 
seulement  simultanément,  mais  aussi  alternativement,  et  l'élève 
voit  que  le  résultat  est  le  même  ; 

5^  Entin  on  trace  sur  le  tableau  un  parallélogramme  net  et  exact 
dont  on  peut  se  servir  comme  d'un  dessin,  en  ôtant  simplement  le 
mobile  du  tableau. 


'?M 


CLÉMENTISCH  DE  ENGELMEYER. 


Remarque,  —  Pour  parler  de  vitesses  dans  le  sens  strict  du 
mot  on  n'a  qu'à  mouvoir  l'équipage  de  façon  que  celui-ci  par- 
coure le  chemin  cb  pendant  une  seconde. 

Théorie  du  ciné  graphe,  —  M.  Boleslas  Mlodzieiowski,  adjoint 
à  l'Université  de  Moscou,  a  donné  la  théorie  suivante.  Il  s'agit  de 
trouver  le  profil  de  la  poulie  MN  à  fixer  sur  l'axe  de  la  roue  B  pour 
que  le  cinégraphe  trace  la  courbe  donnée  UV  .  .  . ,  j^  =  F  (a:). 

Fig.  1. 


Supposons  la  roue  B  avec  la  poulie  MN  immobiles  dans  l'espace, 
l'origine  des  coordonnées  polaires  en  B.  Alors 

(i)  X  —  /'«p. 

L'équation  de/>B'^  (position  du  fil)  est 

<'2)  psin(ai  —  <];)  — /sin(  ^  —  «Y  K 

Dans  le  triangle  élémentaire  CB'^  B'^ 


H) 


gb; 

B>,B>,  ^^'"^? 


•^)- 


l  dr 
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Ed  tenant  compte  de  (i),  nous  pouvons  supposer 

(4)  %  =/«P). 

Introduisons  (3)  et  (4)  dans  (2) 

(5)  psin(w  — <};)=  r/(<p). 

MN,  comme  enveloppe  de/ïB,,  /?B!j,  . .  .,  se  trouve  à  l'aide  de (5) 

et  (6) 

D'où  il  résulte 

(7)  tang((o  — 4/)=lang(<p-4;)-^i^^. 

Ainsi,  dans  le  cas  d'une  droite 

Dous  aurons 

/(o)^a        et        /'(o)=o, 
d'où  il  suit 

p  =  ar. 

Dans  le  cas  d'une  parabole 

y  =  Car», 
nous  aurons 

(8)  /(<p)-ao, 

et  ainsi  de  suite. 

Pour  la  construction  du  profil  MN  il  est  cependant  préférable 
de  ne  pas  employer  l'équation  polaire,  mais  de  suivie  un  procédé 
plus  simple,  à  savoir  : 

Les  équations  (5)  et  (8)  donnent 

sin(to  —  <};)=  D<p, 

c'est-à-dire   que  le  sinus  de   l'angle   BB',/»  est  proportionnel   à 
l'angle  ^ ,  qu'on  prend  comme  variable  indépendante. 
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WIEDEMAHH'S  AHHALEH  DER  PHTSIK  UHD  GHEMIB. 

T.  XLV  el  XLVI;  1892. 

Électricité  (suite). 

E.  COHN.  —  Sur  la  propagation  des  vibrations  électriques  dans  Teau, 
t.  XLV,  p.  370. 

Uauteur  détermine  l'indice  de  réfraction  de  Teau  par  rapport 
à  l'air  pour  des  vibrations  électriques  dont  la  durée  est  de  <oooooooo 
de  seconde,  en  mesurant  le  rapport  des  longueurs  d'onde  le  long 
de  deux  iîls  parallèles  plongés  dans  l'eau  sur  une  partie  de  leur 
longueur. 

11  se  sert  de  la  méthode  et  de  l'appareil  de  M.  Lécher;  pour 
chercher  les  nœuds  de  vibration,  il  remplace  le  tube  à  vide  par 
la  méthode  bolomélrique  de  M.  Rubens. 

Il  produit  un  nœud  iixe  a,  à  la  surface  de  séparation  de  l'eau 
et  de  l'air,  détermine  de  part  et  d'autre  le  premier  nœud  voisin 
dans  l'air  b  et  les  deux  premiers  nœuds  dans  l'eau  c<,  Cj. 

La  distance  Ci  c^  de  deux  nœuds  successifs  dans  l'eau  donne 
la  longueur  d'onde  dans  l'eau  exempte  des  corrections  aux  extré- 
mités. 

La  différence  5  =  C|  C2  —  ac^  donne  la  correction  aux  extrémités 
pour  l'eau.  L'auteur  admet  que  cette  correction  change  fort  peu 
pour  l'air,  d'après  un  travail  antérieur;  la  longueur  d'onde  dans 
l'air  devient  alors  /  =  aè  +  8. 

» 

Résultats.  —  L  L'indice  de  l'eau  par  rapport  à  l'air  pour  des 
vibrations  de  ^oooouooo  ^^  seconde  est  de  8,6  à  i7<*C. 

D'après  la  loi  de  Maxwell,  la  constante  diélectrique  serait  78,  5  ; 
l'observation  donne  76. 

IL  La  constante  diélectrique  des  dissolutions  salines  croît  très 
lentement  avec  la  concentration.  Quand  on  passe  de  l'eau  distillée 
dont  la  conductibilité  rapportée  au  mercure  est  X  =  7,4  X  io~'®, 
à  une  solution  de  sel  marin  de  conductibilité  X  =  455  x  10""*®,  la 
constante  diélectrique  croît  de  7  pour  100. 
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On  peut  donc  confondre  la  constante  diélectrique  de  l'eau  pure 
avec  celle  de  l'eau  distillée. 

111.  L'indice  de  réfraction  varie  rapidement  avec  la  tempé- 
rature; seule,  la  formule  de  Lorenz  -^-— ;- ^  =  const.  permet  de 
représenter  ses  variations. 

ARONS  et  RUBENS.  —  Remarque  au  Mémoire  de  M.  Waitz  Sur  la  mesure 
de  la  vitesse  de  propagation  abondes  électriques  dans  différents  diélectriques, 
t.  XLV,  p.  38i. 

Les  résultats  de  M.  Waitz  sont  en  désaccord  avec  ceux  que 
MM.  Arons  et  Rubens  avaient  trouvé  par  une  autre  méthode.  Il 
pense  que  ces  derniers  auraient  obtenu  des  résultats  différents  si, 
pour  changer  les  diélectriques,  ils  avaient  choisi  une  autre  position 
que  le  voisinage  d'un  nœud. 

MM.  Arons  et  Rubens  répondent  qu'ils  s'étaient  assurés  au 
préalable  que  le  point  neutre  {indifferenz  punkt)  ne  variait  pas 
quand  on  changeait  la  position  du  vase  contenant  les  diélectriques  ; 
ils  ont  choisi  le  voisinage  d'un  nœud  pour  la  précision  des  me- 
sures, parce  que  les  minima  y  étaient  le  plus  accentués. 

L.  ARONS.  —  Une  expérience  de  cours  sur  les  oscillations  éleclriques, 
t.  XLV,  p.  553. 

M.  Léchera  donné  une  méthode  permettant  de  déceler  les  ven- 
tres des  vibrations  électriques  qui  parcourent  deux  fils  en  em- 
ployant des  tubes  de  Geissler.  Cette  idée  a  conduit  Tauteur  à  une 
expérience  très  brillante,  rappelant  les  expériences  de  Rundt  en 
Acoustique,  en  rendant  visibles  les  nœuds  et  les  ventres  des  vibra- 
lions  électriques  avec  la  même  netteté  que  les  nœuds  et  les  ventres 
des  vibrations  d'un  tuyau  sonore.  Il  emploie  la  méthode  et  l'appa- 
reil de  M.  Lécher  et  se  sert  d'un  excitateur  à  longueur  d'onde 
variable,  comme  M.  Rubeus. 

Les  vibrations  se  propagent  le  long  de  deux  fils  rectilignes  en 
aluminium  de  2°*"*  de  diamètre,  longs  de  6™  environ  et  distants 
de  3*=". 

A  S'^jSo  environ  de  leur  extrémité  la  plus  voisine  de  l'excita- 
teur, les  fils  passent  à  l'intérieur  d'un  tube  de  verre  de  2™,5o  de 
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long  et  6*^*"  de  diamètre,  qu'ils  parcourent  dans  toute  sa  longueur. 
On  fait  le  vide  dans  le  tube  à  lo™*"  on  20"™  de  mercure  ;  on  produit, 
au  moyen  d'un  pont,  un  nœud  fixe  à  Textrémité  b  du  tube  la  plus 
éloignée  de  l'excitateur,  on  déplace  un  pont  mobile  B  entre  le  tube 
et  l'excitateur. 

On  met  le  vibrateur  en  activité;  si  on  enlève  le  pont  mobile  B, 
le  tube  s'illumine  sur  toute  sa  longueur;  si  on  remet  B,  en  général, 
l'illumination  disparaît;  en  déplaçant  B,  le  tube  s'illumine  pour 
certaines  positions  particulières  du  pont.  M.  Ârons  a  pu  obtenir 
I,  2,  3,  4  6t  5  nœuds  et  ventres  de  vibration  à  l'intérieur  du 
tube. 

Le  tube  resle  obscur  aux  nœuds  et  s'illumine  aux  ventres  d'une 
lumière  d'un  blanc  bleuâtre  dont  l'intensité  décroit  graduellement 
jusqu'aux  nœuds. 

M.  Ârons  a  mesuré  les  longueurs  d'onde  par  les  distances  des 
nœuds  et  des  ventres;  les  nombres  trouvés  concordent  avec  les 
valeurs  calculées,  autant  qu'on  pouvait  l'espérer. 

Il  a  constaté,  en  outre,  que  la  longueur  de  lil  équivalente  aux  sur- 
faces métalliques  placées  en  regard  des  plaques  de  l'excitateur 
n'est  pas  indépendante  de  la  longueur  d'onde  des  vibrations. 

TOEPLER.   —  Production  el  observation  d'oscillations  éleclriques  très  rapides, 
t.  XLVI,  p.  3o6-3i5,  46/4-484,  6'|2-666. 

1°  Production  d'oscillations  hertziennes.  —  M.  Tœpler  a 
répété  les  expériences  de  Hertz  en  remplaçant  la  bobine  de 
RuhmkorfTpar  sa  machine  à  influence  à  vingt  plateaux.  Il  met  en 
communication  les  deux  branches  de  l'excitateur  avec  les  pôles 
de  la  machine  par  l'intermédiaire  de  tubes  en  verre,  remplis  d'un 
liquide  faiblement  conducteur,  pour  éviter  l'action  perturbatrice 
des  conducteurs  de  la  machine.  L'excitateur  et  le  résonateur 
sont  rectilignes  et  formés  de  tubes  cylindriques  de  4*^"*  à  i5*^"*  de 
diamètre.  L'action  est  très  énergique.  Avec  un  excitateur  dont 
les  tiges  ont  chacune  14*"°  de  long,  il  obtient  directement,  sans 
l'intermédiaire  du  miroir  parabolique,  des  étincelles  secondaires 
à  8*^  de  distance.  Hertz^  en  opérant  avec  la  bobine  de  RuhmkorflT 
et  un  excitateur  de  même  longueur,  n'obtenait  directement  d'étin- 
celles secondaires  qu'à  une  distance  de  i^jSo  à  2"*, 


WIEDEMANN'S  ANNALEN.  373 

En  reliant  les  pôles  de  la  machine  à  Texcitateur  par  des  tubes 
capillaires  remplis  d^une  solution  de  sulfate  de  cuivre,  on  obtient 
des  étincelles  directement  à  une  distance  de  33™. 

L'auteur  indique  un  second  moyen  de  produire  rapidement  des 
étincelles  à  Peiicitateur,  avec  une  machine  à  influence  ordinaire, 
une  machine  de  Holtz  par  exemple. 

Les  pôles  de  la  machine  sont  reliés  métalliquement  et  respecti- 
vement aux  armatures  internes  de  deux  condensateurs,  chaque 
armature  externe  étant  en  communication  métallique  avec  une 
des  branches  de  l'excitateur;  les  armatures  internes  du  double 
condensateur  portent  deux  petites  sphères  séparées  par  la  distance 
explosive  F'. 

Il  est  facile  de  comprendre  le  fonctionnement  de  l'appareil  qui 
rappelle  la  mesure  de  la  charge  d'une  batterie  par  la  bouteille  de 
Lane. 

2^  Propriétés  de  Vétincelle  de  V excitateur,  —  Diverses  in- 
iluences  ont  été  étudiées  ;  voici  quelques  résultats  : 

Un  courant  d'air  ou  d'acide  carbonique  diminue  l'activité  des 
étincelles.  Le  caractère  oscillatoire  de  la  décharge  de  l'excitateur 
disparaît  complètement  quand  les  surfaces  entre  lesquelles  jaillis* 
sent  les  étincelles  sont  recouvertes  d'une  couche  d'eau  même 
très  mince;  l'auteur  en  conclut  que  la  foudre  n'est  pas  une  dé- 
charge oscillante. 

Lorsque  le  caractère  oscillatoire  de  la  décharge  disparaît,  l'éclat 
et  le  bruit  augmentent;  par  conséquent,  le  bruit  et  l'éclat  de  l'é- 
tincelle ne  sont  pas  des  signes  certains  d'oscillation. 

3**  Expériences  de  résonance.  —  M.  Tœpler  emploie  la  mé- 
thode et  l'appareil  de  M.  Lécher;  il  développe  l'idée  de  ce  der- 
nier qu'un  segment  de  fil  compris  entre  deux  nœuds,  est  en  ré- 
sonance avec  le  reste  de  l'appareil. 

11  coupe  un  seul  des  fils  à  deux  nœuds;  les  phénomènes  restent 
les  mêmes  avant  et  après  le  sectionnement;  quand  on  éloigne 
fortement  le  segment,  on  observe  seulement  une  diminution  d'in- 
tensité sans  autre  changement  dans  l'allure  du  phénomène. 

On  peut  couper  le  fil  à  un  nœud  et  un  ventre  pourvu  qu'on 
/.  de  Phys,,  3«  série,  t.  III.  (Juin  189^.)  18 
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mette  ce  dernier  point  en  contact  avec  une  surface  métallique 
suffisamment  grande. 

4**  Détermination  et  application  du  résonateur  rectiligne. 
—  L'auteur  détermine  avec  soin  les  dimensions  du  résonateur 
rectiligne  qui  donne  les  plus  longues  étincelles  avec  un  excitateur 
déterminé.  Avec  un  excitateur  et  un  résonateur  bien  concor- 
dants, il  mesure  la  longueur  d'onde  dans  les  fils  et  la  longueur 
d'onde  dans  l'air  par  la  méthode  des  ondes  stationnaires. 

Il  donne  les  conclusions  suivantes  :  on  observe  les  plus  longues 
étincelles  au  résonateur  rectiligne  placé  parallèlement  à  l'excita- 
teur,  quand  les  deux  conducteurs  qui  forment  le  résonateur 
sont  en  résonance  l'un  avec  l'autre,  et  avec  les  oscillations  pro- 
pres de  l'excitateur. 

Un  excitateur  et  un  résonateur  rectilignes  à  tiges  cylindriques 
sont  approximativement  d'accord  quand  les  longueurs  totales  sont 
dans  le  rapport  \, 

On  peut  mesurer  avec  une  précision  suffisante  les  longueurs 
d'onde  des  vibrations  propres  du  résonateur.  Une  observation 
de  ce  genre  a  confirmé  l'égalité  de  la  vitesse  de  propagation  des 
ondes  électriques  dans  l'espace  et  le  long  des  fils. 

II.-O.-G.  ELLINGER.  —  Indice  de  réfraction  des  rayons  électriques  dans  Teau, 

t.  XLVI,  p.  5i3. 

On  a  mesuré  cet  indice  par  la  méthode  du  prisme. 

Les  rayons  électriques  rendus  parallèles  par  un  miroir  parabo- 
lique, tombent  sur  un  prisme  en  bois  rempli  d'eau  dont  l'angle 
est  de  3° 45';  ^^s  rayons  réfractés  sont  concentrés  par  un  second 
miroir;  on  perçoit  une  série  d'étincelles  brillantes  quand  les  axes 
des  miroirs  font  un  angle  de  3o®;  une  faible  rotation  de  l'un  des 
miroirs  par  rapport  à  l'autre,  fait  disparaître  les  étincelles. 

L'indice,  déduit  des  observations,  est  voisin  de  8, 6,  nombre  que 
M.  Cohn  avait  trouvé  par  une  autre  méthode  et  qui  vérifie  la  loi 
de  Maxwell.  R.  Swyngedauw. 
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PIIL080PIIGÂL  MÂftilIIB. 
t.  XXXV  et  XXXVI;  1893. 

Électricité. 

Jaicbs  WIMSHURST,  —  Une  nouvelle  forme  de  machine  à  influence, 
t.  XXXVI,  p.  264-357. 

W.-R.  PIDGEON.  —  Une  machine  à  inflaence,  p.  267-371. 

La  nouvelle  machine  de  Wimshurst  est  composée  de  deux 
plateaux  de  verre  tournant  dans  le  même  sens  et  sur  lesquels  sont 
collés  huit  secteurs  métalliques.  Entre  les  deux  se  trouvent  quatre 
plaques  verticales  en  verre,  deux  à  droite,  deux  à  gauche  de  Taxe 
de  rotation,  sur  chacune  desquelles  est  collé  un  inducteur.  La 
partie  inférieure  d'un  inducteur  est  reliée  métalliquement  à  la 
partie  supérieure  de  l'inducteur  situé  de  l'autre  côté  de  l'axe; 
les  autres  extrémités  de  ces  inducteurs  sont  reliées  à  des  balais 
frottant  sur  les  secteurs  et  aux  deux  pôles  de  la  machine.  Il  n'y  a 
renversement  des  pôles  que  pendant  le  fonctionnement  de  la  ma- 
chine. 

La  machine  de  M.  Pidgeon  présente  le  même  avantage.  Elle 
comprend  deux  plateaux  d'ébonite,  tournant  en  sens  inverses  et 
munis  de  secteurs  métalliques  inclinés  sur  la  direction  des  rayons 
de  manière  que  deux  secteurs  appartenant  à  chacun  des  plateaux 
se  trouvent  croisés  et  aient  toujours  des  parties  en  regard.  Pour 
accroître  la  capacité  des  secteurs,  deux  inducteurs  fixes,  portés 
par  un  plateau  d'ébonite  et  chargés  par  la  machine  elle-même, 
sont  placés  entre  les  disques  mobiles. 

Ces  deux  machines  s'amorcent  d'elles-mêmes. 

Lord  KELVIN.  —  Sur  la  propriété  piézoélectrique  du  quarU, 
t.  XXXVI,  p.  33i-34a  et  p.  353-359. 

L'auteur  admet  que  la  molécule  cristalline  du  quartz  est  for- 
mée de  3  molécules  de  SiO*  groupées  de  telle  sorte  que  les 
3  atomes  de  silicium  et  les  3  atomes  doubles  d'oxygène  soient 
situés  aux  sommets  d'un  hexagone  régulier  normal  à  l'axe  prin- 
cipal de  cristallographie,  i  atome  double  d'oxygène  se  trouvant 
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entre  2  atomes  de  silicium  ;  il  suppose  en  outre  que  les  atomes 
d^oxygène  sont  chargés  négativement,  ceux  de  silicium  positive- 
ment, et  que,  dans  toute  section  normale  à  Taxe  principal,  les 
hexagones  sont  symétriquement  disposés. 

Quand  on  exerce  des  pressions  positives  ou  négatives  perpen- 
diculairement à  l'un  des  côtés  d'un  hexagone,  les  distances  des 
atomes  situés  sur  les  lignes  parallèles  à  ces  côtés  ne  changent  pas, 
tandis  que  les  positions  relatives  des  atomes  rangés  parallèlement 
aux  pressions  sont  modifiées.  Par  conséquent,  deux  ou  trois  dia- 
mètres de  chaque  hexagone  tournent  d'un  certain  angle  d,  et  le 
moment  électrique  par  unité  de  volume  de  cristal  devient 

u  =  N.q.^bd €08  30"=  N.aôy  d/J, 

N  étant  le  nombre  des  molécules  par  unité  de  volume,  b  le  rajon 
de  la  circonférence  circonscrite  à  l'hexagone  moléculaire,  q  la 
charge  positive  ou  négative  de  chacun  des  six  atomes  simples 

ou  doubles.  En  prenant  N=io^%  6  =  iN"*  =  {  x  10"'  et 
q  =z  ^bx  io~*,  on  trouve  u  =  866 d,  et  si  l'on  remplace  u  par  la 
valeur  qui  résulte  des  expériences,  on  obtient  d  =  ^^,  relation 
d'un  ordre  de  grandeur  parfaitement  admissible. 

L'auteur  montre  ensuite  que,  si  la  direction  des  pressions  ou 
tensions  est  celle  d'un  diamètre  de  l'hexagone,  la  polarisation 
électrique  qui  en  résulte  a  son  axe  dans  cette  direction  même,  au 
lieu  d'être  perpendiculaire  aux  pressions,  comme  dans  le  cas  pré- 
cédent. Par  suite,  une  lame  taillée  parallèlement  à  l'un  des  dia- 
mètres de  l'hexagone  doit  présenter,  sous  l'influence  d'une  pres- 
sion ou  d'une  tension,  une  électrisation  positive  à  une  extrémité 
et  négative  à  l'autre  extrémité  de  chacune  de  ses  faces. 

Il  insiste  ensuite  sur  ce  point,  déjà  reconnu  par  MM.  Friedel 
et  Curie,  que  les  électrisations  irrégulières  des  arêtes,  observées 
quand  on  échauffe  ou  refroidit  le  cristal,  sont  entièrement  dues 
aux  tensions  mécaniques  résultant  d'une  distribution  non  uni- 
forme de  la  température;  elles  sont  donc  de  nature  piézoélectrique 
et  non  pyroélectrique. 

Dans  son  second  Mémoire,  lord  Kelvin  montre  que,  pour  ex- 
pliquer les  expériences  de  M.  Curie,  il  faut  admettre  que  les  côtés 
des  molécules  hexagonales  doivent  faire  des  angles  de  3o^  et 
de  90^  avec  les  côtés  de  l'hexagone  du  cristal  naturel. 
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Lord  KELVIN.  —  Sur  aae  pile  piézoélectrique,  t.  XXXVI,  p.  34a-343  et  p.  384. 

Cette  pile  consiste  en  vingt-quatre  doubles  plaques  carrées, 
de  8*^"  de  côté,  formées  d'une  lame  de  zinc  et  d'une  lame  de  cuivre 
soudées  ensemble.  Aux  quatre  coins  de  chaque  lame  de  zinc,  un 
petit  filet  carré  est  enlevé.  Ces  plaques  sont  superposées  et  sont 
maintenues  à  quelques  millimètres  de  distance  par  des  cales  de 
caoutchouc  placées  aux  quatre  coins.  Les  plaques  extrêmes  sont 
respectivement  reliées  aux  deux  paires  de  quadrants  d'un  électro- 
mètre. Si  on  laisse  tomber  sur  la  plaque  supérieure  un  poids  de 
quelques  hectogrammes  ou  kilogrammes,  Taiguille  de  Télectro- 
tnètre  est  déviée. 

Dans  une  Note,  Lord  Kelvin  reconnaît  qu'une  pile  analogue  a 
été  imaginée  antérieurement  par  MM.  J.  et  P.  Curie. 

Fernando  SANFORD.  ~  Une  modificatioa  nécessaire  à  la  loi  d'Ohm, 
t.  XXXV,  p.  65-68. 

Un  fil  de  cuivre  de  i™"  de  diamètre  est  tendu  suivant  l'axe  d'un 
tube  de  cuivre  de  i",  20  de  longueur  et  de  2*",  5  de  diamètre  in- 
térieur fermé  à  ses  deux  extrémités.  La  résistance  de  ce  fil  est  me- 
surée par  la  méthode  du  pont  de  Wheatstone  à  diverses  tempéra- 
tures, le  tube  étant  rempli  de  divers  diélectriques  liquides  (pé- 
trole, sulfure  de  carbone,  alcool,  etc.)  ou  gazeux  (air,  gaz  d'éclai- 
rage, vapeurs  d'éther,  d'alcool,  de  chloroforme,  etc.).  Dans  tous 
les  cas,  la  variation  de  la  résistance  est  proportionnelle  à  la  varia- 
lion  de  la  température,  mais,  à  une  même  température,  la  valeur 
de  la  résistance  varie  avec  la  nature  du  diélectrique;  en  général, 
cette  valeur  dépasse  de  quelques  millièmes  celle  que  l'on  trouve 
dans  l'air;  elle  semble  ne  dépendre  que  de  la  couche  du  diélec- 
trique directement  en  contact  avec  le  fil. 

Un  fil  d'argent  donne  lieu  au  même  phénomène,  bien  qu'il  ne 
soit  bien  marqué  qu'avec  le  cuivre. 

L'énoncé  de  la  loi  d'Ohm  doit  donc  être  modifié  de  manière  à 
tenir  compte  de  la  nature  du  diélectrique  entourant  le  conducteur 
de  même  que  de  la  nature  du  conducteur  lui-même. 
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J.  DEWAR  et  J.  FLEMING.  —  RésisUnce  des  méUux  et  des  alliages 
aux  températures  proches  du  zéro  absolu,  t.  XXXVI,  p.  271-300. 

Des  expériences  antérieures  (*),  faites  à  des  températures  va- 
riant de  celle  de  Tébullition  de  Teau  à  celle  de  Fébullition  de 
l'oxygène  dans  le  vide  ( —  200®  environ),  montraient  que  la  résis- 
tance électrique  des  métaux  purs  tend  vers  zéro  en  même  temps 
que  la  température  absolue.  Les  nouvelles  expériences,  conduites 
de  la  même  manière,  mais  dans  lesquelles  les  plus  grandes  précau- 
tions ont  été  prises  pour  la  mesure  des  dimensions  du  fil  et  pour 
Tévaluation  des  températures  à  Taide  du  thermomètre  à  résistance 
de  platine  de  M.  Callendar  (^),  conduisent  à  la  même  conclusion. 

Les  courbes  représentant  la  résistance  des  nombreux  alliages 
étudiés  montrent  certaines  particularités.  Celle  de  Tacier  au  man- 
ganèse présente  un  changement  brusque  de  courbure  vers  —  4^**; 
celle  de  la  manganine  possède  un  point  d'inflexion  vers  i5**,  tem- 
pérature pour  laquelle  son  coefficient  de  variation  est  nul. 

T.-H.  BLA.KESLEY.  —  Sur  Téquatioii  différentielle  du  courant  électrique, 

t.  XXXV,  p.  419-435. 

L'auteur  établit,  d'abord  algébriquement,  puis  géométrique- 
ment, que  les  expressions  mathématiques  ordinaires  du  courant 
électrique  ne  peuvent  expliquer  tous  les  faits  connus,  et  qu'il  est 
nécessaire  d'admettre  certaines  propriétés  de  la  matière  dont  on 
ne  tient  pas  compte  habituellement.  L'équation  difTérentielle 

OÙ  V  désigne  la  force  électrique,  L  la  self-induction,  R  la  résis- 
tance et  i  l'intensité  du  courant,  ne  tient  compte  que  de  l'énergie 
dépensée  en  chaleur  dans  le  conducteur.  Pour  tenir  compte  de 
l'énergie  dépensée  par  rayonnement  dans  l'espace,  il  faut  ajouter 
au  second  membre  un  terme  \i.  Le  coefficient  Xest  généralement 
petit,  mais,  dans  certaines  conditions,  dans  le  cas,  par  exemple, 


<«)  Phil.  Mag.,  t.  XXXIV,  p.  326.  Journ.  de  Phys.,  3-  série,  t.  II,  p.  8a. 
(»)  Id.,  t.  XXXII,  p.  104.  Id.  a-  série,  t.  X,  p.  5i3. 
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des  très  hautes  fréquences,  il  peut  devenir  très  grand  par  rapport 
à  R  et  Ténergie  dépensée  dans  le  circuit  est  alors  très  petite  par 
rapport  à  celle  qui  est  rayonnée.  L'auteur  pense  que  la  faiblesse 
des  effets  physiologiques  des  courants  de  très  grande  fréquence 
obtenus  par  M.  Tesla  doivent  être  attribués  à  ce  qu'une  très 
faible  partie  de  l'énergie  de  ces  courants  traverse  le  corps  de  l'ex- 
périmentateur, la  majeure  partie  se  dissipant  par  rayonnement. 

F.-J.  SMITH.  —  Emploi  des  grandes  résistances  avec  le  galvanomètre  d'Arson val, 
t.  XXXV,  p.  210-211. 

La  mesure  industrielle  de  l'intensité  des  courants  au  moyen  de 
ce  galvanomètre  exige  l'emploi  d'une  très  grande  résistance,  gé- 
néralement formée  d'un  fil  métallique  très  long.  De  nombreux 
essais  ont  montré  à  l'auteur  qu'on  peut  remplacer  avantageuse- 
ment les  résistances  métalliques  par  des  résistances  obtenues  en 
lassant  fortement  dans  un  tube  de  verre  un  mélange  de  plâtre  bien 
sec  et  de  plombagine  ;  deux  fils  de  platine  soudés  aux  deux  extré- 
mités servent  d'électrodes. 

G.-M.  MINCHIN.  —  Champ  magnétique  d'un  courant  circulaire,  t.  XXXV, 

p.  354-365. 

Champ  magnétique  dans  le  voisinage  de  la  surface  d'un  fil  où  circule  un  courant^ 

t.  XXXVI,  p.   201-322. 

Maxwell  donne  dans  son  Traité  (art.  702)  une  méthode  pour 
tracer  les  lignes  de  force  magnétique  dues  à  un  courant  circulaire» 
L'auteur  développe  une  méthode  un  peu  différente,  permettant 
d'arriver  plus  rapidement  au  même  résultat  par  la  considération 
des  lignes  le  long  desquelles  le  potentiel  vecteur  (F,  G,  H)  con- 
serve la  même  valeur. 

Il  cherche  ensuite  l'expression  complète  de  l'angle  sous  lequel 
un  courant  circulaire  est  vu  d'un  point  quelconque  P  de  l'espace, 
angle  que  l'on  exprime  généralement,  d'une  manière  approchée^ 
par  une  série  de  sphériques  harmoniques.  Il  trouve 

''=--^[7i?n(^;-*)-T^n(T!^.-*)]. 

OÙ  V  est  le  sinus  de  l'angle  de  la  droite  joignant  un  point  P  au 
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centre  du  circuit  avec  la  normale  au  plan  de  ce  circuit  menée  par 
son  centre,  r  la  longueur  de  cette  droite,  a  le  rayon  du  circuit, 

z  la  distance  de  P  au  plan  du  circuit,  k  la  quantité  i  —     %^P  ^^P' 

les  distances  de  P  aux  points  dMntersection  du  circuit  et  du  plan 
normal  passant  par  son  centre  et  par  P,  et  II  étant  le  symbole  de 
Tintégrale  elliptique  complexe  de  troisième  espèce. 

Dans  son  second  Mémoire,  l'auteur  examine  le  cas  où  le  point 
est  très  près  de  la  surface  du  conducteur^  sa  section  droite  étant 
supposée  circulaire.  Il  parvient  aux  expressions  des  composantes 
de  la  force  magnétique,  d'abord  dans  l'hypothèse  où  le  courant 
est  uniformément  distribué  dans  cette  section  et,  ensuite,  en 
admettant  que  la  densité  du  courant  est  variable  d'un  point  à  un 
autre. 

H.  THRELFALL.  —  Les  propriétés  électriques  des  corps  purs.  —  Préparation 
de  Tazote  pur  et  essais  de  condensation,  t.  XXXV,  p.  x-35. 

En  1886,  MiVI.  J.-J.  Thomson  et  Threlfall  observaient  une  di- 
minution de  volume  d'une  masse  d'azote  pur  sous  l'influence  d'une 
longue  série  de  décharges  électriques  et  en  concluaient  que,  dans 
ces  conditions,  il  y  a  une  condensation  de  l'azote  analogue  à  la 
condensation  moléculaire  que  subit  l'oxygène  en  se  transformant 
en  ozone. 

Les  résultats  des  nouvelles  expériences  de  l'auteur  démontrent 
cette  conclusion. 

L'azote  pur  est  préparé  par  la  méthode  de  M.  Berthelot,  qui 
consiste  à  absorber  l'oxygène  de  l'air  par  un  contact  prolongé  de 
ce  gaz  avec  de  la  tournure  de  cuivre  imbibée  d'ammoniaque;  les 
dernières  traces  d'oxygène  sont  enlevées  avec  du  protochlorure  de 
chrome  obtenu  par  l'action,  à  l'abri  de  l'air,  de  l'acide  chlorhy- 
drique  et  du  zinc  sur  du  bichromate  de  potasse.  Enfermé  dans  des 
tubes  scellés  et  soumis  à  des  décharges  puissantes,  cet  azote  con- 
serve la  même  pression,  bien  que,  dans  certaines  expériences,  la 
durée  des  décharges  ait  atteint  dix  heures. 

La  diminution  de  pression  observée  dans  les  expériences  de  1 886 
doit  être  attribuée  à  une  action  de  l'azote  sur  le  mercure  du  mano- 
mètre, qui  était  soudé  au  tube  contenant  l'azote.  En  effet,  en  fai- 
sant passer  des  vapeurs  mercurielles  dans  un  tube  scellé,  renfer- 
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mant  de  Tazote  pur,  l'auteur  a  pu  constater  une  diminution  de  la 
pression  sous  Taction  des  décharges  et  la  formation  d'une  sub- 
stance noire,  explosive,  qui  est  sans  doute  le  trimercure-amine  de 
Plantamour. 

RIMINGTON  et  WYTHE  SMITH.  —  Expériences  dans  des  champs  électriques 
et  magnétiques,  constants  et  variables,  t.  XXXV,  p.  68-73. 

En  faisant  tourner  rapidement  un  tube  à  vide,  sans  électrodes, 
entre  les  armatures  d'un  condensateur  plan,  présentant  une  diffé- 
rence de  potentiel  constante,  ce  tube  s'illumine  quand  il  passe  par 
certaines  positions»  symétriques  deux  à  deux  par  rapport  à  la 
direction  des  lignes  de  force.  Si  l'on  place  le  tube  perpendiculai- 
rement aux  armatures,  il  s'illumine  quand  on  fait  varier  rapide- 
ment la  différence  de  potentiel  de  celles-ci,  par  exemple,  en  les 
reliant  aux  pôles  d'une  bobine  d'induction.  Des  effets  lumineux 
peuvent  ainsi  être  obtenus  en  disposant  convenablement  le  tube 
dans  le  champ  magnétique  variable  produit  par  des  oscillations 
hertziennes. 

Les  auteurs  donnent  une  théorie  de  ces  phénomènes  en  suppo- 
santquele  gaz  raréfié  du  tube  possède,  par  suite  d'une  convection 
rapide,  une  conductibilité  électrique  du  même  ordre  de  grandeur 
que  celle  des  corps  bons  conducteurs. 

Campbell  S WLNTON.  —  Expériences  de  décharges  électriques  de  haute  fréquence, 
t.  XXXV,  p.  142-145;  t.XXXVI,  p.  3oo-3o4. 

Les  pôles  d'une  bobine  d'induction  pouvant  donner  des  étin- 
celles de  o",25  de  longueur  sont  respectivement  reliés  aux  arma- 
tures d'une  batterie  de  bouteilles  de  Lejde.  Le  courant  de  décharge 
de  cette  batterie  passe  dans  le  primaire  d'un  transformateur  de 
M.  Tesla,  plongé  dans  l'huile.  Les  expériences  faites  avec  les  dé- 
charges secondaires  de  cet  appareil  confirment  les  faits  observés 
par  ce  dernier  physicien  et  en  montrent  quelques  nouveaux. 

F.-C.-C.  BALY.  —  Séparation  et  stratification  des  gaz  raréfiés 
sous  l'influence  de  la  décharge  électrique^  t.  XXXV,  p.  aoo-204. 

Si  Ton  observe,  au  spectroscope,  les  décharges  électriques  pro- 
duites dans  un  tube  contenant  de  l'hydrogène  très  raréfié,  les  raies 
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de  rhjdrogène,  très  nettes  dans  le  voisinage  de  Télectrode  néga- 
tive, sont  invisibles  dans  toute  autre  région.  Si  Ton  opère  sur  un 
mélange  de  deux  gaz  purs  très  raréfiés,  le  premier  effet  de  la 
décharge  est  de  faire  apparaître,  dans  toute  la  longueur  du  tube, 
une  lueur  sans  stries  donnant  au  spectroscope  les  spectres  super- 
posés des  deux  gaz;  au  bout  de  quelques  instants,  des  stries  se 
produisent  et  le  spectre  de  Tun  des  gaz  n'est  visible  que  dans  le 
voisinage  de  Tune  des  électrodes,  celui  de  Pautre  gaz  dans  le  voisi- 
nage de  Tautre  électrode.  Ces  expériences,  et  quelques  autres, 
montrent  que  les  décharges  entraînent  les  gaz  du  mélange  dans 
des  sens  différents. 

L'apparition  des  stries  est  d'autant  plus  rapide  que  la  séparation 
des  gaz  est  plus  facile  ;  elle  ne  se  produit  pas  dans  un  tube  conte- 
nant un  seul  gaz  ou  une  seule  vapeur,  ni  dans  un  tube  contenant 
un  mélange  gazeux  quand,  par  un  artifice,  on  empêche  la  sépara- 
tion d'avoir  lieu. 


K.-C.  RIMINGTON.  —  Décharges  lumineuses  dans  les  tubes  à  vide  sans  électrodes, 

t.  XXXV,  p.  5o6.5a5. 

L'auteur  commence  par  décrire  une  série  d'expériences  mon- 
trant que  la  forme  et  l'intensité  des  décharges  induites  dans  un 
tube  sans  électrodes  sont  influencées  par  un  champ  électrostatique, 
fait  déjà  remarqué  par  divers  physiciens,  notamment  par  M.  Tesla. 
La  disposition  adoptée  est  la  suivante.  Les  pôles  d'une  machine 
électrique  sont  respectivement  reliés  aux  armatures  internes  de 
deux  bouteilles  de  Lejde  dont  les  armatures  externes  A  et  B  sont 
réunies  par  un  conducteur  métallique  enroulé  une  ou  deux  fois 
autour  du  tube  ou  mieux  de  l'ampoule  à  vide;  de  part  et  d'autre 
de  cette  ampoule,  se  trouvent  deux  plateaux  G  et  D  que  l'on  peut 
réunir  aux  armatures  externes.  Quand  l'étincelle  éclate  entre  les 
pôles  de  la  machine,  un  courant  oscillatoire  prend  naissance  dans 
le  fil  et  une  décharge  lumineuse  se  produit  dans  l'ampoule.  Si  le 
sens  de  l'enroulement  du  fil  est  convenable,  la  jonction  de  A  à  G 
et  de  B  à  D  augmente  son  intensité,  tandis  que  la  jonction  de  A  à  D 
et  de  B  à  G  la  diminue  ;  en  changeant  le  sens  de  l'enroulement,  les 
effets  sont  renversés.  L'action  d'un  champ  électrostatique  sur 
l'intensité  de  la  décharge  est  ainsi  démontrée. 
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L'auteur  passe  ensuite  à  rexplication  théorique  des  phénomènes. 
L'intensité  du  courant  de  décharge  dans  le  circuit  relié  aux  arma- 
tures internes  est  donnée  par  Téquation 

où  les  lettres  ont  des  significations  qu'il  est  inutile  de  rappeler*, 
celle  du  courant  dans  le  fil  entourant  l'ampoule  satisfait  à 

Od  en  déduit,  en  négligeant  certains  termes  qui  deviennent  très 
petits  quand  la  fréquence  du  courant  oscillatoire  est  très  grande, 

où  V  est  la  différence  de  potentiel  maximum  entre  les  armatures 
internes  et  où 

a  = r->  ^  =  —    y. 

2L  / 

Si  l'on  admet  que  l'intensité  lumineuse  des  décharges  est  pro- 
portionnelle à  la  force  électromotrice  induite  dans  le  gaz,  et,  par 

suite,  ^  ^>  il  est  impossible  de  rendre  compte  de  to^tes  les  con- 
ditions expérimentales  qui  doivent  être  réalisées  pour  obtenir  une 
décharge  brillante.  En  admettant  qu'elle  est  proportionnelle  à  l'in- 
tégrale de  temps  de  cette  force  électromotrice,  c'est-à-dire  propor- 
tionnelle à 


r 


di^'> 


où  tous  les  éléments  sont  pris  avec  le  signe  -H,  M.  Rimington 
parvient  à  montrer  que  l'intensité  doit  augmenter  avec  L,  ce  qui 
est  d'accord  avec  l'expérience;  mais,  contrairement  à  ce  qu'il  fau- 
drait, il  trouve  qu'elle  diminue  quand  G  augmente. 

Il  nous  semble  qu'à  l'hjpothèse  de  l'auteur  on  peut  en  substi- 
tuer une  beaucoup  plus  logique.  La  comparaison  des  théories 
électromagnétique  et  élastique  de  la  lumière  montre  que  la 
vitesse  d'une  molécule  d'éther  est  proportionnelle  au  déplacement 
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des  liquides  et  les  inflexions  multiples  des  ondes,  qui  se  produisent 
principalement  à  Tentrée  et  à  la  sortie  des  liquides,  le  calcul  con* 
duit  à  une  courbe  de  même  forme  que  la  courbe  expérimentale, 
quoiqu'elle  ne  coïncide  pas  avec  celle-ci,  défaut  de  coïncidence 
qu'on  peut  attribuer  aux  approximations  faites  pour  la  simplicité 
du  calcul. 

Ajoutons  que  les  longueurs  d'onde  déduites  de  ces  courbes  pour 
l'alcool  et  l'eau  donnent,  par  comparaison  avec  la  longueur  d'onde 
dans  l'air,  des  valeurs  de  la  constante  diélectrique  de  ces 
liquides  d'accord  avec  celles  qu'ont  obtenues  par  d'autres  méthodes 
MM.  Rosa,  Cohn  et  Arons,  etc. 

PERRY  et  H.-A.  BEESLON.  —  Téléphonie  à  longue  disUnce,  t.  XXXVI,  p.  223-229. 

L'intensité  i  du  courant  à  une  distance  x  de  l'origine  satisfait 
à  l'équation 

OÙ  k  est  la  capacité,  r  la  résistance,  /  la  self-induction  et  s  la  perte 
par  conductibilité,  toutes  ces  quantités  étant  rapportées  à  l'unité 
de  longueur.  Si  l'on  pose 

t  =  ac~'**  sin(/7*  —  ^J7), 

on  a  un  courant  sinusoïdalde  fréquence/=  — >  que  l'on  peut  assi- 
miler à  ceux  qui  sont  fournis  par  un  téléphone,  et  qui  satisfait  à 
l'équation  différentielle  pour  des  valeurs  de  A  et  ^  dépendant  des 
constantes  de  la  ligne  et  de  la  fréquence.  Il  en  résulte  que,  pour 
une  même  ligne,  l'amortissement  et  la  vitesse  de  propagation 
dépendent  de  la  fréquence.  On  trouve  que  la  distance  X  à  laquelle 
le  rapport  des  amplitudes  de  deux  courants  de  fréquence  /et/* 

est  devenu  i  H de  ce  qu'il  était  à  l'origine  a  pour  valeur  ap- 
proximative 

et  que  la  distance  y  à  laquelle  l'un  des  courants  présente  sur  l'autre 
un  retard  égal  à  la  n**"*  partie  de  la  période  du  courant  de  plus 
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grande  fréquence  est 


un 

ï  = 


np 


{$-'?) 


En  prenant /=  1000  et  /'=  100  pour  les  fréquences  des  cou- 
rants correspondant  aux  notes  extrêmes  émises  par  la  voix  humaine 
et  en  admettant  qu'un  récepteur  téléphonique  fonctionne  encore 
convenablement  pour  m  =  4  et  n  =  6,  les  deux  formules  précé- 
dentes permettent  de  calculer  les  distances  maxima  auxquelles  il  est 
possible  de  correspondre  téléphoniquement  avec  un  câble  donné. 
M.  Beeslon  a  fait  ce  calcul  pour  des  valeurs  croissantes  de  la  perte 
par  conductibilité  et  de  la  self-induction  en  adoptant  pour  la  capa- 
cité et  la  résistance  les  valeurs 

k  =  a. 3 1^5  X  10-**  farads  par  centimètre, 
r  =  1 .582  X  ïo-*  ohms  par  centimètre,    ' 

qui  sont  celles  du  premier  câble  transatlantique  français.  Des  deux 
Tableaux  à  double  entrée  qui  résument  ces  calculs,  il  résulte  que,  si 
l'une  des  quantités  k  ou  r  est  nulle,  X  et  y  augmentent  en  même 
temps  que  l'autre,  et  que,  si  toutes  deux  ne  sont  pas  trop  grandes, 
leur  accroissement  produit  un  accroissement  de  X  et  y.  On  en 
déduit  encore  que,  si  s  est  nul,  on  peut  faire  disparaître  totalement 
les  effets  fâcheux  de  la  capacité  par  une  self-induction  convenable, 
et  inversement;  si  /  est  nul,  on  peut  arriver  au  même  résultat  par 
un  défaut  d'isolement;  mais,  si  5  et  /  sont  tous  deux  différents  de 
zéro,  on  ne  peut  qu'atténuer  ces  effets  sans  les  faire  disparaître. 
M.  Beeslon  a  calculé  également  les  distances  X  et  y  pour  des 

valeurs  quelconques  de  m  et  /t  et  pour  des  valeurs  données  de  -  et 

de  7-.  J.  Blondin. 

k 
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JàMIN  (J.),  SccrcLairo  perpétuel  de  l'Académie  des  Sciences,  Professeur 
de  Physique  à  l'Hcole  Polytechnique,  et  BODTY  (E.),  Professeur  k  la 
Faculté  des  Sciences.  —  Cours  de  Physique  de  l'Ecole  Polytechnique. 
4*  édition,  augmentée  et  entièrement  refondue  par  E.  Boutv.  4  forts 
volumes  in-8  de  plus  de  4000  pages,  avec  1687  figures  et  14  planches 
sur  acier,  dont  2  on  couleur;  1885-1891.  {Aittorisé  par  décision  mi/tif^ 
térielle.)  Ouvragk  complet 72  f r  . 

On  vend  séparément  (voir  le  Catalogue)  : 
Tome  I  :  Instruments  de  mesure.  Hydrostatique,  Physique  molc^ 

culaire.  tl\  3  figures  et  i  planche 9  f  r . 

(i"  (asciciile,  5  fr.  —  a*  fascicule,  4  fr*) 

ToMR  II  :  Chaleur.  193  figures  et  2  planches i5  fr . 

(i"  fusciciilc,  5  fr.  —  2"  rascicule,  5  fp.  —  3"  fascicule,  5  fr.) 

Tome  III  :  Acoustique.   Optique,  5i  i  figures  et  8  planches aa  fr. 

(i"  rasriciile,  4  fr.  —  2'  fascicule,  \  fr.  —  3'  fascicule,  i4  fr.) 
Tome  IV  (r*  Partie):  Electricité  statique  et  Dynamique,  3 16  fi- 
gures et  X  planches i3  fr . 

f  1"  fascicule,  7  l'r.  —  1"  fascicule,  6  fi-.) 
Tome  IV  ('2' Partie):  Maf^nétismc.  Applications.  324  figures  et 

I  planche 1 3  f  r . 

(  .)•  fascicule,  8  fr.  —  \'  fascicule,  5  fr.  ) 
T\BLES  GÊNÉitALES, /;ar  Ordre  de  matières  et  par  nortix  d'auteurs,  de 
quatre  volumes  du  Cours  de  Physique.  In -8  ;  1891 o  fr.  Go  c . 

Des  Suppléments  destiné  à  exposer  les  progrès  accompU:,  lûctuiro^U  succes*ivf- 
inent  compléter  ce  <;rand  Traite  et  le  mainten  ir  au  courant  des  de/  nie! s  iravoNx, 


LE  CUATELIER.  \  pàtifèlvÀ  llfea^ËNyRGËTIQUE.     289 

LES  PBnrCIPES  rOKBAMEHTAUX  DETtHEEêTnaVE  ET  LEVR  APPLIGATIOH 
AUX  PHilOMÈirES  GimaUES; 

Par  m.  Henry  LE  GHATELIER. 

Le  développement  de  la  Thermodynamique,  au  moins  à  ses 
débuts,  s^est  effectué  en  partant  de  deux  points  de  vue  essentiel- 
lement différents,  qui  font  encore  l'un  et  Tautre  sentir  leur  in- 
fluence contradictoire  dans  l'enseignement  de  cette  science. 

Sadi  Carnot,  Mayer,  Helmholtz  ont  pris  comme  point  de  départ 
la  généralisation  du  principe  de  l'impossibilité  du  mouvement 
perpétuel.  Ils  ont  admis  que,  chaque  fois  que  du  travail  était 
produit,  il  fallait  que  quelque  autre  chose  fut  définitivement  con- 
sommé, et  en  cherchant  ce  qui  pouvait  bien  être  ainsi  consommé 
dans  la  production  du  travail  aux  dépens  de  la  chaleur,  ils  ont 
trouvé  :  Sadi  Carnot  une  consommation  de  différence  de  tempé- 
rature, c'est-à-dire  un  rétablissement  d'équilibre  calorifique  et 
Mayer  une  consommation  de  quantité  de  chaleur. 

Mais  ce  point  de  vue  essentiellement  philosophique  fut  bientôt 
abandonné,  et  Thomson,  Clausius,  Rankine,  les  véritables  fonda- 
teurs de  la  Thermodynamique  moderne,  prirent  comme  point  de 
départ  une  hypothèse  relative  à  la  nature  de  la  chaleur.  Cette 
méthode  d'exposition  a  été  à  son  tour,  il  est  vrai,  abandonnée  au 
moins  en  principe;  on  proclame  aujourd'hui  que  la  Thermodyna- 
mique est  fondée  sur  un  certain  nombre  de  lois  expérimentales 
indépendantes  de  toute  hypothèse,  mais  en  pratique  on  n'est  pas 
arrivé  à  se  débarrasser  de  l'hypothèse  initiale  qui  reste  toujours 
sous-entendue  et  reparaît  même  parfois  ouvertement,  par  exemple 
avec  la  notion  d^énergie. 

Cette  notion  d'énergie,  autour  de  laquelle  gravitent  aujourd'hui 
tous  les  développements  de  la  Thermodynamique,  est,  en  raison  de 
son  défaut  d'objectivité,  une  cause  de  grande  obscurité  quand  on 
veut  l'envisager  indépendamment  des  hypothèses  qu'elle  était 
destinée  primitivement  à  exprimer.  L'objet  de  la  tentative  faite 
ici  est  de  faire  disparaître  de  la  Thermodynamique  les  derniers 
vestiges  de  ces  hypothèses.  Pour  cela,  je  ferai  complètement 
abstraction  de  la  notion  d'énergie  et  ferai  reparaître  systéma-^ 
tiquement  en  son  lieu  et  place  la  notion  d'une  réalité  bien  plus 
y.  de  Phys,,  3-  série,  t.  III.  (Juillet  1894.)  19 
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concrèle  de  puissance  motrice  vers  laquelle  Sadi  Carnot  avait 
tout  d'abord  fait  converger  la  nouvelle  science  de  la  chaleur.' 

Enfin,  j'insisterai,  plus  qu'on  ne  le  fait  habituellement,  sur  les 
analogies  de  tous  les  phénomènes  naturels  (calorifiques,  élec- 
triques, chimiques,  mécaniques).  Cela  est  indispensable  pour  la 
claire  compréhension  des  phénomènes  chimiques,  qui  sont  plus 
spécialement  visés  dans  cette  étude  ;  cela  est  aussi  plus  conforme 
à  la  réalité  des  faits  dans  lesquels  la  chaleur  et  le  travail  ne  s'isolent 
pas  des  autres  phénomènes  similaires,  comme  le  laisserait  supposer 
l'exposé  classique  de  la  Thermodynamique.  C'est  pour  accuser  ce 
point  de  vue  que  l'expression  ai  Énergétique  proposée  par  Ran- 
kine  a  été  substituée  à  celle  de  Thermodynamique  plus  usuelle 
aujourd'hui,  au  moins  en  France. 

I. 

LOIS  DE  l'Énergétique. 

De  la  puissance  motrice  et  de  ses  échanges,  —  Un  examen 
même  très  superficiel  de  la  plupart  de  nos  opérations  industrielles 
(production  du  travail,  de  l'électricité,  etc.,  parles  chutes  d'eau, 
par  les  machines  à  vapeur,  par  les  moteurs  à  gaz,  par  les  piles,  etc.), 
montre  que  ces  opérations  peuvent  se  décomposer  en  deux  parties 
bien  distinctes  et  même  opposées  :  développement  d'un  premier 
phénomène  qui  pourrait  se  produire  spontanément  et  indépen- 
damment du  second  (descente  de  l'eau,  chute  de  chaleur  du  fojer 
au  condenseur,  combustion  des  gaz,  dissolution  du  zinc  dans 
l'acide)  et  d'un  second  phénomène  (élévation  d'un  poids,  com- 
pression d'un  gaz,  charge  d*un  accumulateur)  qui  présente  le 
double  caractère  suivant  :  d'abord  de  ne  pouvoir  se  produire  indé- 
pendamment du  premier  phénomène,  et,  en  outre,  de  pouvoir, 
une  fois  produit,  changer  spontanément  de  sens,  se  produire  en 
sens  inverse  de  façon  à  jouer  alors  le  même  rôle  que  le  premier 
phénomène  envisagé.  Dans  toutes  les  opérations  semblables,  il  y 
a  échange  entre  deux  systèmes  de  corps  en  présence  d'une  cer- 
taine propriété  qui  est  perdue  par  l'un  des  systèmes  et  gagnée  par 
l'autre  :  celle  de  poussoir  se  transformer  directement,  soit  isO" 
lément,  soit  en  provoquant  dans  un  autre  système  une  trans- 
formation inverse.  Cette  propriété  sera  appelée  puissance 
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motrice  (*);  sa  notion  comprend  à  la  fois  une  idée  de  causalité  et 
aoe  idée  de  réciprocité. 

Les  exemples  cités  ici  font  déjà  entrevoir  que  la  puissance 
motrice  n'est  pas  seulement  une  qualité  vague  et  indéterminée, 
mais  bien  une  grandeur  mesurable.  On  le  démontrera  plus  loin 
d'une  façon  rigoureuse. 

Des  diverses  espèces  de  puissance  motrice,  —  Une  revue 
rapide  de  quelques-uns  des  changements  des  corps  susceptibles 
de  développer  de  la  puissance  motrice  achèvera  de  préciser  la 
notion  de  puissance  motrice  et  montrera  les  diflférents  aspects  sous 
lesquels  elle  se  manifeste* 

Travail.  —  Chutes  d'eau,  accumulateurs  hydrauliques,  travail 
musculaire,  détente  des  gaz,  etc. 

Force  vive.  —  Vitesse  du  vent  ou  des  cours  d'eau,  choc  des 
projectiles,  régulateurs  à  force  centrifuge,  etc. 

Chaleur.  —  Machines  à  vapeur,  piles  thermoélectriques,  etc. 

Électricité.  —  Électrolyse,  transport  électrique  de  la  force,  etc. 

Réactions  chimiques.  —  Moteur  à  gaz  tonnant,  piles,  ex- 
plosifs, etc. 

De  la  destruction  de  la  force  motrice.  —  Les  transformations 
spontanées  d'un  système,  lorsqu'elles  se  produisent  isolément 
sans  provoquer  dans  un  autre  système  une  transformation  inverse, 
amènent  une  destruction  de  force  motrice,  puisque  le  système 
considéré  perd  la  sienne  sans  qu'aucun  autre  en  gagne  simulta- 
nément. Ces  destructions  de  puissance  motrice  très  nuisibles  dans 
toutes  les  opérations    industrielles    ont    été    depuis    longtemps 


(*)  Il  peut  être  utile  de  rappeler  la  synonymie  très  nombreuse  de  cette  exprès* 
sioD.  Il  y  a  identité  absolue  de  signification  dans  les  termes  suivants  :  Puissance 
motrice  (Sadi  Carnot);  Force  (S.  Robert);  Power  of  working  (Tait);  Motivity 
(Thomson);  Available  energy  (Maxwell);  Krafi  (Mayer);  Freie  énergie  (Helm- 
holtz).  Les  formules  algébriques  suivantes  :  Fonctions  caractéristiques  (Massieu  )  ; 
Potentiel  thermodynamique  (Gibbs,  Duhem,  Natanson,  etc.)  en  expriment  la 
mesure.  EnCn,  souvent  l'expression  d'Énergie  et  parfois  aussi  celle  de  Travail 
sont  employées  à  tort  dans  le  même  sens. 
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étudiées;  elles  se  rattachent   aux  phénomènes  suivants,   réunis 
sous  la  dénomination  générale  de  résistances  passives . 

Frottement  pour  le  travail  et  la  force  vive. 

Chute  de  chaleur  par  conductibilité  ou  rayonnement. 

Résistance  des  conducteurs  dans  la  propagation  deTclectricité. 

De  réquilibre  et  de  la  réversibilité,  —  Entre  les  transfor- 
mations spontanées  directes  qui  développent  de  la  puissance 
motrice  et  les  transformations  inverses  qui  en  absorbent,  on 
conçoit  sans  peine  l'existence  d'une  catégorie  de  transformations 
qui  ne  se  produisent  pas  spontanément  et,  par  suite,  ne  fournissent 
pas  de  puissance  motrice,  mais  dont  la  production  dans  Tun  ou 
l'autre  sens  n'exige  qu'une  dépense  infiniment  petite  de  puissance 
motrice.  Tel  sera  le  cas  d'un  système  composé  de  deux  corps  iden- 
tiques suspendus  aux  extrémités  des  bras  d'une  balance,  qui  ne 
se  déplacera  pas  de  lui-même,  mais  pourra  être  déplacé  dans  un 
sens  ou  dans  l'autre  avec  une  dépense  très  petite  de  puissance- 
motrice -,  il  suffît  d'une  surcharge  de  l'un  des  corps,  égale  seule- 
ment au  millionième  de  son  poids,  pour  faire  pencher  la  balance. 
En  fait,  les  résistances  passives  de  nos  machines  ne  nous  per- 
mettent jamais  de  réaliser  aucune  transformation  avec  une  con- 
sommation rigoureusement  nulle  de  puissance  motrice,  mais  en 
les  perfectionnant  de  plus  en  plus,  nous  pouvons  de  plus  en  plus 
approcher  d'un  semblable  résultat,  assez,  en  tous  cas,  pour  con- 
cevoir facilement  des  machines  idéales  rigoureusement  parfaites 
à  l'aide  desquelles  certains  systèmes  pourraient  être  transformés 
dans  un  sens  ou  dans  le  sens  opposé  sans  dépense  de  puissance 
motrice.  Toute  transformation  semblable  est  dite /'eVer^£6/e;  l'état 
d'un  système  qui  ne  peut  pas  se  transformer  spontanément,  mais 
peut  être  transformé  d'une  façon  réversible  est  dit  un  état  d^ équi- 
libre. On  voit,  d'après  cette  définition,  qu'il  est  impossible  de 
parler  d'état  d'équilibre  sans  spécifier  la  transformation  que  l'on 
vise;  deux  corps  de  même  poids  suspendus  aux  deux  extrémités 
d'une  balance  seront  en  équilibre  mécanique;  ils  pourront  ne  pas 
être  en  équilibre  calorifique  ou  électrique,  c'est-à-dire  ne  pas 
avoir  la  même  température  ou  la  même  tension  électrique. 

Des  machines  et  de  V isolement  des  systèmes  matériels.  — 
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Dans  les  exemples  rappelés  précédemment  du  travail  fourni  par 
les  machines  à  vapeur,  les  chutes  d'eau,  etc.,  on  n'a  envisagé  que 
les  corps  qui  éprouvent  un  changement  définitif  :  Teau  qui  est 
tombée,  la  chaleur  qui  est  passée  du  foyer  au  condensateur,  l'accu- 
mulateur qui  s'est  chargé  ;  on  a  fait  abstraction  des  corps  inter- 
médiaires, des  machines  dont  l'intervention  est  cependant  abso- 
lument  nécessaire    pour   mettre    en   relation   les    systèmes   qui 
échangent  leur  puissance  motrice  (la  roue  hydraulique,  la  chau- 
dière  et  le   cylindre  à   vapeur,   la  dynamo,  etc.).  Le  caractère 
essentiel  des  machines  est  de  revenir,  après  avoir  coopéré  à  cer- 
taines   transformations,    à    un    état    final   identique  à   leur  étal 
initial,  de  telle  sorte  qu'elles  peuvent  recommencer  le  même  cycle 
d^opérations  et  servir  ainsi  à  des  échanges  indéfinis  de  puissance 
motrice.  Les  corps,  machines  véritables  ou  autres,  qui  reviennent 
ainsi  à  un  état  final  identique  à  leur  état  initial,  c'est-à-dire  qui 
décrivent  ce  que  l'on  appelle  un  cycle  fermé  de  transformations, 
jouent  un  rôle  capital  dans  les  raisonnements  de  la  Thermodyna- 
mique, c'est  Sadi  Carnot  qui  a  le  premier  signalé  ^importance  de 
leur  intervention. 

Les  machines  ne  servent  pas  seulement  à  transporter  la  puis- 
sance motrice  d'un  corps  à  un  autre,  elles  ont  encore  pour  objeï 
de  la  transformer  d'une  espèce  dans  une  autre  (puissance  calori- 
fique en  puissance  mécanique  dans  la  machine  à  vapeur,  etc.). 
Les  pbénom'ènes  élémentaires  qui  concourent  à  ces  transforma- 
tions sont,  malgré  la  multiplicité  apparente  de  nos  machines  indus- 
trielles, extrêmement  peu  nombreux. 

La  transformation  réciproque  de  la  chaleur  en  travail  s* ohûeni 
parles  phénomènes  élastiques  (changement  de  volume  des  corps), 
de  la  chaleur  en  électricité  par  les  phénomènes  thermoélec- 
triques, de  Vélectricité  en  travail  par  les  phénomènes  électro- 
magnétiques (déplacement  d'un  conducteur  dans  un  champ 
magnétique);  la  transformation  réciproque  du  travail  en  force 
vive  et  celle  de  la  puissance  chimique  en  travail,  chaleur,  élec- 
tricité se  fait  dans  l'intérieur  même  des  systèmes  matériels  qui  se 
transforment  sans  l'intervention  d'aucune  machine  extérieure. 

Au  mode  d'intervention  des  machines  se  rattache  une  notion 
d'une  importance  capitale,  celle  de  V isolement  des  systèmes  maté- 
riels. Dans  le  cas  de  la  machine  à  vapeur  qui  transforme  de  la 
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puissance  calorifique  en  travaiJ,  qui  élève  de  Teau  avec  une  pompe 
par  exemple,  les  phénomènes  calorifiques  se  produisent  enlre  le 
foyer,  le  condenseur  et  la  vapeur  :  il  n'y  a  aucun  échange  de  chaleur 
avec  l'eau  élevée  par  la  pompe.  On  dira  que  le  système  com- 
plexe foyer,  condenseur,  vapeur,  est  isolé  thermiquement  parce 
qu'il  ne  cède  de  chaleur  à  aucun  corps  extérieur  (en  faisant  abstrac- 
tion des  pertes  de  chaleur  par  rayonnement  qui  sont  censées  ne 
pas  exister  dans  la  machine  idéale  que  l'on  considère).  De  même, 
le  système  complexe  eau,  terre,  vapeur  avec  les  pompes,  cylindres 
et  organes  de  transmission  constitue  un  système  isolé  mécani- 
quement. Mais  en  tenant  compte  de  ce  que  la  machine  revient 
finalement  à  son  état  initial  et  par  suite  n'a  rien  gardé  de  la  puis- 
sance motrice  qu'elle  a  reçue  transi toirement,  on  pourra  étendre 
cette  définition  de  l'isolement  en  faisant  abstraction  des  machines; 
on  considérera  le  foyer  et  le  condenseur  comme  isolés  calorifî- 
quement,  l'eau  et  la  terre  comme  isolées  mécaniquement,  bien 
qu'ils  aient  échangé,  les  uns  de  la  chaleur,  les  autres  du  travail 
avec  la  machine  intermédiaire. 

On  appellera  donc  partiellement  isolé  au  point  de  vue  d'une 
puissance  motrice  d'une  nature  déterminée  tout  système  qui  n'aura 
pas  échangé  avec  l'extérieur  de  la  puissance  motrice  considérée  ou 
ne  l'aura  fait  qu'avec  des  corps  revenus  finalement  à  leur  état 
initial,  sans  que  ceux-ci  aient  fait  non  plus  pendant  la  suite  de 
leurs  transformations  d'échange  semblable  avec  aucun  autre  corps 
extérieur. 

On  appellera  totalement  isolé  tout  système  qui  n'aura  échangé 
avec  l'extérieur  aucune  espèce  de  puissance  motrice  ou  ne  l'aura 
fait  qu'avec  des  machines  qui  n'auront  à  aucun  moment  fait  de 
semblables  échanges  avec  l'extérieur. 

Ces  notions  générales  et  les  définitions  qui  s'y  rattachent  étalent 
indispensables  à  rappeler  parce  qu'il  en  sera  fait  un  usage  fréquent 
dans  l'exposé  des  lois  fondamentales  de  l'énergétique,  c'est-à-dire 
des  lois  qui  président  aux  transformations  de  la  puissance  mo- 
trice. 

On  peut,  dans  l'étude  de  ces  lois,  se  placer  à  deux  points  de  vue 
différents  :  s'attacher  de  préférence  à  suivre  les  transformations 
des  systèmes  matériels  qui  fonctionnent  comme  machines,  c'est- 
à-dire  servent  aux  transformations  de  la  puissance  motrice,  mais 
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ne  la  créent  ni  ne  la  consomment  :  c'est  la  marche  aujourd'hui  la 
plus  usitée  en  Thermodynamique;  on  peut  au  contraire  faire 
abstraction  des  machines  et  ne  se  préoccuper  que  des  systèmes 
matériels  qui  dépensent  et  consomment  la  puissance  motrice.  C'est 
la  marche  qui  sera  suivie  ici  parce  qu'elle  conduit  plus  directement 
aux  applications  pratiques,  ou  tout  au  moins  à  celles  de  ces  apph'- 
cations  qui  concernent  les  phénomènes  chimiques. 

Nous  distinguerons  trois  lois  fondamentales  de  l'Énergétique 
qui  présentent  ce  caractère  commun  d'être  d'ordre  purement 
expérimental,  mais  en  même  temps  d'être  d'une  observation  assez 
simple  pour  pouvoir  être  reconnues  indépendamment  de  toute 
expérimentation  scientifique.  Cette  dernière  n'intervient  que  pour 
fixer  certaines  relations  numériques  qui  précisent  la  portée  des 
lois  fondamentales. 

Ces  lois  sont  les  suivantes  : 

Première  loi.  —  Conservation  de  la  capacité  de  puissance 
motrice. 
Deuxième  loi.  —  Conservation  de  la  puissance  motrice. 
Troisième  loi.  —  Conservation  de  V énergie. 

PREMIÈRE  LOI. 
conservation  de  la  capacité  de  puissance  hotrice. 

Cette  loi  est  le  résumé  d'une  série  de  lois  partielles  connues 
depuis  longtemps,  mais  dont  les  analogies  avaient  été  jusqu'ici 
méconnues.  On  peut  en  donner  l'énoncé  général  suivant  : 

Primcipe  expérimental.  —  Un  système  matériel  partiellement 
isolé  ne  peut  dépenser  à  ^extérieur  de  la  puissance  motrice 
sans  que  deux  au  moins  de  ses  parties  arrivent  à  un  état  final 
différent  de  leur  état  initial  après  avoir  éprouvé  des  chan- 
gements de  même  espèce. 

Dans  cet  énoncé  l'isolement  partiel  s'applique  à  la  puissance 
motrice  qui  s'est  modifiée  définitivement  dans  le  système  con- 
sidéré. 

Voici  quelques-uns  des  faits  expérimentaux  que  résume  cette 
loi: 
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Puissance  calorifique.  —  Échange  de  chaleur  entre  le  foyer  et 
le  condenseur  dans  la  machine  à  vapeur,  entre  les  deux  soudures 
dans  la  pile  ihermoélectrique.  Il  faut  toujours  Tintervention  de 
deux  sources  de  chaleur  au  moins  dont  Tune  perd  de  la  chaleur  et 
Tautre  en  gagne. 

Puissance  électrique.  —  Variations  corrélatives  des  élec- 
tricités dites  négatives  et  positives.  Il  y  a  toujours  au  moins  deux 
corps  dont  l'état  électrique  se  modifie  simultanément. 

Force  vive,  travail.  —  Déplacement  simultané  des  différents 
corps  qui  s'attirent,  changement  simultané  de  vitesse  des  corps 
qui  se  choquent. 

Cette  loi  générale  conduit,  comme  M.  G.  Mouret  (  *  )  l'a  fait  voir 
dans  le  cas  particulier  de  la  chaleur,  à  une  conséquence  très  im- 
portante qui  peut  être  généralisée  à  toutes  les  puissances  motrices 
et  qui  est  la  suivante  : 

Dans  tout  échange  de  puissance  motrice  effectué  par  voie 
réversible,  il  existe  entre  la  grandeur  des  changements  corré- 
latifs de  même  nature  une  relation  nécessaire  indépendante 
des  états  intermédiaires  de  la  transformation  et  des  machines 
mises  en  œuvre.  Il  est  toujours  sous-entendu  qu'il  s'agit  d'un 
système  partiellement  isolé,  c'est-à-dire  que  le  système  considéré 
comprend  tous  les  corps  sans  aucune  exception  qui  éprouvent 
des  changements  corrélatifs  de  même  espèce. 

On  le  démontre  en  employant  le  raisonnement  bien  connu  de 
Sadi  Carnot  qui  consiste  à  faire  deux  opérations  inverses  de 
manière  à  ramener  Tun  des  corps  à  son  état  initial;  le  second 
doit  aussi  y  revenir,  sans  quoi  on  aurait  réussi  à  modifier  un  seul 
des  corps  en  présence,  ce  qui  est  contraire  au  principe  général 
admis  comme  point  de  départ. 

On  peut  encore  énoncer  cette  loi  en  disant  que  dans  toute 
dépense  de  puissance  motrice  par  voie  réversible  il  y  a  une 
fonction  des  changements  corrélatifs  de  même  nature  qui  reste 
constante.  Il  faut  demander  à  l'expérimentation  scientifique  la 
détermination  de  cette  fonction  dont  la  connaissance  achèvera  de 


(«)  G.  Mouret,  Sadi  Carnot  et  la  Science  de  l'énergie  {Revue  générale  des 
Sciences;  189a). 
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préciser  le  sens  de  la  loi  générale  qui  avait  pu  être  déduite  de  la 
simple  observation  des  faits.  On  obtient  ainsi  les  relations  sui- 
vantes bien  connues  : 

Travail  (Newton).  —  Conservation  du  centre  de  gravité 
mdl  -h  m'di'-h. .  .=  o. 

Force  vice  (Descartes),  —  Conservation  de  la  quantité  de  mou- 
vement 

mdu-^  m! du* -\-. .  .=  o. 

Elasticité.  —  Conservation  du  volume 
dv  -h  dv'-h. .  .=  o. 

Électricité  (Faraday).  —  Conservation  de  la  quantité  d'élec- 
tricité 

di-^di-h, .  .=  o. 

Toutes  ces  relations  dont  l'existence  a  été  démontrée  a  priori 
Décessaire  dans  le  cas  des  transformations  réversibles  se  trouvent 
encore  être  exactes  dans  le  cas  des  transformations  irréversibles. 

Il  n'en  est  plus  de  même  pour  la  chaleur  qui  constitue  ainsi  une 
exception  parmi  les  diverses  espèces  de  puissance  motrice. 

Chaleur  (Clausius).  —  Conservation  de  l'entropie, 

On  vient  d'établir  que  dans  tout  échange  réversible  de  chaleur 
entre  deux  sources  à  des  températures  différentes,  à  toute  quan- 
tité de  chaleur  échangée  par  une  des  sources  correspond  une 
quantité  de  chaleur  échangée  par  l'autre  source  déterminée  entiè- 
rement, c'est-à-dire  ne  dépendant  que  de  la  température  des 
sources  et  de  la  quantité  de  chaleur  échangée  par  la  première 
source,  mais  indépendante  des  intermédiaires  mis  en  œuvre  dans 
la  transmission  de  chaleur.  D'autre  part,  d'après  le  mode  de 
fonctionnement  des  machines,  il  est  bien  évident  que  les  quantités 
de  chaleur  échangée  par  chaque  source  varient  proportionnelle- 
ment l'une  à  l'autre.  On  pourra  donc  convenir  de  prendre  comme 
définition  et  mesure  de  la  température  absolue  les  quantités  cor- 
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respondanles  de  chaleur  échangées  dans  une  même  opération  réver- 
sible. Cette  convention  se  traduit,  en  tenant  compte  de  la  propor- 
tionnalité qui  existe  entre  les  quantités  de  chaleur  échangées  dans 
différentes  opérations,  par  Tégalité  ci-dessus. 

Pour  établir  la  relation  qui  existe  entre  les  températures  abso- 
lues ainsi  définies  et  les  températures  usuelles  mesurées  sur  le 
thermomètre  à  air,  on  emploiera  pour  l'utilisation  de  la  puissance 
motrice  de  deux  sources  une  machine  à  gaz  parfaits  à  laquelle  on 
fera  décrire  un  cycle  composé  de  deux  isothermes  et  de  deux 
échauffements  à  volume  constant,  en  se  servant  pour  les  calculs 
des  données  numériques  fournies  par  les  expériences  de  Joule, 
Regnault,  etc.  sur  les  chaleurs  spécifiques  et  chaleurs  de  détente 
des  gaz  parfaits.  On  est  conduit  ainsi  à  une  relation  identique  à 
celle  qui  exprime  la  conservation  dé  l'entropie;  on  en  conclut  que 
les  températures  thermodynamiques  sont  pratiquement  iden- 
tiques aux  températures  absolues  du  thermomètre. 

Cette  relation,  démontrée  dans  le  cas  des  transformations  réver- 
sibles, ne  se  vérifie  plus  dans  les  transformations  irréversibles. 
Ainsi,  il  est  bien  évident  que  dans  la  chute  de  chaleur  par  conduc- 
tibilité d'un  corps  chaud  à  un  corps  froid,  on  a 

dq       dq'  ^ 

11  y  a  intérêt  pour  la  facilité  du  langage,  de  réunir  sous  une 
dénomination  commune  toutes  ces  grandeurs  dont  la  variation 
individuelle  est  indispensable  au  développement  de  la  puissance 
motrice,  mais  dont  la  somme  totale  reste  invariable.  On  peut 
adopter  l'expression  de  capacité  (Inhalt,  Capacitat),  proposée  par 
MM.  Meyerhoffer  et  Ostwald,  qui  rappelle  les  analogies  de  ces 
grandeurs  avec  l'une  d'entre  elles,  le  volume  qui  est  la  capacité 
de  puissance  motrice  des  phénomènes  élastiques. 

La  loi  de  conservation  des  capacités  a  été  établie  dans  le  cas  de 
systèmes  partiellement  isolés;  on  peut  partir  de  là  pour  une  nou- 
velle généralisation  de  l'expression  d'isolement  partiel  et  l'étendre 
à  tous  changements  d'un  système  qui  s'effectuent  sans  variation  de 
capacité. 
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DEUXIÈME  LOI. 

CONSERVATION  DE  LA   PUISSANCE  MOTRICE. 

Le  principe  expérimental  qui  sert  de  base  à  cette  loi  n'est  que 
la  généralisation  du  principe  mécanique  de  l'impossibilité  du  mou- 
vement perpétuel.  On  peut,  sous  sa  forme  la  plus  brève,  l'énoncer 
ainsi  : 

Principe  expérimental.  —  //  est  impossible  de  créer  de  la 
puissance  motrice. 

Cet  énoncé  veut  dire  que,  toutes  les  fois  qu'un  système  de  corps 
acquiert  la  propriété  de  se  transformer  spontanément  et  par  suite 
de  pouvoir  développer  de  la  puissance  motrice,  un  autre  système 
a  dû  perdre  la  même  propriété.  Le  fonctionneipent  de  toutes  nos 
machines  sans  aucune  exception  vérifie  ce  principe  ;  son  exactitude 
est  surtout  démontrée  par  ce  fait  que  les  tentatives  innombrables 
des  inventeurs  ajant  pour  objet  de  le  mettre  en  défaut  ont  toutes 
échoué. 

On  déduit  de  ce  principe  expérimental  une  première  consé- 
quence relative  aux  phénomènes  réversibles  qui  constitue  ce  que 
Ton  doit  appeler  la  loi  de  Sadi  Carnot. 

La  puissance  motrice  échangée  par  voie  réversible  avec 
^extérieur  par  un  système  partiellement  isolé  ne  dépend  que 
de  l'état  initial  et  de  V état  final  de  ce  système;  elle  est  indé- 
pendante  de  ses' états  intermédiaires  et  des  machines  mises  en 
œuvre. 

Cest-à-dire  que  les  changements  d'un  système  extérieur  donné 
corrélatifs  d'un  même  changement  du  système  considéré  seront 
dans  tous  les  cas  identiques.  On  le  démontrera  dans  le  cas  des 
transformations  réversibles  par  le  raisonnement  bien  connu  de 
Carnot,  en  invoquant  l'existence  établie  précédemment  d'une  rela- 
tion nécessaire  entre  les  changements  corrélatifs  qui  se  produisent 
(conservation  de  l'entropie,  par  exemple,  dans  les  échanges  de 
chaleur).  Le  raisonnement  est  indépendant,  comme  l'a  fait  re- 
marquer M.  G.  Mouret,  de  la  nature  de  la  relation  en  question^ 
il  suffit  seulement  qu'elle  existe.  C'est  pour  cela  qu'on  arrive  au 
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même  résultat,  en  partant,  comme  l'avait  fait  Sadi  Carnot,  de 
rhjpothèse  inexacte  de  la  conservation  du  calorique,  ou  en  par- 
tant, comme  on  le  fait  aujourd'hui,  du  principe  d'équivalence.  On 
se  reportera  pour  la  démonstration  complète  au  travail  déjà  cité 
de  M.  G.  Mouret. 

Cette  loi  constitue  un  premier  acheminement  vers  la  mesure 
de  la  puissance  motrice;  elle  montre  que  c'est  une  grandeur  dont 
la  variation  est  déterminée  exclusivement  par  les  états  extrêmes 
entre  lesquels  le  système  considéré  a  changé. 

La  loi  de  Carnot  conduit  à  cette  seconde  conséquence  :  deux 
changements  réversibles  déterminés  de  deux  systèmes  qui  se 
sont  montrés  équivalents  au  point  de  vue  de  la  production  de 
la  puissance  motrice  dans  une  certaine  condition  le  seront  en- 
core dans  toutes  les  autres.  C'est-à-dire,  par  exemple,  qu'une 
machine  à  vapeur  et  un  accumulateur,  supposés,  bien  entendu, 
sans  résistances  passives,  qui,  pour  une  chute  donnée  de  chaleur 
et  d'électricité,  auront  élevé  un  même  poids  à  une  même  hauteur, 
produiront  encore  des  effets  identiques  dans  toutes  les  circon- 
stances où  on  les  utilisera  parallèlement,  ainsi  produiront  une 
même  charge  électrique  d'un  condensateur,  décomposeront  par 
électroljse  une  même  quantité  d'eau.  La  démonstration  résulte 
immédiatement  de  ce  que  l'effet  produit  par  un  changement 
donné  d'un  système  est  indépendant  des  états  intermédiaires  et 
des  machines  mises  en  œuvre.  Pour  électrolyser  l'eau  par  exemple, 
on  pourra  commencer  par  transformer  les  deux  quantités  de  puis- 
sance motrice  disponibles  en  travail,  dont  la  grandeur,  d'après 
l'hypothèse,  sera  la  même  dans  les  deux  cas.  En  appliquant 
ensuite  ces  deux  quantités  de  travail  identiques  à  électrolyser  de 
l'eau  par  l'intermédiaire  d'une  dynamo,  il  est  bien  évident  que  le 
résultat  sera  le  même  dans  les  deux  cas. 

Cette  loi  ^^équivalence  fait  faire  un  second  pas  vers  la  mesure 
de  la  puissance  motrice;  elle  montre  que  Ton  peut  définir,  repérer 
la  puissance  motrice  développée  dans  un  changement  donné  d'un 
système  de  corps  par  un  quelconque  des  effets  réversibles  qu'elle 
est  susceptible  de  produire,  par  exemple  en  indiquant  le  nombre 
de  kilogrammes  qu'elle  pourrait  élèvera  i"  de  hauteur. 

Pour  arriver  à  la  mesure  définitive  de  la  puissance  motrice,  il 
ne  reste  plus  qu'à  montrer  que  c'est  une  grandeur  additive, 
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c'est-à-dire  que  dc.un  sources  de  puissance  motrice  identiques 
produiront  un  effet  double  d'une  seule  d'entre  elles.  Cela  est  évi- 
dent d'après  le  fonctionnement  de  toutes  nos  machines;  on  peut 
donc  dire  qu'une  source  de  puissance  motrice  qui  produit  un  effet 
double  d'une  autre,  qui  élève  un  nombre  double  de  kilogrammes 
à  i"  de  hauteur,  développe  une  puissance  motrice  double.  Le 
nombre  de  kilo  gramme  très  produits  mesure  donc  bien  la  gran- 
deur de  la  puissance  motrice  développée. 

La  marche  suivie  ici  est  identique  à  celle  que  l'on  emploie 
pour  définir  et  mesurer  toutes  les  grandeurs  physiques  :  la  force, 
la  masse,  la  quantité  de  chaleur,  la  quantité  d'électricité,  etc., 
pour  lesquelles  on  commence  par  établir  la  propriété  d'équiva- 
lence et  celle  d'additivité. 

Expression  de  la  puissance  motrice,  —  La  définition  et  la 
mesure  de  la  puissance  motrice  étant  ainsi  données,  on  peul 
chercher  par  voie  expérimentale  la  relation  qui  existe  entre  la 
grandeur  de  cette  puissance  motrice  exprimée  au  moyen  de  son 
unité  le  kilogrammètre  et  les  grandeurs  des  changements  du  sys- 
tème de  corps  qui  la  développe,  exprimés  au  moyen  de  leurs 
unités  particulières.  On  trouve  ainsi  les  relations  suivantes  à  un 
coefficient  numérique  près  dépendant  du  choix  des  unités  : 

Travail fmdl  -^-f'm'  dl'-^.., 

d'après  les  expériences  faites  sur  le  levier,  la  poulie 

Force  vive umdu-h  u'  m' du'-^. . . 

d'après  les  expériences  sur  la  chute  des  corps  ; 

Élasticité p  dv -^p'  dv'-^., . 

comme  pour  le  travail  mécanique; 

Électricité edi-^-e'  dH-h. . . 

d'après  les  expériences  sur  la  transformation  de  l'électricité  en 
travail  au  moyen  des  dynamos  et  d'expériences  analogues  ; 

Chaleur dq  -h  dq'  -f- . . . 

que  Ton  peut  encore  écrire,  en  multipliant  et  divisant  chaque  terme 
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par  t^ 

d'après  les  expériences  sur  la  délente  isotherme  des  gaz  parfaits 
qui  ont  déjà  servi  à  établir  le  principe  de  conservation  de  Ten- 
tropie. 

On  remarquera  que,  dans  tous  les  cas,  l'expression  de  la  varia- 
tion de  puissance  motrice  peut  se  mettre  sous  la  forme  d*une 
somme  de  termes  se  rapportant  chacun  à  un  seul  des  corps  du 
système,  chacun  de  ces  termes  étant  un  produit  de  deux  facteurs 
dont  Tun,  d'après  la  définition  donnée  précédemment,  est  une 
variation  de  capacité  de  puissance  motrice  et  l'autre  (force,  vi- 
tesse, tension  élastique,  température,  tension  électrique)  joue  un 
rôle  analogue  à  celui  de  la  force  dans  le  travail  mécanique.  On 
peut  réunir  ces  grandeurs  analogues  sous  la  dénomination  com- 
mune de  tension  de  puissance  motrice,  par  analogie  avec  Tune 
d'entre  elles,  la  tension  élastique. 

Les  expressions  ci-dessus  de  la  puissance  motrice  peuvent,  en 
tenant  compte  de  la  loi  de  conservation  des  capacités  de  puis- 
sance motrice,  être  mises  sous  une  forme  plus  avantageuse  pour 
les  applications  numériques,  que  l'on  obtient  en  faisant  dispa- 
raître par  une  simple  élimination  la  variation  de  capacité  d'un 
des  corps  en  présence  : 

Travail (f—f)„i' dV  -h  {r''f)m' dr  -^... 

Force  vive (u'  —  u)m'  du'-\-(u'  —  u) m"  du' -h . ,  ^ 

Élasticité (p'—p)dv'-\-{p'—p)dv'-^-... 

Électricité (e'  —  e)di!  -k-ie"  —  e )  di"  -^t- , . . 

Chaleur (^t'-t)^-^(t'-t)^ 

Ces  formules  ne  renferment  que  des  tensions  relatives  (vitesses 
relatives,  tensions  électriques  relatives)  qui,  dans  bien  des  cas, 
sont  les  seules  que  nous  sachions  mesurer.  Les  vitesses  absolues, 
tensions  électriques  absolues,  nous  échappent  jusqu'ici  totalement. 

Dans  le  cas  où  l'on  prend  les  unités  usuelles  du  kilogrammètre, 
de  la  calorie  et  du  joule,  les  coefficients  numériques  par  lesquels 
il  faut  multiplier  ces  expressions  de  la  puissance  motrice  pour 
avoir  leur  valeur  en  kilogramme  très  sont  : 
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Équivalent  mécanique  de  la  chaleur 425 

Équivalent  mécanique  de  Télectricité o,  102 

Quand  un  système  éprouve  des  transformations  simultanées  de 
différentes  natures,  on  démontre  facilement  que  sa  variation  totale 
de  puissance  motrice  est  égale  à  la  somme  des  variations  de  puis- 
sance que  produirait  isolément  chacun  des  changements  consi- 
dérés. 

Les  deux  dernières  conséquences  que  Ton  peut  déduire  du 
principe  de  l'impossibilité  de  créer  de  la  puissance  motrice  et  qui 
constituent  à  proprement  parler  la  loi  de  conservation  de  la  puis- 
sance motrice  sont  les  suivantes  : 

I**  La  variation  de  puissance  motrice  d*un  système  partiel- 
lement isolé  qui  revient  à  son  état  initial  après  une  série  de 
transformations  réversibles  est  nulle.  —  Gela  résulte  de  ce  que 
cette  puissance  motrice  étant  indépendante  de  la  série  des  trans- 
formations par  lesquelles  se  fait  le  passage  de  Tétat  initial  à  Tétat 
final  est  le  même  que  si  le  système  avait  tout  le  temps  conservé 
son  état  initial  sans  aucun  changement,  conditions  dans  lesquelles 
le  développement  de  puissance  motrice  serait  évidemment  nul. 

2?  La  variation  de  puissance  motrice  d^un  système  totale^ 
ment  isolé  qui  éprouve  une  transformation  réversible  quel- 
conque est  nulle.  —  S'il  n'en  était  pas  ainsi,  si  la  somme  algé- 
brique des  variations  de  puissance  motrice  des  diverses  parties  du 
système  n'était  pas  nulle,  on  pourrait  ramener  le  système  consi- 
déré à  son  état  initial  en  produisant  au  dehors  de  la  puissance 
motrice,  ce  qui  serait  contraire  au  principe  général,  car  on  serait 
arrivé  à  accumuler  de  la  puissance  motrice  dans  un  système  exté- 
rieur sans  aucune  dépense  corrélative. 

TROISIÈME  LOI. 

CONSERVATION  DE  L'ÉNERGIE. 

Principe  expérimental.  Il  est  impossible  de  détruire  de  la 
puissance  motrice  sans  créer  de  la  chaleur.  —  Cest  là  un  fait 
banal  d'expérience  reconnu  tout  d^abord  par  Rumford  et  Davy 
dans  la  destruction  du  travail  mécanique  ;  par  Joule  dan»  la  des- 
truction de  la  puissance  électrique  (èchauffement  des  fils);  de  la 
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force  vive  (échaufTement  des  corps  par  le  choc).  Dans  le  cas  de 
puissance  motrice  mettant  en  jeu  des  phénomènes  caloriGque,  il 
faut  préciser  un  peu  plus  Ténoncé  de  ce  principe  pour  distinguer 
la  part  de  la  chaleur  dont  la  création  peut  être  attribuée  à  la  des- 
truction de  la  puissance  motrice.  On  peut  énoncer  ainsi  ce  prin- 
cipe d'une  façon  rigoureuse  :  il  est  impossible  de  ramener  à  son 
état  initial  un  système  de  corps  qui  a  éprouvé  une  transfor- 
mation irréversible  sans  lui  fournir  de  la  puissance  motrice  et 
lui  enlever  de  la  chaleur.  C'est-à-dire  qu'il  ne  suffit  pas  de  lui 
restituer  une  certaine  quantité  de  puissance  motrice  par  l'inter- 
médiaire d'une  machine  qui  assure  son  isolement  thermique,  il 
faut  encore  lui  enlever  de  la  chaleur  par  contact  avec  un  corps 
extérieur;  c'est  dans  ce  sens  que  Ton  peut  dire  dans  tous  les  cas 
qu'il  y  a  eu  définitivement  de  la  chaleur  créée.  Deux  corps  à  des 
températures  inégales  mis  en  contact  donnent  lieu  à  une  chute 
irréversible  de  chaleur  qui  constitue  une  dépense  de  puissance 
motrice;  si  l'on  veut,  en  employant  une  machine  réversible,  re- 
monter du  corps  froid  au  corps  chaud,  la  chaleur  qui  est  tombée 
en  sens  inverse,  on  n'arrivera  jamais  à  ramener  à  la  fois  les  deux 
corps  à  leur  état  initial  :  si  l'un  y  revient,  l'autre  sera  à  une  tem- 
pérature trop  élevée  et  il  faudra  le  mettre  en  contact  avec  un  corps 
extérieur  pour  lui  enlever  une  certaine  quantité  de  chaleur. 

Les  expériences  précises  de  Joule  ont  permis  de  compléter  ce 
premier  énoncé  purement  qualitatif.  Elles  ont  montré  que  :  il 
existe  un  rapport  constant  entre  la  puissance  motrice  détruite 
et  la  chaleur  créée;  de  plus,  ce  rapport  est  le  même  que  dans 
la  transformation  réversible  du  travail  en  puissance  calori- 
fique. Cet  énoncé  signifie  que  pour  ramener  à  son  état  initial  un 
système  qui  a  éprouvé  une  transformation  irréversible,  il  faut,  en 
employant  les  unités  usuelles  du  kilogrammèlre  et  de  la  calorie, 
lui  fournir  sous  forme  de  puissance  motrice  de  nature  appropriée 
un  nombre  de  kilogrammètres  et  lui  enlever  un  nombre  de  calories 
qui  soient  entre  eux  dans  le  rapport  de  4^S  à  i . 

M.  G.  Mouret  a  montré  récemment  que  cette  équivalence  entre 
la  chaleur  créïe  et  la  puissance  motrice  détruite  pouvait  être  dé- 
duite d'un  principe  général  assez  plausible  a  priori  qui  n'est  que 
'  'l'^0xlension  aux  phénomènes  irréversibles  de  la  loi  démontrée  par 
Carnot  pour  les  phém)mèiïB6^  réversibles.  Son  énoncé  est  le  même 
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en  supprimant  seulement  la  restriction  relative  à  la  réversibilité. 

La  puissance  motrice  extérieure  mise  en  jeu  par  tout  chan- 
gement  d'un  système  partiellement  isolé  ne  dépend  que  de 
Vétat  initial  et  de  V état  final  de  ce  système. 

On  démontre,  en  partant  de  là,  que  le  rapport  de  la  chaleur 
créée  au  travail  détruit  est  le  même  dans  les  transformations  ré- 
versibles et  irréversibles  et  est  le  même  à  toute  température. 

Puissance  motrice  des  corps  isolés.  —  Toutes  les  lois  énumé- 
rées  ici  s'appliquent  à  des  systèmes  complexes,  les  seuls  qui  puis- 
sent développer  de  la  puissance  motrice.  Mais  l'on  peut,  et  cela 
est  intéressant  pour  certaines  applications,  étendre  ces  lois  aux 
corps  isolés.  Deux  méthodes  permettent  d'atteindre  ce  résultat, 
celle  de  Sadi  Carnol,  aujourd'hui  classique,  qui  part  de  cette  re- 
marque que,  dans  les  opérations  réversibles  faites  à  l'aide  de  ma- 
chine, la  machine  et  les  sources  de  puissance  motrice  éprouvent 
à  chaque  instant  des  changements  égaux  et  de  signe  contraire;  de 
telle  sorte  que  les  relations  numériques  relatives  aux  sources  et 
abstraction  faite  des  machines,  qui  expriment  les  lois  de  con- 
servation de  la  capacité  des  puissances  motrices  et  de  conservation 
delà  puissance  motrice  sont  immédiatement  applicables  à  la  ma- 
chine, abstraction  faite  des  sources. 

Mais  on  peut  suivre  encore  une  marche  plus  satisfaisante  à  l'es- 
prit, qui  consiste  à  démontrer  que  l'expression  de  la  variation  de 
puissance  motrice  d'un  ensemble  de  corps  peut  être  décomposée 
en  une  série  de  termes  se  rapportant  chacun  à  l'un  des  corps  et 
ne  dépendant  que  de  l'état  initial  et  de  l'état  final  de  chacun 
d'eux.  De  telle  sorte  que,  dans  le  développement  de  la  puissance 
motrice,  chaque  corps,  pour  un  changement  déterminé  qu'il  aura 
éprouvé,  interviendra  d'une  quantité  qui  sera  toujours  la  même, 
quels  que  soient  les  corps  avec  lesquels  il  soit  mis  en  relation  et 
les  changements  éprouvés  par  ces  corps.  On  peut  donc  faire  une 
répartition  de  la  puissance  motrice  d'un  système  entre  chacun  des 
corps  qui  le  compose  et  l'on  retombe  ainsi  sur  une  expression 
identique  à  ce  que  l'on  appelle  habituellement  l'énergie  interne 
du  corps. 

Mais  pour  les  applications  aux  phénomènes  chimiques,  il  n'y  a 
y.  de  Phys.,  3*  série,  t.  III.  (Juillet  1894.)  30 
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pas  lieu  de  faire  une  semblable  distinctiou  :  les  systèmes  complexes 
réels  sont  seuls  intéressants  à  considérer. 

Résumé.  —  Nous  avons  établi  que,  dans  toute  transformation 
réversible  d'un  système  partiellement  isolé,  c'est-à-dire  revenu 
finalement  à  un  volume,  une  entropie,  une  quantité  d'électricité 
identique  à  celle  de  son  état  initial,  la  puissance  motrice  échan- 
gée avec  l'extérieur  a  pour  expression 

-H  ip'—p)  dv'^  o,  I02(c'—  e)  dH-h  425(<'—  ^)  ^  L 

le  signe  S  s'étendant  aux  différents  corps  du  système,  moins 
un,  et  le  signe  f  aux  transformations  successives  de  l'ensemble 
des  corps  réunis  sous  le  signe  précédent. 

Cette  variation  de  puissance  motrice  est  nulle  pour  les  transfor- 
mations réversibles  suivantes  : 

I®  Pour  toute  transformation  réversible  d'un  système  totale- 
ment  isolé  sans  retour  à  l'état  initial 

u)}  —  u)o=  o; 

2®  Pour  toute  transformation  réversible,  d'un  système /?ar//^//é*- 
ment  isolé  après  retour  à  l'état  initial. 

Dans  le  cas  de  transformations  irréversibles,  la  puissance  motrice 
diminue,  et  il  faut,  pour  ramener  à  son  état  initial  le  système  qui 
a  éprouvé  la  transformation  irréversible,  céder  par  contact  à  un 
corps  extérieur  une  quantité  de  chaleur  et  emprunter  à  un  second 
système  partiellement  isolé  une  quantité  de  puissances  motrices 
qui  sont  équivalentes  entre  elles 

(Oi  —  0)0  =  4'-^5Q. 
{A  suivre). 
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SUR  LA  PBESSIOH  IITÉBIEUBE  DAIS  LES  FLUIDES  ET  LA  FOBIEE 
DE  LA  rOHCnOH  <f{pvt)  =  o; 

Par  m.  E.-H.  AMAGAT. 

I.  Je  me  suis  proposé  dans  le  présent  travail  de  rechercher, 
séparément,  et  en  m'appuyant  uniquement  sur  les  lois  expéri- 
mentales, une  expression  du  terme  appelé  pression  intérieure, 
dans  les  diverses  formules  proposées  pour  représenter  la  relation 

J'examinerai  d'abord  les  lois  que  suit  une  expression  que  j'ap- 
pellerai également  pression  intérieure,  indépendamment  de  l'ap- 
plication qui  peut  en  être  faite  aux  formules  en  question,  et  que 
je  commencerai  par  définir. 

Lorsqu'une  masse  de  gaz  subit  isotkermiquement  une  variation 
de  volume  dçj  le  travail  correspondant  est  Eldç;  soit 

Si  l'on  retranche  le  travail  extérieur  p  dvy  il  resle^  pour  le 
travail  intérieur, 


(-§-)■ 


La  pression  extérieure  étant  le  quotient  du  travail  extérieur  par 
la  variation  de  volume,  il  paraît  naturel  d'appeler  pression  inté- 
rieure l'expression  entre  parenthèses  qui  est  le  quotient  du  travail 
intérieur  par  la  variation  de  volume,  et  que  je  désignerai  par  la 
lettre  «. 

J'examinerai  d'abord  les  lois  que  suit  cette  fonction  quand  on 
fait  varier  les  conditions  de  volume,  de  pression  et  de  tempéra- 
ture. 

J'ai  donné,  dans  de  précédentes  Communications,  des  Tableaux 

assez  étendus  des  valeurs  de  ^  pour  différents  gaz  ;  c'est  avec  les 

nombres  de  ces  Tableaux  qu'ont  été  calculés  ceux  qui  suivent. 
Voici  d'abord  les  résultats  pour  l'acide  carbonique  et  l'éthylène. 
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~  V*^  ^/  ~P  )  J'*^^'*'^  looo" 


Acide  carbonique. 

Volumes. 

0»-20*. 

20--40-. 

40--60'. 

60--80'. 

80«-100». 

(h>-100-. 

100--200*. 

o, 02385 

atm 
23 

atm 
23 

atm 
20 

atm 
20 

atm 
23 

atm 
22 

atm 
18 

o,oi636 

46 

45 

40 

4a 

43 

35 

o,oi3oo 

66 

63 

63 

64 

55 

p,oiooo 

112 

102 

102 

io5 

9^ 

0,00768 

176 

162 

166 

168 

146 

0,00578 

277 

269 

267 

271 

25o 

0,004 '^-8 

444 

449 

456 

45o 

435 

o,oo3i6 

773 

804 

836 

804 

8o5 

o,oo25o 

1258 

i335 

1334 

1370 

i324 

i323 

0,00200 

2292 

2189 

2346 

2362 

2081 

2254 

0,00187 

2583 

2845 

2416 

2614 

Éthylène. 

Volumes. 

0«-20«. 

20»-40». 

40<»-60«. 

60--80-. 

80«-100«. 

0»-100». 

10O'-200«. 

0,01666 

ttm 

47 

atm 
4i 

atm 
44 

atm 

46 

atm 

44 

atm 
45 

atm 

39 

0, 01125 

95 

91 

90 

85 

9' 

80 

0, 00833 

i56 

I4'2 

M9 

l52 

l52 

14» 

0,00643 

239 

24  f 

244 

243 

24>. 

a34 

0 , oo5oo 

365 

373 

38 1 

38 1 

375 

375 

0,00417 

533 

56i 

548 

579 

555 

539 

o,oo3>o 

760 

804 

820 

820 

867 

814 

764 

0 , oo3oo 

1168 

1127 

1160 

ii38 

Ï190 

ii54 

0,00286 

1214 

1327 

1227 

1285 

l32l 

i348 

0,00 

Ces  valeurs  de  «  ont  été  obtenues  au  moyen  de  celles  de  -~> 

relatives  aux  limites  de  température  indiquées,  et  correspondent 
aux  volumes  constants  inscrits  dans  la  première  colonne  verticale; 
Tunité  de  volume  étant  toujours  celui  de  la  masse  de  gaz  à  zéro, 
sous  la  pression  de  i  atmosphère.  Les  vides  du  Tableau  corres- 
pondent à  Tétat  de  saturation. 

On  voit  que  les  nombres  d'une  même  ligne  horizontale  va- 
rient peu. 

Si  Ton  tient  compte  de  ce  qu'une  très  petite  variation  de  la 

valeur  de  ^  entraîne  une  variation  considérable  de  la  valeur  de  ir, 
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on  conclura  que  la  pression  intérieure  est  sensiblement  fonction 
du  volume  heul,  quoique  la  valeur  moyenne  entre  loo^  et  200^ 
soit  un  peu  inférieure  à  la  valeur  moyenne  entre  o**  et  100°,  sur- 
tout pour  les  faibles  pressions.  Je  dois  du  reste  rappeler  que  les 
expériences  à  200®  ont  présenté  d*assez  grandes  difficultés,  et  que 
fts  erreurs  possibles  (et  principalement  pour  les  faibles  pressions) 

sont  toutes  dans  le  sens  d'une  diminution  de  -^»  et,  par  suite, 
deir. 
Il  est  facile,  du  reste,  de  voir  que  la  constance  de  la  valeur 

deic dépend  de  celle  de  la  valeur  de  ^  dont  les  variations,  comme 

on  le  sait,  sont  très  faibles.  Si  en  effet  ^  était  rigoureusement 

fonction  du  volume  seul,  on  aurait  pour  un  volume  donné  v 

d'où 

/>  =  ç(p)T4-G, 

0=  ©(p)6  -t-  G, 
et,  par  suite, 

i>  =  ç(i;)(T-6), 

B  ne  dépendant  que  du  volume  seul  ;  on  aurait  donc 

T^-/>  =  T9(P)-(T-Ô)cp(p)=0(p(i;)=*(p). 

La  pression  intérieure  serait  donc  rigoureusement  fonction  du 
volume  seul;  voyons  maintenant  comment  elle  varie  avec  le  vo- 
lume. 

Les  Tableaux  qui  précèdent  montrent  que  tc  augmente  rapide- 
ment quand  le  volume  décroît,  dans  les  limites  de  pression  qu'ils 
comportent,  c'est-à-dire  jusque  vers  1000  atmosphères;  je  n'ai  pu 
jusqu'à  présent  étudier  Tacide  carbonique  et  l'éthylène  au  delà 
de  cette  limite,  mais  j'ai  fait  cette  étude  pour  l'oxygène,  l'azote, 
l'air  et  l'hydrogène  jusqu'à  4ooo  atmosphères.  Voici  un  Tableau 
relatif  à  ces  gaz  qui  va  permettre  de  continuer  l'examen  des  va- 
leurs que  prend  ic  sous  des  volumes  beaucoup  plus  petits. 
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(^^-)- 


Pressions 

à 

zéro. 

Oxygè 
Volumes. 

ne. 

1C. 

Azote 
Volumes. 

15. 

Air. 
Volumes. 

"ït. 

Hydrogène. 

Volumes. 

ir. 

p  (depuis  0* 

•tm 

atm 

•(m 

•tm 

atm 

lOO 

0,009265 

34 

0,009910 

26 

0,009730 

26 

0,010690 

-t-     1,5 

|fcoo373 

7.00 

0,004570 

i35 

0,005195 

92 

o,oo5o5o 

99 

0,005690 

-t-     9 

o,oo38'> 

3oo 

o,oo32o8 

260 

0,003786 

176 

o,oo3658 

190 

o,oo4o3o 

-+-  14 

o,oo385 

400 

0,002629 

383 

o,oo3i42 

25o 

o,oo3o36 

299 

o,oo3207 

-+-  i6 

o,oo389. 

)00 

0,002812 

40  r 

0,002780 

3x3 

0,002680 

339 

0,002713 

H-    l5 

0,00379 

()00 

0,00211 5 

589 

0,002543 

371 

0,002450 

397 

o,oo2386 

-4-    12 

0,00875 

700 

0,001979 

671 

0,002374 

4i3 

0,002288 

434 

0,002149 

-4-     3 

0,00869 

800 

0,001879 

745 

0,002247 

447 

0,002168 

459 

0,001972 

—    8 

o,oo364 

900 

9,001800 

811 

0,002149 

470 

0,002071 

476 

0,001 832 

—  33 

o,oo358 

1000 

0,001735 

877 

9,002068 

488 

0,001992 

485 

0,001720 

-46 

o,oo35) 

1200 

o,ooi635 

1000 

0,001946 

5o5 

0,001 883 

489 

0,001 557 

-  7ï 

0,00846 

1800 

0,001 526 

1149 

o,ooi8i3 

5i3 

0,001754 

469 

0,001 38o 

-143 

o,oo883 

i5oo 

0,001448 

1252 

0,001714 

507 

0,001662 

425 

o,ooi258 

— 225 

0,00822 

•2000 

o,ooi4o8 

1286 

0,001 663 

494 

o,ooi6i3 

383 

0,001194 

—284 

0,0081 5 

2!XOO 

o,o«i375 

1293 

0,091620 

479 

0,001570 

338 

0,001141 

—348 

o,oo3io 

•2/100 

0,001329 

1283 

0,001 583 

458 

o,ooi533 

287 

0,001097 

— 410 

o,oo3o5 

'2600 

o,ooi3i6 

1257 

o,ooi553 

436 

0,001059 

-495 

0,00298 

2800 

0,001292 

1222 

o,ooi525 

410 

0,001024 

-578 

0,00290 

Les  résultats  consignés  dans  ces  Tableaux  sont  relatifs  à  des 
limites  de  température  comprises  entre  zéro  et  100**  pour  les 
pressions  inférieures  à  1000  atmosphères  et  entre  zéro  et  5o**  en- 
viron au  delà  de  cette  pression,  ce  qui  importe  peu  d'après  ce  qui 
a  été  dit  plus  haut,  relativement  à  Tinfluence  de  la  température; 
ces  résultats  ne  sont  pas,  comme  ceux  du  premier  Tableau,  les 
produits  bruts  du  calcul,  ils  ont  été  obtenus  au  moyen  de  valeurs 

de  -£■  prises  sur  des  courbes  tracées  de  manière  à  faire  disparaître 

quelques  irrégularités  inévitables  dans  des  séries  de  valeurs  cor- 
respondant à  des  différences  secondes,  et  qui  ont  permis  de  rac- 
corder les  résultats  obtenus  par  deux  méthodes  différentes  qui 

présentaient  une  lacune  ^seulement  pour  les  valeurs  de  ~  j  vers  la 
limite  commune. 

On  voit  que,  pour  l'oxygène,  les  valeurs  de  tz,  quand  le  volume 
diminue,  croissent,  passent  par  un  maximum,  puis  commencent 
a  décroître  d'une  façon  bien  nette,  quoique  peu  accentuée. 
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Pour  Tazote  et  Fair,  la  décroissance  après  le  maximum  est  très 
notable,  surtout  pour  l'air. 

Enfin,  pour  l'hydrogène,  ir  continue  à  décroître  après  le  maxi- 
mum jusqu'à  devenir  nul,  après  quoi  il  prend  des  valeurs  négatives 
rapidement  croissantes.  Le  fait  est  certainement  général;  l'en- 
semble des  résultats  ne  permet  aucun  doute  à  cet  égard. 

Pour  les  gaz  simples  étudiés  (peut-être  pour  tous  ceux  formés 
sans  condensation),  le  phénomène  se  produit  dans  des  limites  de 
pression  d'autant  moins  élevées  que  le  gaz  est  plus  parfait;  mais 
il  ne  faudrait  tirer  de  là  aucune  conclusion  relativement  à  ceux  du 
premier  Tableau  qui  n'appartiennent  point  au  même  groupe  :  il 
serait  donc  fort  intéressant  de  pousser  plus  loin  leur  étude. 

Ou  remarquera  combien,  au  point  de  vue  qui  nous  occupe, 
l'hjdrogène  est,  sous  le  rapport  de  la  perfection,  en  avance 
sur  tous  les  autres  gaz,  combien,  en  particulier,  les  valeurs  posi- 
tives de  n  sont  relativement  faibles.  On  peut  chercher  à  s'ex- 
pliquer le  changement  de  signe  de  tc,  soit  par  un  changement  de 
signe  des  forces  moléculaires,  soit  par  la  réaction  des  molécules 
comprimées  les  unes  contre  les  autres,  soit  par  les  deux  effets;  je 
ferai  remarquer  à  ce  sujet  que,  au  moment  où  ic  s'annule,  le  vo- 
lume pour  l'hydrogène  (0,00211  environ)  est  encore  bien  supé- 
rieur à  la  limite  inférieure  du  covolume  répondant  à  la  forme  des 
isothermes;  ce  volume,  caractéristique  pour  chaque  gaz,  doit 
évidemment  entrer  dans  la  relation  <f(^pçt)=  o. 

Enfin,  je  ferai  encore  une  remarque  :  au  moment  où  ic  est  nul, 

le  coefficient  (--£-  =  pj,  qui  passe  aussi  par  un  maximum,  re- 
prend très  sensiblement  la  valeur  (0,00867)  qu'il  a  sous  la 
pression  normale  alors  que  iz  est  extrêmement  petit;  cela  devait 
être,  et,  en  effet,  on  a  alors 


"4r 

,,   ,           dp        dt 
-p  =  o,         dou         y  =  v^ 

et,  par  suite, 

p  =  CT, 

au  lieu  de        p  =  G(T  — G); 

la  pression  est  donc,  comme  dans  les  gaz  parfaits,  proportionnelle 
à  la  température  comptée  depuis  le  zéro  absolu  :  on  doit  donc 
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retrouver  pour  ^  (parlant  ici  de  zéro)  Tinverse  de  la  température 
absolue. 

II.  Je  me  propose,  maintenant,  d^appliquer  la  fonction  tc  dont 
j^ai  précédemment  étudié  les  lois  à  la  relation  <f(pçi)=  o^  mise 
sous  la  forme  généralement  adoptée 

(I)  (/,-h«)(p-a)=RT. 

Il  convient  d^examiner  d'abord  si,  d'après  sa  définition,  ic  peut 
comme  9  représenter  cet  effet  attribué  à  l'attraction  réciproque 
des  molécules,  tendant  à  diminuer  le  volume  comme  le  ferait  une 
pression  extérieure,  de  telle  sorte  que  les  choses  se  passent  comme 
si,   cette  attraction  n*existant  pas,   la  pression   extérieure   était 

Or,  ir  est  le  quotient  du  travail  intérieur  par  rfi^,  de  même  que  p 
est  le  quotient  par  dv  du  travail  extérieur,  et  il  est  facile  de  voir 
que  le  raisonnement  établissant  que  le  travail  extérieur  est  P^fr 
est  en  tout  point  applicable  au  travail  intérieur,  à  la  condition  que 
ce  travail  soit  exclusivement  celui  des  forces  à  l'effet  desquelles 
on  peut  substituer  celui  d'une  pression  extérieure,  ici  l'attraction 
réciproque  des  molécules.  Cela  revient  à  admettre  qu'à  tempéra- 
ture constante  le  travail  interne  de  la  molécule  est  nul,  c'est-à-dire 
que  l'énergie  moléculaire  varie  seulement  avec  la  température,  ce 
qui  paraît  très  vraisemblable  tant  que  les  distances  des  molécules 
sont  relativement  grandes;  pour  un  volume  suffisamment  petit  on 
conçoit  que  la  réaction  des  molécules  pressées  les  unes  contre  les 
autres  quand  on  fait  varier  ce  volume,  puisse  donner  lieu,  à  tem- 
pérature constante,  à  un  travail  intramoléculaire,  mais  on  conçoit 
aussi  que  ce  travail  devient  alors  l'un  des  facteurs  de  la  pression 
intérieure  effective  et  rentre,  par  suite,  dans  la  somme  dont  le 
quotient  par  dv  donne  la  valeur  de  cette  pression. 

On  a  vu  que  la  constance  de  la  valeur  de  tz  sous  un  volume 

donné  dépend  de  celle  de  ^  sous  ce  même  volume;  la  substitu- 
tion de  l'expression  de  n  dans  la  relation  (i)  conduit  en  quelque 
sorte  à  la  réciproque,  pourvu  que  (i^  —  a),  même  modifié,  soit 
fonction  du  volume  seul.  On  a,  en  effet, 


(p-^'^^fî-p)(^-^)=^'^. 
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d'où 

dt        V  —  a. 

D'autre  part,  j'ai  montré,  dans  un  de  mes  précédents  Mémoires, 
qu'en  partant  de  la  relation  <f(pvt)=z  o  sous  la  forme  (1),  on  est 
conduit,  pour  satisfaire  aux  données  expérimentales,  à  considérer  $ 
comme  fonction  du  volume  et  de  la  température,  et  cependant  il 

résultait  de  ces  mêmes  données  que  ^  était  fonction  du  volume 

seul  ;  il  y  a  là  une  contradiction  qui  n'est  en  réalité  qu'apparente 
et  qu'il  est  facile  d'expliquer. 

Je  remarquerai  d'abord  que  la  démonstration  supposait  connue 
la  valeur  de  a,  que  j'avais  déduite  du  coefficient  angulaire  de  la 
partie  des  isothermes  qui  paraissait  sensiblement  rectiligne;  mais 
j'ai  montré  depuis  que,  prolongées  jusque  sous  des  pression;^ 
beaucoup  plus  considérables,  ces  isothermes  conservent  une  cour- 
bure peu  prononcée,  mais  certaine;  par  suite,  la  valeur  numérique 
de  a  n'est  plus  déterminée,  il  faut  alors  modifier  le  raisonnement  ; 
on  peut  le  faire  ainsi  qu'il  suit  : 

Soient  v  et  v'  les  volumes  occupés  par  le  gaz  à  T*  sous  les  pressions  P  et  P', 
pais  à  T'*  sous  la  pression  Pi  et  F',.  Nous  aurons,  en  appliquant  la  rela- 
tion (i)  aux  deux  températures  et  en  supposant  que  $  soit  fonction  du 
volume  seul, 

(p-+-«)(p-«)  _        (Pi-4-^r)(o  — g)  _ 


Ces  relations  peuvent  être  mises  sous  la  forme 

P(p-a)  _  q!'(ç'—a)-(l\v  —  a) 

P^i^'-'a)  "'"*"  \''{v'-a) 

Pl(v-a)     __  <f'(p^— q)-$((;-a) 

desquelles  on  tire,  en  éliminant  [^'{ç' — a) — Ç(^  — «)]i 

i;'(P;~-F)-r(P,-P) 
P_P'^-P'j_Pj 

Cette  formule  doit  évidemment  donner  pour  a  des  valeurs  indépendantes 
des  volumes  choisis  pour  faire  le  calcul  au  moyen  des  données  expérimen- 
tales; or  ce  n'est  pas  ce  qui  a  lieu;  les  valeurs  de  a  diminuent  avec  les  vo- 
lâmes choisis  :  elles  varient  du  simple  au  double  entre  100  et  1000  aimo- 
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sphères;   par  suite,  l'hypothèse  que  9  est  fonction  du  volume  seul  est 
inexacte,  9  est  aussi  fonction  de  la  température; 

résultat  en  contradiction  formelle  avec  ce  qui  précède. 

Or,  le  résultat  auquel  nous  venons  d'arriver  dépend  essen- 
tiellement de  la  forme  de  fonction  >(^i)  que  nous  avons  adoptée 
et  que  rien  n^  impose  a  priori  ;  la  contradiction  peut  donc  parfaite- 
ment tenir  à  cette  forme  même;  9  peut  parfaitement  n'être  fonc- 
tion que  du  volume  seul,  si,  par  exemple,  a  est  aussi  fonction  de 
celui-ci;  on  est  donc  ainsi  conduit  à  remplacer  a  par  une  fonction 
de  ç  tendant  vers  une  limite  a  au  fur  et  à  mesure  que  ç  tend  lui- 
même  vers  cette  limite.  Il  reste  à  déterminer  les  formes  de  cette 
fonction  et  de  celle  qui  exprime  la  pression  intérieure  tz. 

La  loi  suivant  laquelle  ic  varie  avec  le  volume  conduit  de  suite 
à  essayer  la  forme 


ç/H 


e  étant  le  volume  sous  lequel  tz  s'annule  avant  de  changer  de  signe; 
j'ai  déduit  précédemment  des  données  expérimentales  la  valeur 
de  e  pour  l'hydrogène:  j'ai  pu  ensuite,  par  des  calculs  assez  pé- 
nibles, déterminer  les  valeurs  des  coefficients  A  et  m. 

Les  valeurs  de  tz  sont  bien  représentées  dans  toute  la  série  des 
volumes  en  prenant 

A  =  o,ooo5o6,        /n  =  3,        e  =  o,ooaiii. 

Pour  trouver  l'expression  de  a,  je  remarquerai  que  la  relation  (i) 
devient,  en  y  substituant  (T-^  — /?  j  à  la  place  de  it, 

(/>-i-T^^-/>)(r-a)-RT,         soit         *(P~a)=R, 

R  étant  une  constante  (0,00367);  on  pourra,  au  moyen  du  Ta- 
bleau des  valeurs  de  ^ ,  calculer  celles  de  a  pour  toute  la  série  des 
volumes. 

On  arrive  à  bien  représenter  l'ensemble  des  valeurs  de  a  ainsi 
calculées,  au  moyen  de  l'expression 
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Le  calcul  m'a  conduit  à 

B  =  0,0077,        /i  =  {,        a  =  0,0004. 
On  arrive  donc,  en  résumé,  à  la  relation 

(/,+  AÎ^-^)}i.-[a-B(i.-a)-]j  =  RT. 

Avec  m  ^  3  et  n  =  ;^  pour  Thydrogène  ;  il  reste  à  savoir  si  avec 
les  autres  gaz,  pour  lesquels  la  valeur  de  e  n'est  point  connue 
expérimentalement,  on  pourra  représenter  aussi  facilement  les 
valeurs  de  n  et  de  a^. 

Voici  maintenant  un  Tableau  calculé  pour  l'hydrogène  au  moyen 
des  coefficients  qui  précèdent;  il  donne  aux  différentes  tempéra- 
tures pour  la  série  des  volumes  occupés  par  le  gaz  à  zéro  sous 
des  pressions  croissant  de  100  atmosphères  en  100  atmosphères, 
les  pressions  calculées  par  la  formule  et  celles  qui  ont  été  fournies 
par  l'expérience. 

A  léro.  47%  3.  99%  25.  200». 
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Le  plus  grand  écart  relatif  a  lieu  pour  chaque  température  sous 
la  pression  la  plus  faible  ;  c'est  ce  qui  arrive  assez  souvent  pour 
le  premier  point  d'une  courbe,  là  où  une  légère  erreur  ne  peut 
être  rectifiée  facilement  par  la  direction  de  l'ensemble  des  points; 
on  voit  y  du  reste,  que  l'accord  est  aussi  satisfaisant  pour  les 
pressions  les  plus  élevées  que  pour  les  pressions  inférieures. 

Enfin  je  terminerai  en  signalant  une  coïncidence  intéressante. 
Si  l'on  calcule,  au  moyen  des  coefficients  adoptés,  la  pression  in- 
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térieure  pour  un  volume  égal  à  Tunilé,  celui  du  gaz  à  zéro  et  sous 
la  pression  normale,  on  trouve  o'*",  000875;  le  travail  intérieur 
serait  donc  les  ^p'^^^p  du  travail  extérieur,  pour  une  variation  iso- 
thermique de  volume.  Les  expériences  classiques  de  Lord  Kelvin 

^;  pour  une  question  aussi  déli- 


et  Joule  donnent^,  soit  j^^ 

cate,  Taccord  peut  être  considéré  comme  satisfaisant. 


BAHC  D'OPTiaUE  POUR  L'ÉTUBE  DE  LA  VISIOH; 
Par  m.  Albert  SANDOZ. 

1 .  L^ appareil  se  compose  d'un  banc  d'optique  d'une  longueur 
de  1  "*,8o  sur  lequel  glissent  des  patins  portant  les  pièces  suivantes  : 


Fig.  I. 


i**  Œil  artificiel,  —  Cet  œil  A  est  formé  par  une  lentille  con- 
vergente L  {cristallin)  de  5  dioptries,  prise  dans  la  boîte  d'op- 
tique en  usage  dans  les  laboratoires  de  Physique  médicale,  et  d'un 
diaphragme  percé  d'un  trou  pour  simuler  l'ouverture  de  la  pu- 
pille. 
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2**  Écran  rétine,  —  En  arrière  de  la  lentille  cristallin  se  trouve 
la  rétine;  c'est  un  écran  en  verre  dépoli  E,  maintenu  par  un  sup- 
port à  pince,  qui  peut  glisser  à  frottement  sur  une  tige  carrée. 
Une  vis  de  serrage  le  maintient  fixe  dans  une  position  déterminée. 

On  peut  ainsi  réaliser  Vœil  emmétrope,  la  myopie  axile  ou 
V hypermétropie  axile. 

Ces  amétropies  peuvent  aussi  s'obtenir  en  plaçant  devant  la 
lentille  cristallin  une  lentille  convergente  ou  dix^ergente  :  on  a 
ainsi  la  myopie  ou  V hypermétropie  de  courbure. 

Pour  produire  rœil  astigmate,  il  suffit  d'accoler  à  la  lentille 
cristallin,  en  L,  une  lentille  cylindrique, 

3**  Disque  pour  V accommodation,  —  L'accommodation  s'ob- 
tlent  à  l'aide  des  lentilles  de  la  boîte  d'optique,  qui  peuvent  suc- 
cessivement venir  se  placer  derrière  la  lentille  cristallin  et  en 
augmenter  graduellement  la  puissance. 

Ces  lentilles  sont  enchâssées  dans  un  disque  D,  percé  de  six 
ouvertures,  dans  lesquelles  elles  pénètrent  à  frottement;  elles  y 
sont  maintenues  par  un  ressort.  En  faisant  tourner  ce  disque,  les 
lentilles  se  succèdent  en  augmentant  de  puissance.  On  peut  à 
volonté  remplacer  les  lentilles  et  avoir  ainsi  à  sa  disposition  une 
nouvelle  série. 

La  puissance  d'accommodation  est  donnée  en  dioptries  par  la 
simple  lecture  du  numéro  du  verre,  inscrit  sur  sa  monture. 

4®  Disque  optométrique,  —  Sur  un  support  B  sont  fixés  deux 
disques  pouvant  tourner  l'un  vis-à-vis  de  l'autre.  Ces  disques 
portent  chacun  neuf  ouvertures  dans  lesquelles  se  fixent  à  volonté 
les  lentilles  positives  ou  négatives. 

C'est  un  moyen  d'obtenir  un  grand  nombre  de  combinaisons, 
soit  en  chargeant  les  deux  disques  de  lentilles  positives,  soit  l'un 
de  lentilles  positives  et  l'autre  de  lentilles  négatives  ou  de  len- 
tilles cylindriques.  Cet  appareil  est  un  véritable  optomètre,  il 
nous  servira  pour  corriger  les  différentes  amétropies  que  nous 
donnerons  à  l'œil  artificiel. 

Pour  le  centrage  du  disque  B  on  dispose  de  crémaillères  CC 
permettant  un  mouvement  vertical  ou  latéral. 

5**  Objet,  —  Comme  objet  nous  prenons  une  bonnette  O  por- 
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tant  une  étoile,  une  fente  ou  un  trou^  éclairé  par  une  lampe  à  gaz  S 
munie  d'un  concentrateur. 

6°  Support  de  verre  correcteur.  —  Un  support  P  possède 
deux  mouvements,  l'un  autour  d'un  axe  vertical  pour  Tamenerou 
le  retirer  de  l'axe  optique  du  banc,  l'autre  autour  d'un  axe  ho- 
rizontal, donnant  ainsi  aux  lentilles  cylindriques  l'orientation 
voulue  pour  corriger  Tastigmatisme. 

Ce  support  peut  aussi  recevoir  les  lentilles  sphériques  qui  sont 
utilisées  pour  réaliser  le  microscope  ou  les  autres  instruments. 

Sur  \^fig.  I ,  ce  support  P  placé  à  25*^"  de  l'objet  O,  porte  une 
lentille  convergente  de  4  dioptries;  il  en  résulte  que  les  rayons 
sortent  parallèlement  et  que  l'objet  semble  être  à  l'infini. 

2.  Parmi  toutes  les  expériences  que  ce  banc  d'optique  permet 
de  réaliser,  nous  nous  bornerons  à  signaler  ici  celles  qui  se  rap- 
portent à  la  démonstration  de  la  méthode  très  simple  et  très  pré- 
cise due  au  D'  Cuignet,  de  Lille,  et  appelée  méthode  de  V ombre 
pupillaire* 

Voici  comment  on  fait  usage  de  cette  méthode  dans  la  pratique 
ophtalmologique.  L'observateur  se  place  à  i"*  de  la  personne  qu'il 
examine,  et  à  l'aide  d'un  ophtalmoscope  plan  éclaire  la  pupille 
observée,  de  façon  qu'elle  paraisse  rouge  et  lumineuse  dans  toute 
son  étendue;  la  personne  doit  regarder  au-dessus  de  l'épaule  de 
l'observateur,  à  la  hauteur  de  son  oreille  et  le  plus  loin  possible. 

L'œil  observé  et  l'épaule  de  l'observateur  doivent  être  tous  deux 
droits  ou  tous  deux  gauches. 

L'observateur,  voyant  la  pupille  parfaitement  éclairée,  donne  à 
l'ophtalmoscope  un  petit  mouvement  de  rotation  autour  de  son 
manche.  Il  aperçoit  alors  la  tache  lumineuse  se  déplacer  sur  le  vi- 
sage de  la  personne  observée  en  même  temps  qu'une  ombre  envahit 
la  pupille. 

Trois  cas  peuvent  se  présenter  : 

I®  L'ombre  qui  envahit  la  pupille  est  ini>erse;  elle  marche  en 
sens  contraire  de  la  tache  lumineuse. 

L'œil  observé  regarde  à  moins  d'un  mètre. 
Il  est  myope  déplus  d'une  dioptrie, 
2^  L'ombre  envahit  en  masse  la  pupille. 
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L^œil  observé  regarde  à  la  distance  à  laquelle  se  trouve  l'obser- 
vateur, c'est-à-dire  à  un  mètre. 

//  est  myope  d'une  dioptrie. 

3®  L'ombre  qui  envahit  la  pupille  est  directe;  elle  marche  dans 
le  même  sens  que  la  tache  lumineuse  sur  le  visage. 

L'œil  observé  regarde  au  delà  d'un  mètre. 

//  est  hypermétrope,  emmétrope  ou  myope  de  moins  d'une 
dioptrie. 

Dans  le  premier  cas,  pour  mesurer  le  degré  de  myopie,  on  fait 
passer  devant  l'œil  observé  des  verres  divergents  de  puissance 
croissantejusqu'à  ce  que  l'œil  n'ait  plus  qu'une  dioptrie  de  myopie; 
ce  que  l'on  reconnaît  à  l'envahissement  en  masse  de  la  pupille, 
comme  cela  arrive  immédiatement  dans  le  deuxième  cas. 

//  suj^e  donc  de  forcer  d'une  dioptrie  le  verre  employé  pour 
avoir  le  numéro  du  verre  correcteur. 

Exemple,  —  L'envahissement  de  la  pupille  s'est  produit  pour 
un  verre  divergent  de  quatre  dioptries,  le  verre  correcteur  est  de 
cinq  dioptries. 

Dans  le  troisième  cas,  pour  faire  la  distinction  entre  l'hyper- 
métropie,  l'emmétropie,  ou  la  myopie  de  moins  d'une  dioptrie, 
on  place  devant  l'œil  observé  une  lentille  convergente  d'une 
dioptrie. 

I®  Si  l'ombre  reste  directe,  l'œil  observé  est  hypermétrope. 
On  prend  des  verres  convergents  de  puissance  croissante  jusqu'à 
l'envahissement  en  masse.  A  ce  moment  l'œil  est  rendu  myope 
d'une  dioptrie. 

//  sujffît  de  retrancher  une  dioptrie  au  verre  employé,  pour 
avoir  le  numéro  du  verre  correcteur. 

Exemple.  —  L'envahissement  s'est  produit  pour  un  verre 
convergent  de  quatre  dioptries,  le  verre  correcteur  est  donc  de 
trois  dioptries. 

2°  Si  l'ombre  envahit  en  masse,  l'œil  observé  est  emmétrope. 

3®  Si  l'ombre  devient  inverse,  l'œil  observé  est  légèrement 
myope;  on  place  devant  lui  des  verres  convergents  de  moins 
d'une  dioptrie,  jusqu'à  l'envahissement  en  masse  de  la  pupille. 

Il  suffit  donc  de  retrancher  la  puissance  du  verre  employé 
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de  une  dioptrie  pour  avoir  le  numéro  du  verre  correcteur ,  qui 
sera  divergent. 

Exemple.  —  L'envahissement  s'est  produit  pour  un  verre  con- 
vergent de  o,  25  dioptrie,  le  verre  correcteur  est  de  o,  76  divergent. 

La  méthode  de  l'ombre  pupillaire  peut  aussi  être  employée 
pour  déterminer  l'astigmatisme. 

Il  faut  chercher,  comme  il  est  dit  plus  haut,  le  verre  donnant 
l'envahissement  en  masse  dans  le  méridien  horizontal.  Si  dans  le 
méridien  vertical  l'ombre  reparaît,  c'est  qu'il  existe  une  diffé- 
rence de  courbure  entre  les  deux  méridiens. 

On  cherche  le  verre  correcteur  de  chaque  méridien  ;  la  diffé- 
rence entre  les  deux  verres  correcteurs  donne  la  valeur  de 
V  astigmatisme. 

Une  explication  très  simple  du  phénomène  de  l'ombre  pupil- 
laire a  été  donnée  par  M.  le  D' Weiss,  dans  le  Tome  II  de  la  Revue 
générale  des  Sciences,  1 89 1 . 

Elle  peut  être  ainsi  résumée  : 

Une  zone  éclairée  de  la  rétine  de  l'œil  observé  donne  un  fais- 
ceau émergent,  l'observateur  voit  la  pupille  éclairée  ou  sombre 
en  ses  divers  points,  suivant  sa  position  dans  le  faisceau,  et,  si  l'on 
vient  à  déplacer  la  plage  éclairée  de  la  rétine  observée,  on  verra 
des  ombres  envahir  la  pupille.  Il  est  facile  de  voir  que  ce  dépla- 
cement change  de  sens  suivant  que  l'observateur  est  en  deçà  ou 
au  delà  du  point  d'intersection  des  divers  cônes  lumineux  ajant 
pour  base  la  pupille  et  pour  sommet  un  point  du  plan  sur  lequel 
accommode  Tœil  observé. 

Les  ombres  centrales  qui  se  produisent  ne  font  pas  partie  de 
l'ombre  pupillaire,  elles  sont  dues  au  trou  de  l'ophtalmoscope, 
ainsi  qu'il  est  facile  de  le  vérifier,  en  se  servant  comme  ophtalmo- 
scope  d'un  verre  platiné  sans  trou,  au  lieu  du  miroir  percé  ordi- 
nairement employé. 

3.  Le  dispositif  que  nous  avons  employé  pour  répéter  ces  expé- 
riences est  représenté yî^.  2. 

En  A'  se  trouve  l'œil  observé  dont  l'écran  rétine  est  remplacé 
par  un  petit  miroir  réfléchissant  M  pour  avoir  plus  de  lumière. 
A  i"  de  l'œil  observé,  se  place  l'œil  de  l'observateur  A  et  devant 
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lai  une  sorte  d'ophlalmoscope  plan  O,  convenablement  orienté 
pour  faire  tomber  sur  A'  les  rayons  lumineux  de  la  lampe  S,  dont 
on  a  supprimé  le  diaphragme. 

Fig.  a. 


I w- 


K i 


S  Source  lumineuse. 
0  Ophtalmoscope  plan. 
M  Miroir  réfléchissant  faisant  office  de 
rétine  de  Toeil  observé  A'. 


®o 


B  Disque  optométrique  pour  faire  la 
mesure  de  l'amétropie. 

A  Œil  observateur. 


Les  deux  cristallins  LL'  des  deux  yeux  AA'  sont  constitués  par 
deux  lentilles  convergentes  de  cinq  dioptries. 

Pour  juger  du  sens  de  Fenvahissement  de  l'ombre  pupillaire,  on 
place  une  feuille  de  papier  blanc  autour  de  la  pupille  observée; 
on  peut,  dans  une  obscurité  suffisante,  voir  sur  la  rétine  de  l'œil 
observateur  la  tache  produite  sur  ce  papier  par  le  faisceau  éclai- 
rant. De  la  sorte,  on  sait  si  la  tache  pupillaire  et  cette  zone 
éclairée  sont  envahies  par  l'ombre  dans  le  même  sens  ou  en  sens 
inverse. 

On  règle  la  position  de  la  rétine  E  de  l'observateur  pour  avoir 
une  image  nette  de  l'ouverture  de  la  pupille  de  l'œil  observé  A'. 

Si  donc  on  imprime  un  léger  mouvement  de  rotation  à  l'ophtal- 
moscope  et  que  V ombre  pupillaire  el  la  tache  lumineuse  mar- 
chent dans  le  même  sens,  on  sait  que  l'œil  observé  est  emmv- 
trope,  hypermétrope,  ou  myope  de  moins  dUine  dioptrie. 

Si  l'ombre  pupillaire  et  la  tache  se  déplacent  en  sens  in- 
verse, Vœil  observé  est  myope  de  plus  d^une  dioptrie. 

Si  Vombre  pupillaire  envahit  en  masse,  l'œil  observé  est 
myope  d^une  dioptrie. 


J,  de  Phyâ.,  3»  série,  t.  III.  (Juillet  1894.) 


3m  BELLOC.  —  ARC  ÉLECTRIQUE. 

SUR  mr  HOUYEAÏÏ  MOTEH  D£  PROTOaUER  L'ARC  ÉLRGTRiaUE; 
Par  m.  BELLOC. 

Si  l'on  met  en  regard  des  pôles  A  et  B  d'une  machine  statique, 
Wimshurst  ou  Hoitz,  un  excitateur  MascartCE,  FD,  une  étincelle 
va  jaillir  entre  A  et  C,  E  et  F,  D  et  B.  Si  Ton  fait  communiquer 
les  deux  branches  de  l'excitateur  avec  les  pôles  d'une  pile  P,  il 
sera  toujours  possible,  avec  une  machine  d'un  débit  suffisant,  de 
provoquer  encore  le  passage  de  l'étincelle  aux  mêmes  points.  Alors 
Tare  électrique  pourra  jaillir  spontanément  entre  E  et  F,  lorsque 
l'étincelle  de  la  machine  éclatera  entre  ces  deux  points. 

a6       ob 


M>l 


La  distance  EF,  pour  laquelle  le  phénomène  se  produira,  dé- 
pendra :  1°  de  la  nature  des  pôles  de  la  pile  par  rapport  à  ceux  de 
la  machine;  2°  de  la  nature  des  électrodes  E  et  F;  3°  de  la  diffé- 
rence de  potentiel  de  la  pile;  4**  du  débit  de  la  machine. 

Voici  la  valeur  maxima  de  EF  pour  une  pile  présentant  une  dif- 
férence de  potentiel  de  5o  volts. 

Pâles 

Nature  de  de 

des  même  nom  noms  contraires 

électrodes.  en  regard.  en  regard. 

mm  mm 

Charbon o,5  i 

Cuivre i  3 

Zinc 1,5  3,5 

Cuivre-zinc 3,5 

Ainsi  cette  distance  est  beaucoup  plus  grande  lorsque  C  est  — 
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et  D  +  el  ces  conditions  étant  satisfaites,  avec  des  électrodes  de 
nature  différente,  on  obtient  le  maximum  d'effet;  elle  augmente 
aussi  avec  le  potentiel  de  la  pile.  L'arc  ne  se  produit  plus,  lorsque 
la  machine  n^a  pas  de  condensateur  ou  lorsqu'elle  est  remplacée 
par  une  bobine  Ruhmkorff.  La  distance  augmente  avec  une  ma- 
chine Holtz  à  quatre  plateaux  et  peut  atteindre  7""  à  8°"  avec  le 
zinc;  mais  Tare  ne  se  maintient  pas,  il  produit  des  éclairs.  Avec 
des  courants  alternatifs,  la  distance  se  réduit  de  beaucoup  et  Tare 
est  remplacé  par  une  série  d'éclairs. 

L'expérience  réussit  aussi  avec  une  bonne  machine  Ramsden. 

En  résumé,  on  peut  allumer  l'arc  électrique,  comme  on  allume  le 
gaz,  avec  l'étincelle  d'une  machine  statique;  et,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  l'alternance  des  pôles  aidera  beaucoup  à  la  pro- 
duction du  phénomène. 


COMPTES  BEHDU8  DES  SËAHGES  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCISHCES, 
T.  GXIT  ET  GZ?,  1892. 

BOSSCHA.  —  Sur  la  précision  des  comparaisons  d'un  mètre  à  bouts 
avec  un  mètre  ^  traits,  t.  CXIV,  p.  gSo. 

M.  Bosscha  maintient  ses  précédentes  assertions,  d'après  les- 
quelles la  comparaison  du  nouveau  prototype  çlu  mètre  avec 
l'étalon  des  Archives  serait  en  erreur  d'environ  deux  microns  et 
demi.  Il  exprime  l'avis  que  cet  écart  est  probablement  dû  à  ce  que 
la  Commission  mixte  n'a  pas  fait  usage  des  appareils  installés  par 
la  Section  française  pour  maintenir  un  abaissement  suffisant  de  la 
température. 

GÉNÉRAL  DERRÉCAGAIX.  —  Nouvelle  mesure  de  la  base  de  Perpignan, 
t.  CXIV,  p.  272. 

Cette  base  est  une  de  celles  déjà  mesurées  par  Delambre.  Les 
termes  établis  par  Méchain  sont  sur  le  bord  extérieur  du  fossé  de 
la  route  de  Perpignan  à  Narbonne.  On  a  fait,  comme  Delambre, 
la  mesure  sur  la  chaussée  de  la  route  à  l'aide  de  repères  provisoires 
définis  par  les  pieds  des  perpendiculaires  abaissées  de  chacun  des 
termes  sur  la  ligne  à  mesurer.  La  base  est  brisée  vers  le  milieu  de 
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sa  longueur  par  un  coude  de  4^  minutes  marqué  par  un  repère. 
La  mesure  a  été  faite  avec  Tappareil  bimétallique  employé  pour 
la  base  de  Paris.  Un  contrôle  a  été  obtenu  en  établissant  en  trois 
tronçons  de  la  base  un  réseau  de  triangulation.  L^accord  a  ressorti 
à  l'approximation  âïôWô-  ^^*  altitudes  des  repères  ont  été  déter- 
minées par  un  nivellement  de  précision  qui  les  rattache  aux  re- 
pères les  plus  voisins  du  nivellement  général  de  la  France.  La 
longueur  a  été  trouvée  égale  à  1 1  706*,  69. 

Ce  résultat  est  supérieur  de  0^,29  à  celui  de  Delambre  et  infé- 
rieur de  o"',o5  ou  2ij!ooo  à  1*  longueur  calculée  en  partant  de  la 
nouvelle  base  de  Paris. 

L.  BASSOT.  —  Sur  la  nouvelle  méridienne  de  France,  t.  C\V,  p.  706. 

Une  nouvelle  chaîne  a  été  établie  entre  Dunkerque  et  la  fron- 
tière d'Espagne;  on  a  déterminé  de  nouveau  les  coordonnées  du 
Panthéon.  La  mesure  des  bases  a  été  faite  en  fonction  de  l'étalon 
métrique  international.  Enfin  on  a  déterminé  le  nouvel  arc  de 
méridien  et  les  parallèles.  De  la  base  de  Paris  à  celle  de  Perpignan, 
la  mesure  a  fait  ressortir  un  écart  de  ^3^^^^.  L'accord  a  été  trouvé 
parfait  aux  côtés  communs  avec  les  triangulations  anglaise,  beige^ 
italienne;  mais  il  reste  du  côté  de  l'Espagne  un  désaccord 
de  5J5ÔÔ'  L'arc  français  s'applique  presque  exactement  sur  Tellip- 
soïde  de  Clark&,  dont  l'aplatissement  est  ^rhn'  ^^  Dunkerque  à 
Garcassonne  l'arc  nouveau  surpasse  celui  de  Delambre  de  44";  7i 
soit  2ÔÔÔ6-  ^^^  coordonnées  géodésiques  calculées  en  partant  de 
celles  du  Panthéon  ont  été  d'accord  à  moins  de  1"  avec  les  mesures 
directes. 

H  ATT.    -  Des  coordonnées  rectangulaires,  t.  CXIV,  p.  n^S, 

Application  d'un  système  conventionnel  de  coordonnées  rectangulaires 
à  la  triangulation  des  cAtes  de  Corse,  t.  CXV,  p.  4^9. 

M.  Hatt  représente  la  position  d'un  point  à  la  surface  de  la 
Terre  par  un  système  de  coordonnées  planes,  il  établit  des  rela- 
tions simples  entre  les  erreurs  moyennes  des  coordonnées  des  dif- 
férents points  et  en  déduit  les  erreurs  de  position  relatives  el 
absolues  de  ces  points.  Il  a  appliqué  ce  procédé  au  levé  hydrogra- 
phique  des  côtes   de   Corse.   Les  résultats  sont  satisfaisants  vi 
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comportent  l'emploi  de  formules  plus  simples  que  celles  des  mé- 
thodes ordinairement  employées. 

VASCHY.       Sur  les  considérations  d'homogénéité  en  Physique, 
t.  CXIV,  p.  i4i6. 

C.  CLAVENAD.  —  Sur  les  considérations  d'homogénéité  en  Physique  et  sur  une 
relation  entre  la  vitesse  de  propagation  d'un  courant,  la  capacité  et  le  coefficient 
de  self-induction  de  la  ligne,  t.  CXV,  p.  470. 

VASCHY.  —  Sur  les  considérations  d'homogénéité  en  Physique. 
Réponse  4  une  Note  de  M.  Clavenad,  t.  CXV,  p.  697. 

M.  Vaschy  a  démontré  le  théorème  suivant  {Ann,  télégra- 
phiques, p.  25,  janvier-février  1892)  : 

Si,  entre  n  paramètres  ai,  a^,  . . . ,  «n,  dont  les  p  premiers 
sont  rapportés  à  des  unités  fondamentales  distinctes  {longueur , 
masse,  temps,  etc.)^  et  les  n — p  autres  à  des  unités  dérivées 
des  précédentes  {force,  vitesse,  etc.),  il  existe  une  relation 

/(«i»«i,  ...,an)  =  o 

indépendante  des  grandeurs  que  Von  peut  attribuer  aux 
unités  fondamentales,  ces  n  paramètres  satisfont  également  à 
une  relation 

«p(^l,  3-j Xn-p)  —  O 

ne  contenant  plus  que  n  — p  paramètres  x^-,  .To,  -  .  • ,  Xn-p,  qui 
sont  des  fonctions  monômes  de  a^ya2y  .".  an{xk-- a'^^a\,.,a\). 
Il  montre  qu'on  peut  déduire  de  ce  théorème  la  démonstration 
de  diverses  relations  entre  les  grandeurs  physiques,  notamment 
de  la  relation 

i'VYX-- A, 

où  V  désigne  la  vitesse  de  propagation  des  premières  traces  d'un 
courant  dans  une  ligne  électrique,  y  la  capacité  de  cette  ligne  par 
unité  de  longueur,  \  la  self-induction  par  unité  de  longueur,  A 
une  constante  numérique. 

M.  Clavenad  fait  à  cette  théorie  quelques  objections  qui  sont 
réfutées  par  M.  Vaschy. 

H.  POINGARÉ.  -    Sur  la  théorie  de  l'élasticité,  t.  CXIV,  p.  385. 
Soit  un  prisme  rectangle  élastique,  dont  les  six  faces  sont 
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Supposons  que  les  faces  z  ^^±:c  soient  soumises  à  des  forces 
extérieures  quelconques,  les  autres  faces  restant  libres.  M.  Poin- 
caré  démontre  qu^au  milieu  de  Taréte  x^r-.  a^y  --=  b,  le  rapport 
des  rayons  de  courbure  pris  par  une  des  faces  adjacentes  est 
égal  à 


2  X  -H  .A  fX 

X  et  [x  étant  les  deux  coefiicients  de  Lamé. 

FLAMANT.  —  Sur  la  répartition  des  pressions  dans  un  solide  rectangulaire 
chargé  transversalement,  t.  CXIV,  p.  x465. 

Soit  un  prisme  rectangulaire  élastique,  homogène,  de  hauteur 
et  d^épaisseur  indéfinies,  limité  en  largeur  entre  deux  plans  rigides 
le  long  desquels  ses  faces  peuvent  glisser.  Supposons  qu'une 
charge  normale  uniforme  soit  appliquée  en  tous  les  points  d'une 
droite  perpendiculaire  à  ces  faces.  L'auteur  démontre  que  la  pres- 
sion totale  sur  un  élément  plan  est  indépendante  de  sa  direction, 
ne  dépendant  que  de  sa  position  et  de  sa  projection  sur  une  per- 
pendiculaire au  rayon  vecteur  mené  à  cet  élément,  à  partir  d'une 
origine  prise  au  milieu  de  la  ligne  pressée.  En  appelant  da  l'angle 
sous-tendu  sur  cette  projection,  la  pression  totale  est  exprimée 
par 

9.P  , 

—  cosa  (17. 

et  dirigée  vers  l'origine,  P  étant  la  pression  exercée  par  unité  de 
longueur. 

BOUSSINESQ.  —  Des  perturbations  locales  que  produit  au-dessous  d'elle  une 
forte  charge,  répartie  uniformément  le  long  d'une  droite  normale  aux  deux 
bords,  à  la  surface  supérieure  d'une  poutre  rectangulaire  et  de  longueur  indé- 
finie posée  de  champ  soit  sur  un  sol  horizontal,  soit  sur  deux  appuis  transver- 
saux équidistants  de  la  charge,  t.  CXIV,  p.  i5io. 

Vérifications  expérimenUles,  t.  CXV,  p.  5i. 

M.  Boussinesq  cherche  à  étendre  la  solution  proposée  par 
M.  Flamant  dans  l'article  précédent  au  cas  d'un  prisme  de  hauteur 
finie  reposant  sur  deux  appuis  transversaux.  Pour  cela  il  superpose 
au  précédent  mode  d'équilibre  un  second  mode  d'équilibre  où  la 
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base  supérieure  du  prisme  serait  libre,  mais  où  la  base  inférieure 
serait  soumise  à  des  actions  égales  et  contraires  à  celles  qu^y  dé- 
veloppe le  premier  mode  d^équilibre,  le  prisme  étant  supposé  in- 
défini vers  le  haut.  En  appliquant  le  même  mode  de  raisonnement 
alternativement  aux  faces  supérieure  et  inférieure,  on  obtient  une 
série  indéfinie  de  termes  décroissants  de  plus  en  plus  compliqués. 
On  arrive  ainsi  à  établir  Texistence  de  deux  points  neutres  où 
i'isotropie  est  conservée  dans  le  plan  des  zx^  pourvu  que  l'écart 
des  appuis  excède  quatre  fois  un  quart  la  hauteur  de  la  poutre. 
L'auteur  étend  ensuite  les  résultats  à  un  prisme  libre  sur  ses  faces 
latérales.  M.  Carus  Wilson,  en  observant  la  biréfringence  à  tra- 
vers des  prismes  de  verre  ainsi  comprimés,  a  obtenu  des  résultats 
conformes  à  ses  vues  théoriques,  dont  une  partie  est  due  à 
M.  Stokes. 

C.  LIMB.     -  Sur  la  déterminatioo  du  momeot  du  couple  de  torsion 
d'une  suspension  unifilaire,  t.  CXIV,  p.  1057. 

A  un  fil  de  laiton  de  i28'"",i5  de  longueur  et  de  o'^",o435  de 
diamètre  est  fixée  une  pince  cylindrique,  portant  un  miroir  et 
vissée  au  centre  de  la  base  supérieure  d'un  cylindre  de  laiton,  de 
zinc  ou  d'étain. 

Le  moment  d'inertie  I  du  cylindre  ayant  été  déterminé,  on  me- 
sure la  durée  t  d'oscillation  de  torsion,  et  Ton  obtient  pour  le 
coefficient  c  de  torsion  du  fil 

4it«I 
,-    _„. 

L'axe  du  cylindre  n'étant  pas  exactement  dans  le  prolongement 
du  fil,  il  faut  lui  donner  des  dimensions  telles  que  cette  circon- 
stance n'altère  pas  le  moment  d'inertie.  Il  faut  pour  cela  qu'on  ait 
entre  la  longueur  et  le  rayon  la  relation 

L  =  R  v^  3. 
Les  expériences  très  concordantes  ont  donné  comme  moyenne 

c  =  746,4. 
Le  coefficient  R  de  Coulomb  pour  le  fil  de  laiton  employé. a 
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donc  pour  valeur 

X:=  ~  =3,797Xio»oC.G.S. 

G.  DEFFORGES.  -  -  De  la  nature  de  la  rotation  du  couteau  d'un  pendule 
sur  son  plan  de  suspension,  t.  CXIV,  p.  28. 

Le  mouvement  de  Taréte  du  couteau  d^un  pendule,  pour  une 
rotation  infiniment  petite  d^angle  d^j  peut  être  ramené  à  la  rota- 
tion autour  d'un  axe  parallèle  à  Taré  te  du  couteau,  et  coupant  le 
rayon  de  courbure  de  la  courbe  de  section  droite  de  Taréte  en  un 
point  déterminé,  situé  entre  le  point  de  contact  et  le  centre  de 
courbure.  Il  y  a  donc  glissement  de  Taréte,  et  dans  un  pendule 
réversible  ce  glissement  équivaut  à  un  accroissement  de  la  distance 
des  couteaux.  On  mesure  ce  glissement  à  Taide  de  franges  d'inter- 
férence produites  entre  deux  glaces,  dont  Tune  est  portée  par  le 
support,  et  l'autre  par  l'extrémité  d'une  fourchette  qui  s'appuie 
sur  les  parties  de  l'aréle  du  couteau  débordant  le  plan  de  suspen- 
sion. Le  déplacement  des  franges  a  mis  en  évidence  un  glissement 
de  ol*,  2  pour  un  pendule  de  i™  pesant  5''*.  En  faisant  la  correction 
de  glissement,  on  a  établi  la  concordance  entre  les  longueurs  du 
pendule  à  secondes  déduites  de  l'observation  dans  le  même  lieu 
de  quatre  pendules  différents  munis  des  mêmes  couteaux. 

DEFFORGES.  --  Mesure  de  l'intensité  absolue  de  la  pesanteur  à  Breteuil 
(Bureau  international  des  Poids  et  Mesures),  t.  CXV,  p.  104. 

Cette  mesure  a  été  faite  dans  la  salle  du  Comparateur  universel 
où  ont  eu  lieu  les  mesures  de  longueur  des  pendules,  avec  le  con- 
cours de  M.  Benoît.  L'heure  a  été  communiquée  par  une  horloge 
Bréguet,  placée  à  l'Observatoire  de  Paris.  Deux  pendules  de 
Brunner  frères,  du  modèle  réversible  et  de  poids  égaux,  oscillant 
surles  mêmes  couteaux  et  le  même  support,  ont  été  observés  dans 
le  vide  et  dans  l'air  successivement.  Leurs  longueurs  étaient  i"" 
er  o",  5.  Des  précautions  minutieuses  ont  été  prises  pour  écarter 
les  diverses  causes  d'erreur.  Un  accord  parfait  a  été  trouvé  entre 
les  obser^'ations  qui  ont  conduit,  pour  la  longueur  du  pendule  à 
secondes  et  pour  l'accélération,  aux  valeurs 

L   r-    O™,  99395a, 

^=-9'»,8o9  9r. 
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CAILLETET  et  COLARDEAU.  —  Recherches  expérimeatales  sur  la  chute  des 
corps  et  sur  la  résistance  de  l'air  à  leur  mouvement;  expériences  exécutées  à 
la  tour  Eiffel,  t.  CXV,  p.  i3. 

Le«inobîle  tombe  d'une  hauteur  de  1 20™  au-dessus  du  sol.  II  est 
fixé  à  l'extrémité  d'un  fil  très  fin  et  très  léger,  qui  le  suit  dans  son 
mouvement  avec  une  très  faible  résistance.  Ce  fil  est  divisé  en 
sections  de  20",  dont  chacune  est  enroulée  sur  un  cône  de  bois  à 
sommet  tourné  vers  le  bas.  Après  le  déroulement  de  chaque  sec- 
tion, le  fil  passe  entre  les  deux  branches  d'une  pince  légère,  et 
interrompt  le  circuit  d'un  courant,  en  provoquant  ainsi  l'enre- 
gistrement du  temps  sur  un  cylindre  tournant.  Les  auteurs  ont 
constaté  par  des  expériences  préalables  que  l'effort  de  la  pince 
ne  ralentit  un  mobile  du  poids  de  i*'*,  après  une  chute  de  20™, 
que  de  moins  de  o"*"*,  2  par  seconde.  Les  retards  dus  aux  résis- 
tances passives  opposées  par  le  fil  sont  très  faibles,  car,  d'une  part, 
la  durée  de  la  chute  d'une  flèche  de  bois  lestée  par  une  pointe 
métallique  effilée  ne  diffère  que  de  ^  de  ce  qu'elle  serait  dans  le 
vide^  d'autre  pari,  en  enregistrant  le  départ  et  l'arrivée  d'un  mo- 
bile, on  a  pu  comparer  les  durées  de  sa  chute  avec  ou  sans  le  fil; 
la  différence  n'atteint  pas  j^. 

La  résistance  opposée  par  l'air  à  des  plans  d'égale  surface  a  été 
trouvée  indépendante  de  leur  forme.  Elle  croît  plus  vite  que  le 
carré  de  la  vitesse.  Les  expériences  ont  été  faites  par  des  temps 
calmes  pour  éviter  l'accroissement  de  résistance  dû  au  glissement 
tangentiel  de  l'air. 

J.  BOUSSINESQ.  —  Sur  une  légère  correction  additive  qu'il  peut  y  avoir  lieu  de 
faire  subir  aux  hauteurs  d'eau  indiquées  par  les  marégraphes,  quand  l'agita- 
tion houleuse  ou  clapoteuse  de  la  mer  atteint  une  grande  intensité  ;  cas  d'une 
mer  houleuse,  t.  CXV,  p.  77. 

Cas  d'une  mer  clapoteuse,  ibid.,  p.  149* 

M.  de  Caligny  a  constaté  que  la  moyenne  des  pressions  succes- 
sives exercées  en  un  même  point  par  un  liquide  agité  est  moindre 
que  la  pression  constante  qu'exercerait  en  ce  point  le  même  li- 
quide au  repos.  M.  Boussinesq  établit  que  c'est  cette  pression 
moyenne  sur  l'orifice  du  conduit  de  communication  du  bassin  la- 
téral du   marégraphe  qui  détermine  la  hauteur  de  l'eau  dans  ce 
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bassin.  Cette  haiileur  est  donc  un  peu  inférieure  à  la  hauteur 
moyenne  de  la  mer  agitée.  Il  calcule  cette  dépression  dans  les  dif- 
férents cas.  Il  trouve  qu'elle  est  faible,  mais  sensible  pour  une 
mer  houleuse,  insignifiante  pour  une  mer  clapoteuse. 

H.  PARENTY.  —  Sur  le  calcul  pratique  de  la  dimension  des  orifices  d'écoule- 
ment de  la  vapeur  d'eau  saturée  dans  l'atmosphère^  en  régime  constant  et  en 
régime  varié;  application  aux  soupapes  de  sûreté,  t.  CXV.  p.  109. 

M.  Parenty  a  précédemment  établi  pour  le  débit  en  volume  des 
gaz  une  formule,  d'après  laquelle  un  maximum  de  débit  se  pro- 
duit, grâce  à  la  rupture  de  la  veine,  au-dessous  d'une  certaine 
valeur  de  la  contre-pression.  En  appliquant  cette  formule  à  la 
vapeur  d'eau  saturée,  il  est  conduit  à  admettre  que  le  volume  dé- 
bité à  Tair  libre  par  un  orifice  déterminé  est  sensiblement  con- 
stant et  indépendant  de  la  pression.  Il  pose  ensuite  le  problème 
de  la  détermination  des  dimensions  d'une  soupape  permettant 
l'évacuation  de  la  vapeur  introduite  dans  un  cylindre  de  locomo- 
tive, à  contre-marche  et  à  contre-vapeur.  Mais  les  données  expé- 
rimentales font  encore  défaut  pour  l'intégration  de  la  formule  qui 
conduirait  à  la  solution  de  cette  question. 

P.  VIEILLE.  --  Sur  la  loi  de  résistance  des  cylindres  utilisés 
dans  les  manomètres  crushers,  t.  CXV,  p.  i468. 

L'étude  directe  du  mode  de  fonctionnement  du  manomètre 
crusher  par  les  appareils  inscripteurs  a  montré  que,  pour  toutes 
les  poudres  usitées,  il  y  a  équilibre  à  chaque  instant  entre  la  pres- 
sion motrice  et  la  résistance  opposée  par  le  cylindre.  M.  Vieille 
reprend  la  mesure  de  ces  résistances,  à  l'aide  d'un  appareil  qui  se 
compose  d'un  piston  libre  du  système  de  M.  Amagat,  de  o",33 
de  diamètre,  reposant  par  l'intermédiaire  d'une  masse  d'huile  de 
ricin  sur  un  bain  de  mercure  communiquant  avec  un  manomètre 
à  air  libre  de  4"^  de  hauteur.  Le  cylindre  de  cuivre  est  écrasé  sur 
la  tête  du  piston  et  le  manomètre  mesure  les  pressions  jusqu'à 
45oo*;8  par  centimètre  carré.  Une  disposition  ingénieuse  permet 
d'éliminer  les  frottements.  L'écrasement  obtenu  a  été  reconnu 
indépendant  de  la  durée  des  déformations.  La  table  de  tarage  sta- 
tique précédemment  établie  par  MM.  Sarrau  et  Vieille  se  trouve 
ainsi  applicable  en  toutes  circonstances. 
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P.  VIEILLE.  -  -  Emploi  des  ressorts  dans  la  mesure  des  pressions  explosives, 

t.  CXV,  p.  1268. 

Il  résulte  des  expériences  de  MM.  Sarrau  et  Vieille  que^  dans 
les  appareils  crushers,  le  rapport  —  de  la  durée  t  du  développe- 
ment de  la  pression  à  la  durée  Tq  de  la  demi-période  vibratoire  du 
système  élastique  ne  doit  pas  dépasser  3  à  4  pour  que  Tappareil 
fonctionne  statiquement.  M.  Vieille  a  montré  que  celte  conclusion 
S'étend  aux  autres  tjpes  de  ressorts,  en  opérant  sur  les  ressorts  à 
boudin  en  usage  dans  les  indicateurs  des  machines  à  grande  vi- 
tesse et  sur  divers  autres  ressorts.  Il  a  déterminé  la  période  vibra- 
toire de  ces  systèmes  à  l'aide  d^explosifs  à  combustion  rapide, 
puis  il  a  cherché  avec  des  explosifs  à  combustion  lente  les  condi- 
tions d'un  enregistrement  statique.  La  formule 

relie  la  durée  To  à  la  masse  et  au  coefficient  k  d'accroissement  de 
résistance  par  millimètre  de  flexion.  La  masse  du  piston  par  unité 
de  section  est  déterminée  par  des  nécessités  pratiques.  Le  maxi- 
mum de  To  résultant  de  la  valeur  de  t,  on  a,  pour  une  pression 

F 
maxima  donnée,  une  pression  maxima  déterminée  -  Xr.  Avec  la 

pression  de  24oo''8  par  centimètre  carré  usitée  dans  les  armes  ac- 
tuelles, Tamplitude  limite  du  tracé  ne  peut  dépasser  i™*".  L'usag** 
du  microscope  s'impose  donc  pour  la  lecture  de  ces  tracés. 

H.  GILBAULT.  —  Sur  la  compressibilité  des  solutions  salines,  t.  CXIV,  p.  209. 

La  méthode  employée  est  celle  de  M.  Cailletet.  La  compressibi- 
lité saline,  ou  excès  de  la  compressibilité  de  la  solution  sur  celle 
de  Peau,  est  proportionnelle  à  la  concentration,  pour  de  faibles 
concentrations;  elle  croît  ensuite  moins  rapidement.  Pour  un 
même  sei^  elle  est  proportionnelle  à  la  compressibilité  du  dissol- 
vant. Le  produit  de  la  compressibilité  saline  par  l'équivalent  du 
métal  tend  à  devenir  constant  pour  les  sels  de  même  acide,  quand 
l'équivalent  du  radical  acide  tend  vers  zéro.  Relation  analogue 
pour  les  sels  de  même  métal. 
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P.  GALOPIN.  —  Sur  les  variations  de  température  de  Teau  comprimée 
subitement  à  5oo*'"  entrée"  et  lo,  t.  CXIV,  p.  i525. 

l^a  variation  de  température  due  à  la  compression  adiabatique 
des  liquides  est  déterminée  par  la  formule  de  W.  Thomson 

Pour  intégrer  cette  équation,  il  faut  connaître  les  variations 
de  a (^  et  de.C  avec  la  pression  et  la  température.  On  ne  connaît 

pas  les  valeurs  numériques  de  ^-  en  fonction  de  t.  L'auteur  se 

propose  de  mesurer  directement  la  variation  finie  de  tempéra- 
ture 6  due  à  la  compression  brusque  de  l'eau. 

L'appareil  se  compose  d'un  cylindre  d'acier,  dont  les  dimen- 
sions intérieures  sont  4*^"*  ^^  diamètre  et  Sp*^™  de  longueur.  Un 
Uibe  d'acier  central  reçoit  le  réservoir  du  thermomètre.  Une 
pompe  Gailletet  permet  d'exercer,  par  l'intermédiaire  d'un  tube 
de  cuivre,  une  pression  pouvant  atteindre  looo  atmosphères. 
L'instrument  est  placé  dans  un  calorimètre.  Les  précautions 
nécessaires  ont  été  prises  pour  écarter  l'influence  du  rayonne- 
ment. Pour  tenir  compte  de  la  chaleur  absorbée  ou  fournie  par 
l'acier,  on  a  été  conduit  à  multiplier  par  i,52  les  élévations  de 
température  observées. 

Les  expériences  faites  sur  l'eau  distillée  bouillie,  à  5oo  atmo- 
sphères, entre  o°  et  lo",  ont  montré  qu'entre  ces  limites  la  com- 
pression de  l'eau  entraîne  toujours  une  élévation  de  température, 
même  pour  un  accroissement  de  pression  lent.  L'élévation  de  la 
pression  fait  donc  baisser  la  température  du  maximum  de  densité 
assez  rapidement  pour  que  6  soit  positif,  au  lieu  d'être  négatif. 
De  o®  à  1**,  les  valeurs  de  6  croissent  rapidement. 

C.  MALTÉZOS.  —  Mesures  directe  et  indirecte  de  l'angle  de  raccordement 
d'un  liquide  qui  ne  mouille  pas  le  verre,  t.  CXV,  p.  977. 

La  mesure  de  l'angle  de  raccordement  a  été  faite  indirectement 
par  Desains  au  moyen  des  équations  approximatives 

(i)  H*-  aa«(i-  sint) 
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et 

.    H 
I  —  sin  — 

(2)  ,=,„COS--^ -. g-. 

cos- 
a 

Pour  le  mercure  et  le  verre,  H  désigne  la  dépression  du  mer- 
cure dans  un  vase  large,  près  d'une  lame  de  verre  plane  verti- 
cale, a^  est  la  constante  capillaire  inconnue,  i  Tangle  de  raccoi- 
dement,  q  la  plus  grande  épaisseur  d'une  large  goutte  de  mercure 
posée  sur  une  plaque  de  verre  horizontale,  /  le  rayon  de  la  base 
de  la  goutte,  b  le  rayon  de  courbure  au  sommet. 

L'auteur  propose  de  remplacer  l'équation  (2)  par  l'équation 
plus  approchée 

OÙ  L  est  le  plus  grand  rayon  de  la  goutte  et  z'  la  distance  du  plan 
qui  contient  la  plus  grande  circonférence  au  plan  tangent  au 
sommet. 

Une  glace  horizontale  sur  laquelle  est  posée  une  large  goutte 
de  mercure  est  visée  par  une  lunette  qu'on  peut  faire  tourner 
autour  de  son  axe  optique,  en  mesurant  l'angle  de  rotation.  La 
croisée  des  fils  est  amenée  à  coïncider  avec  le  point  de  raccor- 
dement sur  le  contour  apparent.  Le  fil  horizontal  coïncide  succe>- 
sivement  avec  le  plan  du  support  et  avec  la  tangente  à  la  courbe 
méridienne  de  contour  apparent.  L'angle  décrit  est  l'angle  de 
raccordement.  Les  mesures  ainsi  faites  pour  des  gouttes  de  divers 
rayons  de  base  concordent  beaucoup  mieux  avec  les  équations  de 
Maltézos  qu'avec  celles  de  Desains. 

C.  MALTÉZOS.  —  Les  microglobules  lenticulaires  liquides.  —  Coodilions 
d'équilibre  et  de  formation,  t.  CXV,  p.  717  et  796. 

Quand  on  laisse  tomber  du  mercure  par  la  très  petite  ouverture 
d'un  cône  de  papier,  la  colonne  se  sépare  à* peu  de  distance  de 
l'ouverture  en  plusieurs  fils  distincts  formés  d'une  alternance  de 
grosses  et  de  petites  gouttes.  Quelques-unes  se  réfléchissent  sur 
le  fond  du  vase  et  vont  se  loger  dans  les  inégalités  latérales. 
Quand  on  verse  de  l'eau,  elles  flottent  sur  ce  liquide  en  le  dépri- 
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mant.  Dans  ce  cas  ces  microglobules  ont  leur  face  inférieure  plus 
courbe  que  la  supérieure,  tandis  que  c^est  Tinverse  pour  une  goutte 
d'eau  posée  sur  le  mercure,  avant  son  extension.  L'auteur  a  pu 
mesurer  le  diamètre  et  par  suite  la  masse  de  ces  microglobules 
en  les  retirant  avec  un  papier;  ils  prennent  alors  la  forme  sphé- 
rique.  En  étudiant  différents  liquides  ainsi  superposés,  M.  Mal- 
tézos  a  obtenu  des  microglobules  stables  dans  différents  cas,  tandis 
que  dans  d'autres  la  gouttelette  s'étale  indéfiniment. 

Il  monlre  qu'au  théorème  généralement  admis  relativement  à 
la  condition  d'équilibre  de  trois  fluides  non  miscibles  en  contact 
il  faut  substituer  le  suivant  : 

Pour  que  V équilibre  d'une  goutte  liquide  posée  sur  la  sur- 
face libre  d^un  autre  liquide  soit  possible,  il  faut  que  les  trois 
tensions  superficielles  et  les  composantes  de  V excès  du  poids 
de  la  goutte  sur  la  poussée  puissent  se  faire  équilibre  tout  le 
long  de  la  courbe  commune. 

Ce  théorème  conduit  aux  conséquences  suivantes  vérifiées  par 
l'expérience  :  «  Suivant  qu'un  liquide  s'étale  sur  la  surface  d'un 
autre  ou  forme  des  microglobules,  on  obtient  dans  la  position  in- 
verse des  liquides  la  formation  de  microglobules  ou  l'étalement.  » 

P.  MARIX.  —  Sur  un  moyen  d'amener  en  contact  intime, 
el  en  proportions  délerminccs,  deux  liquides  non  miscibles,  t.  CX.IV,  p.   1261. 

On  fait  arriver  lentement  dans  un  vase  les  deux  liquides  en 
proportion  voulue.  On  les  fait  sortir  sous  pression,  par  une  fente 
étroite  horizontale,  et  l'on  règle  la  pression,  en  sorte  que  le  débit 
soit  égal  à  l'alimentation.  Après  une  période  de  réglage,  la  surface 
de  séparation  se  place  d'elle-même  à  la  hauteur  de  la  fente,  et  les 
deux  liquides  sortent  dans  la  proportion  où  ils  entrent,  en  restant 
en  contact  par  une  large  surface.  La  méthode  est  applicable  à  trois 
liquides. 

IZARN.  —  Sur  quelques  résultats  fournis  par  la  formation  de  bulles  de  savon, 
au  moyen  d'un  savon  résineux,  t.  GXV,  p.  878. 

M.  Izarn  propose  pour  la  confection  des  bulles  de  savon  et 
l'étude  des  propriétés  des  membranes  l'emploi  d'un  savon  ré- 
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sineux  obtenu  en  faisant  bouillir  avec  de  Teau  lo*"*  de  colophane 
pure  et  lo^'  de  carbonate  de  potasse.  Les  lamelles  obtenues  pré- 
sentent une  souplesse,  une  élasticité  et  une  résistance  remar- 
quables. 

G.  VAN  DER  MENSBRUGGHE.  —  Sur  la  cause  commune  de  l'évaporation 
et  de  la  tensiou  superficielle  des  liquides,  t.  CXV,  p.  10S9. 

L'auteur  cherche  à  établir  théoriquement  la  réalité  de  la  tension 
superficielle.  Si  un  point  de  la  couche  supérieure  est  tiré  vers 
l'intérieur  par  une  force  A,  il  est  sollicité  vers  l'extérieur  par  une 
force  K  —  A.  Il  y  a  écartement  des  particules  dans  le  sens  normal, 
et  par  suite  dans  le  sens  tangentiel  au  voisinage  de  la  surface  libre. 
Si  l'écart  dans  le  sens  normal  dépasse  une  certaine  valeur,  les 
particules  extrêmes  se  séparent  de  la  couche;  c'est  le  phénomène 
de  l'évaporation. 

A.  WITZ.  --  Recherches  sur  la  réalisation  de  l'état  sphéroTdal 
dans  les  chaudières  à  vapeur,  t.  CXIV,  p.  4ii> 

DE  SWARTE.  --  Réclamation  de  priorité,  ibid,^  jk  1419. 

A.  WITZ.  —  Influence  de  la  masse  du  liquide  dans  les  phénomènes  de  caléfaction, 

t.  CXV,  p.  38. 

DE  SWARTE.        Nouvelle  réclamation,  ibid.,  p.  334. 

On  admet  généralement  qu'un  grand  nombre  d'explosions  de 
chaudières  sont  dues  à  la  production  de  l'état  sphéroïdal  par  Tali- 
mentation  en  présence  de  parois  rougies  et  à  la  cessation  de  cet 
état  avec  production  subite  d'une  grande  masse  de  vapeur. 
M.  Witz  combat  cette  théorie  par  des  expériences  faites  sur  des 
chaudières  dont  il  fait  rougir  la  paroi  avant  d'j  introduire  de  l'eau 
distillée.  Il  constate  que  la  vitesse  de  formation  de  la  vapeur  va 
en  croissant  d'une  manière  continue  à  mesure  que  la  température 
de  la  paroi  est  plus  élevée.  Il  a  atteint  ainsi  jusqu'à  une  vapo- 
risation de  934*^^,3  par  heure  et  par  mètre  carré.  Il  n'y  aurait  donc 
pas  état  sphéroïdal,  mais  vitesse  de  vaporisation  excessive. 

M.  de  Swarte  rappelle  qu'il  a  publié  des  résultats  et  des  con- 
clusions analogues  en  1886,  dans  les  Annales^industrielles, 

M.  Witz  repousse  celte  réclamation,  en  faisant  observer  que 
ses  expériences  peuvent  se  prolonger  indéfiniment,  tandis  que 
celles  de  M.  de   Swarte  ne   durent  que  quelques  secondes.  La 
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grande  masse    du    liquide    est   la  cause   à  laquelle   il  attribue 
Tabsence  d'état  sphéroïdal. 

M.  de  Swarte  insiste  sur  ses  observations. 

V.  CHABAUD.  —  Sur  un  nouveau  modèle  de  thermomètre  à  renversement 
pour  mesurer  les  températures  de  la  mer  à  diverses  profondeurs,  t.  CXIY, 
p.  65. 

Dans  la  position  retournée  des  thermomètres  à  renversement, 
le  mercure  du  réservoir  presse  sur  l'étranglement  et  peut,  soit 
le  fendiller,  soit  fournir  des  gouttes  qui  vont  se  joindre  à  la 
colonne  thermométrique.  M.  Chabaud  construit  ces  thermomètres 
avec  une  tige  recourbée  en  U,  de  sorte  que  le  réservoir  est  placé 
latéralement.  Une  petite  chambre  ménagée  dans  la  tige  reçoit  les 
gouttes  qui  se  détacheraient  accidentellement. 

L.-C.  BAUDIN.  —  Sur  la  dépression  du  zéro,  observée 
dans  les  thermomètres  recuits,  t.  CXV,  p.  gSS. 

Quand  les  thermomètres  formés  d'un  verre  ou  d'un  cristal  dé- 
terminé ont  été  recuits  à  44o"î  P^îs  laissés  longtemps  en  repos,  la 
dépression  du  zéro  qu'on  observe  pour  une  élévation  momentanée 
à  100°  suivie  d'un  refroidissement  à  0°  est  plus  faible  que  dans  les 
thermomètres  non  recuits  préalablement.  Elle  est  d'autant  plus 
faible  que  le  recuit  a  été  plus  prolongé,  et  peut  se  trouver  réduite 
pour  certains  verres  à  la  moitié  de  sa  valeur  primitive. 

R.  PICTET.    -  Étude  des  phénomènes  physiques  et  chimiques  sous  l'iofluencc 
de  très  basses  températures,  t.  CXIV,  p.  12^5. 

Une  éprouvette  pleine  de  chloroforme  et  contenant  un  thermo- 
mètre est  placée  dans  un  réfrigérant  contenant  du  protoxjde 
d'azote  solide  maintenu  à  — 120''.  La  cristallisation  commence 
quand  le  thermomètre  marque  — 68**,  5.  On  porte  l'éprouvette 
dans  un  réfrigérant  contenant  de  l'acide  carbonique  à  — 80°.  Au  lieu 
de  se  développer,  les  cristaux  fondent  et  le  thermomètre  descend 
à  —  80°.  Si  l'on  reporte  l'éprouvette  dans  le  premier  réfrigérant, 
les  cristaux  se  reforment,  et  la  température  remonte  à  — 68**,  5. 
L'explication  que  l'auteur  propose  pour  ce  singulier  phénomène 
semble  difficile  à  admettre.  G.  Foussereau. 

{A  suivre). 
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SUE  LA  COHSTITUTIOH  DES  OHDES  PAEASÉHiaUES  DE  DIFFEACTIOE, 
FEAISES  DES  BÉSEADZ  PAEALLÉLES  ; 

Par  m.  Georges  MESUN. 

J'ai  étudié  précédemment(*)les  franges  rigoureusement  achro- 
matiques, c'est-à-dire  alternativement  blanches  et  noires  obtenues 
à  l'aide  d'un  réseau;  or,  si  on  continue  à  les  observer  de  plus  en 
plus  près  du  réseau,  elles  deviennent  de  plus  en  plus  fines  et  l'on 
voit  apparaître  des  colorations  distribuées  de  la  façon  suivante  : 
les  franges  noires  continuent  à  rester  sombres,  mais,  sur  deux 
franges  brillantes  consécutives,  l'une  d'elles  s'illumine  en  violet, 
tandis  que  l'autre  se  colore  en  jaune;  le  même  phénomène  se 
produit  dans  tout  le  champ  qui  se  trouve  alors  couvert  de  ces 
deux  couleurs  alternées;  la  périodicité  existe  encore,  mais  il  faut 
traverser  deux  franges  noires  pour  retrouver  la  répétition  des 
mêmes  apparences;  en  avançant  lentement  le  microscope,  on  ob- 
serve une  grande  variété  de  couleurs,  mais  celles  qu'on  observe 
le  plus  généralement  sont  le  violet-mauve  associé  au  jaune,  le 
vert  associé  au  rose,  ou  encore  le  bleu  à  côté  du  blanc  ou  blanc- 
jaunâtre;  les  deux  couleurs  associées  sont  donc  à  peu  près  com- 
plémentaires, et,  pendant  ce  déplacement,  on  retrouve  à  plusieurs 
reprises  les  mêmes  apparences  qui  deviennent  plus  complexes 
lorsque  la  distance  est  plus  faible  encore  :  les  franges  noires  sont 
alors  très  fines,  l'intervalle  de  deux  d'entre  elles  se  resserre,  tandis 
que  l'intervalle  voisin  s'élargit  et  se  subdivise  en  bandes  colorées 
avec  un  axe  bleu,  rose  ou  jaune;  dans  tous  les  cas,  le  phénomène 
reste  périodique. 

Enfin,  en  continuant  à  approcher,  les  colorations  deviennent 
moins  vives  jusqu'au  moment  où  l'on  vise  le  réseau  lui-même; 
elles  apparaissent  de  nouveau  lorsque  l'on  vise  au  delà  (^). 

Ces  alternances  colorées  ne  peuvent  guère  s'expliquer  par  la 


(*)  Journal  de  Physique,  3»  série,  t.  III,  p.  i68  (avril  1894). 

(')  Pour  pouvoir  faire  plus  commodément  des  mesures,  j'ai  cherché  à  obtenir 

(les  photographies  de  ces  phénomènes;  je  les  ai  exécutées  en  transformant  Tocu- 

laire  du  microscope  en  chambre  noire  et  en  y  introduisant  de  petites  plaques 

sensibles  orthochromatiques  de  i""  de  côté;   la  chambre  où  l'on  opérait  était 

/.  de  Phys.,  3»  série,  t.  III.  (Août  1894.)  22 
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théorie  approchée  que  nous  avons  exposée  précédemment;  voici 
en  outre  deux  expériences  qui  suscitent  de  semblables  difOcultés  : 
Lorsqu'on  déplace  transversalement  le  point  S,  S|  et  S2  étant 
entraînés  dans  ce  mouvement  {^fig-  i),  les  franges  devraient  se 
déplacer  dans  le  même  sens;  or  elles  se  transportent  en  sens  in- 

Fig.  I. 


{'erse.  De  même,  lorsqu'on  déplace  transversalement  le  réseau, 
S|  et  S2  restent  immobiles,  comme  le  démontre  le  raisonnement 
qui  sert  à  les  obtenir  (  *  )  ;  or,  les  franges  se  déplacent  (Tun  mou- 
vement continu  dans  le  sens  de  la  translation. 

Ces  difficultés  proviennent  de  ce  qu'on  a  assimilé  les  ondes 
paragéniques  aux  ondes  ordinaires,  alors  qu'elles  ont  une  consti- 
tution toute  différente.  Lorsque  des  rayons  lumineux  émanés 
d'un  point  S  subissent  une  réflexion  ou  une  réfraction  sur  une 
surface  aplanétique  S  {fig.  3),  ils  vont  passer  par  un  point  Si 
réel  ou  virtuel;  on  sait  qu'en  vertu  du  principe  d'Huygens,  les 
différents  chemins  qui  vont  de  S  en  84   sont  parcourus  en  des 


rendue  obscure  et  le  microscope,  placé  dans  un  chevron  fixé  dans  Fembrasure 
delà  fenêtre,  recevait  les  rayons  solaires  tombant  sur  la  fente.  Ces  photographies 


A 


\ 


peuvent  ensuite  être  examinées  avec  un  fort  grossissement  et  Ton  y  retrouve  des 
dispositions  périodiques  et  différentes  pour  chaque  phénomène  coloré;  \^  fig.  a 
représente  quelques-unes  de  ces  dispositions. 
(  '  )   Voir  Mascart,  Optique,  t.  I,  p.  36(i. 
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temps  égaui,  de  sorte  que  la  phase  en  Si  diffère  de  la  phase  en  S 
d^une  quantité  constante,  indépendante  de  la  direction  considérée 
poar  la  propagation  du  mouvement  vibratoire.  De  même,  en 
étudiant  Taction  exercée  en  un  point  M,  on  reconnaît  que  cette 
action  provient  d'une  très  petite  zone  de  la  surface  22  avoisinant 
le  point  5|  où  la  droite  MSi  coupe  £,  le  chemin  Ss^  M  jouissant 

Kig.  3. 


delà  propriété  d'être  de  durée  minimum.  On  peut  en  outre  dé- 
montrer que  Taction  est  la  même  sur  tous  les  points  M  situés  sur 
unesphère  décrite  de  Si  comme  centre  :  en  un  mot,  la  nouvelle 
onde  a  une  structure  uniforme. 

Ces  propriétés  ne  se  retrouvent  plus  pour  les  ondes  paragé- 
niques  de  diffraction  obtenues  en  faisant  tomber  sur  un  réseau  les 
rayons  émanés  de  S. 

I**  Les  mouvements  vibratoires  envoyés  en  S|  (image  diffractée 
de  S)  par  les  différents  points  du  réseau  ne  sont  plus  concordants 
entre  eux;  d'après  la  méthode  qui  sert  à  déterminer  Si,  on  re- 
connaît que  deux  poÎDts  homologues  (/i^.  4)  A,  A',  de  deux 
éléments  consécutifs  envoient  en  S^  (réellement  ou  virtuellement) 


.    I 
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des  mouvements  qui  concordent  ou  plutôt  qui  diffèrent  de  X;  de 
même,  deux  autres  points  homologues  B,  B'  envoient  aussi  des 
mouvements  concordants  entre  eux,  mais  le  mouvement  émané 
de  A  ne  concorde  plus  avec  le  mouvement  émané  de  B  et  les  mou- 

Fig.  4. 


vements  reçus  en  Si  ont  une  phase  qui  croit  d^une  façon  continue 
au  fur  et  à  mesure  que  change  autour  de  S|  la  direction  suivant 
laquelle  ce  mouvement  lui  parvient;  cette  phase  augmente  de  X 
lorsqu^on  passe  d'un  point  du  réseau  au  point  homologue  de 
l'élément  adjacent. 

2°  Cette  propriété  se  retrouve  pour  les  différentes  ondes  dont 
le  centre  est  en  S|  ;  la  phase  y  varie  d'une  façon  continue;  on 
démontre  de  même  que  l'amplitude  y  change  d'une  façon  pério- 
dique, de  sorte  qu'une  telle  onde,  au  lieu  d'avoir  une  constitution 
uniforme,  a  une  structure  crénelée  qui  est  en  rapport  avec  la 
structure  périodique  du  réseau  qui  lui  a  donné  naissance. 

3**  Le  chemin  S^iM  ne  représente  plus  maintenant  le  trajet  de 
durée  minimum,  et  l'on  peut  se  demander  pourquoi  il  y  a  encore 
une  zone  efficace  autour  du  point  ^i ,  pourquoi,  en  un  mot,  la  lumière 
semble  provenir  du  point  s^  comme  l'expérience  l'indique;  quelle 


ONDES  PARAGÉNIQUES.  34r 

est  la  propriété  dont  jouit  cette  direction  S|  M,  qui  la  différencie 
des  directions  voisines.  On  reconnaît  aisément  que  c^est  au  voi- 
sinage de  cette  direction  que  se  trouvent,  sur  deux  éléments 
consécutifs,  deux  points  homologues  envoyant  en  M  des  mou- 
vements différents  de  X;  ou  enfin,  c^esi  au  voisinage  de  s^  que 
se  trouvent  deux  éléments  qui  em^oient  des  mous^ements  infi- 
niment voisins  d^être  concordants;  telle  est  la  propriété  qui 
caractérise  dans  ce  cas  la  région  efficace;  les  régions  éloignées 
de  Si  envoient  des  mouvements  qui  se  détruisent  par  interférence 
par  suite  de  la  modification  de  la  propriété  précédente  à  mesure 
qu'on  s^éloigne  de  s^ . 

4°  Le  raisonnement  précédent  justifie  la  substitution  du  point 
Sf  au  point  S,  mais  il  en  résulte  quelques  conséquences  nouvelles  ; 
nous  avons  admis  que  le  mouvement  provenait  sensiblement  du 
point  j|  ;  dans  le  cas  des  ondes  ordinaires,  cette  hypothèse  ne 
suscite  guère  de  difficultés,  car,  si  Ton  tient  compte  de  la  zone 
efficace,  on  peut  démontrer,  en  s' appuyant  sur  le  synchronisme  des 
différents  points  de  Tonde,  que  le  mouvement  vibratoire  peut  être 
considéré  comme  émané  de  5|,  à  condition  d'ajouter   un  retard 

fictif  égal  à  -;  ici  le  calcul  sera  loin  d*étre  aussi  simple  :  i°  parce 

(|ae  la  phase  varie  d'une  façon  continue  sur  Tonde  qui  passe  par5|  ; 
•i**  parce  que  Tamplitude  subit  en  même  temps  des  variations,  le 
mouvement  vibratoire  émané  des  différents  points  d'un  même 
élément  du  réseau  n'ayant  pas  la  même  grandeur  à  cause  de  la 
constitution  même  de  Télément.  En  composant  au  point  s^  ces 
mouvements,  on  se  trouvera  amené,  pour  tenir  compte  de  la  zone 
efficace,  à  ajouter  un  retard  cp|  déterminé  parla  position  de  5|  sur 
l'élément  et  à  multiplier  Tamplitude  par  un  facteur  a^  périodi- 
quement variable  dans  les  mêmes  conditions. 

5°  On  voit  donc  que,  pour  calculer  la  phase  en  M,  il  faut  con- 
naître la  phase  en  5| ,  y  ajouter  le  retard  cpi  et  celui  qui  correspond 
à  5|  M;  mais  le  retard  en  5|  ne  peut  se  calculer  d'après  la  phase 
en  S|  augmentée  du  retard  S|S|,  car  on  a  vu  que  la  phase  en  S4 
a'est  pas  déterminée  et  qu'elle  varie  avec  la  direction  considérée, 
si  bien  que,  si  on  calcule  ce  retard  par  rapport  à  S|  considéré 
comme  centre  d'une  onde  ordinaire,  il  devient  nécessaire  d'ajouter 
un  terme  complémentaire  ^^  pour  tenir  compte  de  la  correction 
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en  question.  Le  retard  ainsi  calculé  sera  la  somme  de  trois  termes 

'^1  qui  représente  la  distance  S|  M. 

^1  qui  tient  compte  de  la  position  de  s^  sur  le  réseau. 

(pi  qui  tient  compte  de  la  zone  efficace  qui  entoure  ^i,  c'est- 
à-dire  de  la  position  de  s^  sur  cette  zone. 

6^  Considérons  alors  un  point  S  éclairant  un  réseau,  les  rayons 
se  diffractent  à  droite  et  à  gauche  en  formant  des  ondes  paragé- 
niques  dont  les  centres  sont  en  S|  et  Sa  (fig*  i);  soit  un  point  M 
qui  reçoit  de  la  lumière  difTractée  qui  provient  de  ces  deux  sources, 
la  phase  du  premier  mouvement  est  /i  -f-  ^i  -h  ?i  ;  la  phase  du 
second  est  /a  -f-  ^{'î  H-  cpa  ;  la  différence  de  phase  est 

Xi  —  Xï  -+-  4^1 — 'l'j  -+-  «I  —  ®î- 

On  peut  démontrer  que  la  somme  des  quatre  premiers  termes 
est  constamment  nulle. 

Il  ne  reste  donc  que  le  retard  ©i  —  '^j  ;  <pi  est  une  fonction  pé- 
riodique représentée  par  (I)  (/î^.  5);  fa  est  représentée  par  une 

Fig.  5. 


courbe  symétrique  de  la  première  (II)  ou  obtenue  par  le  dépla- 
cement de  celle-ci,  si  elle  présente  elle-même  une  symétrie  comme 
Télément  du  réseau*,  <pi  —  «pa  est  représenté  par  la  différence 
d'ordonnées  de  ces  deux  courbes  et  l'on  reconnaît  qu'en  général 
<pi  —  <pa  n'est  pas  nul  sauf  aux  points  où  les  deux  courbes  se 
coupent,  et  l'on  peut  montrer  que  cette  circonstance  se  présentée 
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des  intervalles  égaux  à  ceux  qui  séparent  les  points  où  la  théorie 
approchée  prévoyait  l'existence  d'une  frange  brillante.  Calculons 
en  effet  la  distance  Ost  =  Ui  (Jig'  i)  et  supposons  pour  fixer  les 
idées  que  S  se  trouve  sur  la  normale  au  milieu  d'un  élément;  on  a 

C  —  Kl  d 


u\  —  c ic  —  x)  —  nXd \n\d^  -r^r 


c  —  x        y 
Calculons  de  même  0^2=  w^  • 

—   —,  1*2—  c (C-{-X)  rrz  nkd f   /l  A  rf -f-  -r-^  )  • 

cH-a?        y  y  y\  indJ 

le  nombre  d'éléments  du  réseau  contenus  dans  u^  et  u^  est  Ut  n 
et  U.2  riy  la  différence  du  nombre  d'éléments  est 

(m,— M,)/l, 

ce  qui  donne 

k 

—  » 

et  comme,  aux  points  en  question,  k  est  un  nombre  pair,  il  en 
résulte  que  les  deux  segments  O^i  et  Os2  ne  diffèrent  que  par  un 
nombre  entier  d'intervalles  du  réseau;  les  fractions  d'éléments 
sont  les  mêmes  de  part  et  d'autre  et  les  deux  points  5|  el  ^2  sont 
tels  que,  reportés  sur  un  même  élément,  ils  sont  symétriques 
l'un  de  Vautre;  les  quantités  cpi  et  fa,  qui  sont  déterminées  par 
cette  position  de  ^i  et  de  ^2,  auront  donc  la  même  valeur,  ainsi 
que  les  coefficients  ai  et  ^2  ;  il  y  a  donc  concordance  complète 
en  ces  points,  mais  en  ces  points  seulement. 

Si  le  point  S  ne  se  trouvait  pas  sur  un  axe  de  symétrie  du  ré- 
seau, la  conclusion  précédente  subsisterait  pour  tous  les  points 
obtenus  par  l'intersection  de  l'écran  avec  les  différentes  droites 
qui  joignent  le  point  S,  soit  au  milieu  d'une  partie  opaque,  soit 
au  milieu,  d'une  partie  transparente  ;  en  ces  points,  les  mouvements 
vibratoires  s'ajoutent  intégralement;  aux  points  voisins,  cette 
concordance  n'existe  plus,  il  y  a  une  différence  de  phase  qui  peut 

atteindre  une  fraction  notable  de  X  ;  si  elle  approche  de  -y  l'inter- 
férence sera  de  plus  en  plus  complète  et  il  y  aurait  même  destruc- 
tion totale  du  mouvement,  s'il  n'y  avait  de  variation  du  facteur 
qui  modifie  l'amplitude  ;  on  aura  donc  une  frange  sombre  qui  se 
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dédoublera  en  deux  autres  lorsque,  entre  deux  points  de  concor- 
dance, le  retard  pourra  prendre  une  valeur  supérieure  à  -• 

Cette  théorie  montre  que  les  franges  brillantes  sont  les  pro- 
jections déterminées  par  S  sur  Técran  des  milieux  des  parties 
opaques  et  transparentes  ;  il  doit  donc  y  en  avoir  deux  fois  plus  que 
d^éléments  projetés  dans  le  même  espace  ;  c'est  ce  qui  résulte  des 
mesures  (ailes  SLUlérienrement  (Journal  de  Physique,  avril  1894; 
p.  1 70).  Leur  liaison  avec  le  faisceau  de  droites  qui  les  déterminent 
montre  comment  elles  doivent  se  déplacer  par  le  mouvement 
transversal  du  réseau  ou  de  la  source,  conformément  à  ce  qu'on  a 
vu  plus  haut.  Enfin,  les  colorations  décrites  s'expliquent  à  leur 
tour  par  l'introduction  du  coefficient  ai  ;  en  effet,  en  un  point  M 
où  il  y  a  maximum,  il  y  a  concordance  pour  toutes  les  couleurs  ; 
mais  chacune  d'elles  ne  conserve  pas  la  même  intensité  relative  que 
dans  la  lumière  blanche,  l'amplitude  étant  multipliée  par  la  quan- 
tité ai,  variable  avec  la  position  de^i  sur  l'élément;  or,  le  point  S| 
varie  avec  la  couleur  et  il  en  est  de  même  de  5|,  bien  qu'en  ces 
points  on  ait  toujours  ai  =  a2]  mais  a^  est  une  fonction  de  X  et 
la  couleur  au  point  où  il  y  a  concordance  sera  représentée  par  SaJ  ; 
autrement  dit,  le  point  M  ne  voit  pas  le  spectre  diffracté  de  la 
même  manière  dans  toute  son  étendue  et  ces  différences  sont  dé- 
terminées d'après  Nombre  du  réseau  projeté  par  le  point  M  sur 
le  spectre. 

D'où  vient  alors  que  ces  maxima  présentent  deux  teintes  dif- 
férentes alternées?  II  est  facile  d'en  voir  la  raison  en  considérant 
l'expression  déjà  donnée  de  Ui  ;  on  reconnaît  que  la  différence  des 

valeurs  de  Ui  pour  deux  valeurs  successives  et  paires  de  kesi  — > 

c'est-à-dire  la  moitié  d'un  élément;  si  donc  on  prend  les  maxima 
de  numéros  pairs  o,  2,  4»  ^y  îls  seront  tous  identiques  entre  eux 
puisque  les  points  tels  que  St  sont  de  même  nature  pour  chaque 
couleur  en  chacun  de  ces  maxima,  quoique  d'une  nature  diffé- 
rente lorsqu'on  passe  d'une  couleur  à  l'autre;  de  même,  les 
maxima  de  numéros  impairs  i,  3,  5,  7  seront  encore  identiques 
entre  eux  quoique  différents  des  précédents,  puisque  chaque  point 
Si  change  de  nature. 

Si  le  point  M  est  assez  éloigné  pour  que  le  spectre  soit  recou- 
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vert  par  l'oiDbre  d'un  grand  nombre  d'éléments,  ce  spectre  pourra 
se  subdiviser  en  un  certain  nombre  de  régions  (violet,  indigo, 
bleu,  etc.)  pareillement  modifiées  au  point  de  vue  de  Fintensité; 
cette  modification  pourra  être  représentée  par  une  sinusoïde  ayant 
de  nombreuses  périodes  dans  le  spectre  {fig*  6,  ligne  i);  il  en 
résultera  pour  les  deux  maxima  des  teintes  blanches  pour  une 
raison  analogue  à  celle  qui  fait  disparaître  les  colorations  dans  les 
interférences  à  grande  différence  de  marche;  on  aura  donc  des 
franges  achromatiques.  Mais,  si  les  distances  deviennent  plus 
petites  et  s'il  suffit  d'un  petit  nombre  d'éléments  pour  recouvrir 
le  spectre  vu  du  point  M  {^fig^  6,  ligne  2),  l'indigo  sera  maximum, 
par  exemple,  ainsi  que  l'orangé,  tandis  que  le  vert  et  le  rouge 
seront  affaiblis;  la  même  apparence  se  manifestera  pour  les  autres 
maxima  de  même  espèce  pour  lesquels  la  courbe  précédente  se 
transporte  d'une  période;  en  la  transportant  seulement  d'une 
demi-période  {^fig^  6,  ligne  3),  on  voit  que,  pour  le  maximum 
voisin,  le  vert  et  le  rouge  seront  au  contraire  plus  énergiques,  le 
bleu  et  le  jaune  seront  diminués;  ces  maxima  consécutifs  se  colo- 
reront donc  de  teintes  différentes  qui  seront  sensiblement  com- 
plémentaires. 

Si  enfin  le  spectre  était  plus  petit  que  l'ombre  d'un  élément, 
toutes  les  couleurs  seraient  à  peu  près  modifiées  de  la  même  ma- 
nière et  les  teintes  s'affaibliraient  {Jig*  6,  ligne  4)- 

Ainsi,  en  tenant  compte  seulement  de  l'influence  du  facteur  ai, 
on  voit  que  le  phénomène  est  caractérisé  par  le  nombre  p  d'élé- 
ments du  réseau  projetés  sur  le  spectre  entre  les  longueurs  d'ondes 
extrêmes  X  et  X';  ce  nombre  d'éléments  est  donné  par 


(■^-t')^-^'' 


On  a  donc 


-^^ ^ =/>  OU  -jH -  =  1 1\ 


n 


d  tl  y  -~d  varient  en  sens  inverse  l'une  de  l'autre,  comme  les 
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distances  à  une  lentille  d^un  objel  et  de  Timage  qu'elle  fournit. 
Lorsqu'on  diminue  la  distance  d^  on  reporte  donc  à  des  distances 


Fig.  6. 


AAAAAAAAAA/   < 
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de  plus  en  plus  grandes  le  point  Â^  à  partir  duquel  le  phénomène 
caractérisé  par  le  nombre/?  se  produit;  si  l'on  remplace  p  par 
p  —  I ,  le  point  Ap^^  est  plus  rapproché  du  réseau  ;  on  a  donc  une 
série  de  points  A^,  A^_i,  A^.j,  .. .,  de  plus  en  plus  voisins  du 
réseau,  aux  environs  desquels  le  phénomène  revêt  une  apparence 
nouvelle,  caractéristique  des  nombres  p,p  —  i ,  />  —  2,  ...  ;  tous 
ces  points  s'éloignent  du  réseau  lorsque  d  diminue.  La  formule 
précédente  peut  se  vérifier  dans  sa  marche  générale  en  se  repérant 
sur  un  des  premiers  phénomènes  colorés  bien  déterminé,  par 
exemple,  un  rose  violacé  associé  à  un  jaune  vert  :  pour  mon  ré- 
seau au  ~,  placé  à  20"*"  de  la  fente,  ces  teintes  apparaissaient 
également  à  20"""*  au  delà  du  réseau;  ces  nombres  permettent,  à 
l'aide  delà  formule  précédente,  une  évaluation  du  nombre  p  cor- 
respondant. On  a 


2  5oo  (  0,000600- 


d'où 
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pour  ce  phénomène  ;  le  spectre  est  à  peu  près  divisé  en  trois  seg- 
ments par  Tombre  de  trois  éléments  du  réseau  (*). 

J'ai  tenu  enfin  à  mettre  en  évidence  la  variation  du  coefficient  a i 
qui  est  la  cause  de  la  production  des  colorations  :  si  U  ihéorie 
précédente  est  exacte,  en  recevant  sur  un  écran  placé  en  MPaction 
d\ine  seule  des  ondes  paragéniques  S|,  chacune  des  radiations 
apporte  aux  différents  points  de  l'écran  une  amplitude  variable^ 
d'où  la  production  de  maxima  et  de  minima  en  lumière  homogène, 
de  colorations  en  lumière  blanche  sans  que  la  phase  intervienne 
dans  ce  phénomène  qui  ne  dépend  pas  à  proprement  parler  des 
interférences,  bien  que  sa  période  soit  la  même  que  celle  du  phé- 
nomène interférentiel. 

Pour  le  vérifier,  il  suffit  de  couvrir  la  moitié  du  réseau  avec  un 
écran  ;  en  visant  au  microscope  dans  la  région  où  se  produisent 
les  franges  colorées,  on  voit  le  champ  divisé  en  trois  parties  :  d'un 
côté,  une  région  obscure  qui  ne  reçoit  de  lumière  ni  de  S i  ni 
de  Sa,  de  l'autre  une  région  éclairée  qui  reçoit  l'action  de  S|  el 
de  S3  ;  on  y  voit  les  franges  habituelles;  enfin,  une  région  intermé- 
diaire qui  reçoit  seulement  l'action  de  S|  :  on  y  voit,  en  effet,  des 
franges  bien  moins  vives,  mais  dont  la  période  est  de  même  gran- 
deur, quoique  constituée  d'une  façon  toute  différente.  L'expé- 
rience ne  réussit  pas  lorsqu'on  vise  une  région  où  se  produisent 
les  franges  achromatiques  :  la  région  intermédiaire  existe  néan- 
moins; mais  on  n'y  distingue  pas  les  franges  en  question;  cette 
particularité  vient  précisément  à  l'appui  de  la  théorie  présentée, 
car  la  production  des  franges  achromatiques  provenait  de  ce  que 
l'amplitude  de  la  variation  du  coefficient  a^  dans  le  spectre  deve- 
nait trop  faible  ainsi  que  trop  rapide  et  que  le  phénomène  était 
dû  tout  entier  à  la  différence  de  phase  ^1  —  ^ 2  ;  cette  même  raison 
explique  la  disparition  des  maxima  et  minima  qui  sont  dus  uni- 
quement à  la  variation  de  a^  et  nullement  au  retard  f  1  —  f  2. 

Application  aux  franges  de  Couverture  des  réseaux  paral- 


(*)  On  peut  rapprocher  ce  nombre  du  résultat  que  Ton  obtient  en  cherchant  à 
quel  moment  les  colorations  disparaissent  dans  les  interférences  ordinaires 
(miroir  de  Fresnel,  anneaux  de  Newton,  phénomène  de  polarisation  chromatique 
ou  rotatoire);  on  reconnaît  que  la  lumière  parait  sensiblement  blanche  lorsque 
son  spectre  présente  environ  cinq  cannelures. 
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lèles,  —  En  s^appuyant  sur  les  résultats  précédents,  on  peut  expli- 
quer la  production  des  franges  dîtes  de  l'ouverture  dans  l'expé- 
rience des  réseaux  parallèles.  On  sait  que  ces  franges  sont 
indépendantes  de  la  forme,  de  la  grandeur  et  de  l'orientation  de 
la  fente  ;  elles  n'exigent  pas  une  position  particulière  de  l'écran 
ou  de  la  fente  et  l'emploi  d'une  lentille  n'est  pas  indispensable  : 
leur  caractère  essentiel  est  d'offrir  des  colorations  alternées 
qui  présentent  d'ailleurs  le  même  aspect  que  celles  qui  sont 
produites  par  une  fente  éclairant  un  réseau;  il  suffit  donc  de  se 
reporter  à  la  description  faite  plus  haut.  Toutefois,  il  y  a  une 
différence  importante  à  signaler  à  cause  de  la  théorie  qui  va  être 
exposée  :  c'est  que  les  franges  noires,  qui  étaient  très  fines  dans  le 
premier  cas,  manquent  ici  de  netteté;  en  général,  le  second  phé- 
nomène ne  reproduit  pas  les  parties  délicates  du  premier,  mais 
seulement  les  bandes  qui  ont  une  certaine  largeur. 

Nous  considérerons  les  N  fentes  du  premier  réseau  comme  pro- 
duisant chacune  les  mêmes  phénomènes  dont  on  observe  la  super- 
position, la  netteté  étant  néanmoins  conservée,  à  cause  de  la 
petitesse  de  la  partie  utilisée  des  réseaux  et  de  la  corrélation 
particulière  qui  existe  entre  leurs  périodes.  Soient  S| ,  Sj,  Sj, ... 
(fig*  7)  '^s  fentes  du  premier  réseau  directement  éclairé  et  S',, 
S!^,  S3  les  fentes  qui  constituent  le  second  ou  plus  exactement  les 
milieux  des  ouvertures  :  soient  T',,  T'^,  T',  les  milieux  des  parties 
opaques. 

Considérons  l'action  exercée  à  grande  distance  par  la  fente  S|  ; 
on  a  vu  qu'il  doit  se  produire  sur  un  écran  une  série  de  franges 
alternativement  obscures  et  brillantes  ('),  les  franges  brillantes  se 
trouvant  dans  les  directions  qui  joignent  le  point  Sf  aux  points 
S|,  82,83,  ...,T^,T'2,T3,les  franges  obscures  se  produisant  entre 
les  franges  brillantes  ;  ces  franges  sont  achromatiques  si  la  distance 
de  la  fente  au  deuxième  réseau  est  assez  grande,  mais  elles  se 
colorent  si  cette  distance  devient  inférieure  à  une  certaine  limite, 
qui  est  environ  de  i"""  pour  un  réseau  au  j5(*);  les  couleurs  pré- 


(  '  )  Pourvu  que  S,  soit  assez  rapproche  du  réseau  ;  voir  la  formule  de  la  page  343. 

(*)  Il  suffît,  dans  la  formule  de  la  page  343,  de  remplacer  y  —  d  par  ao  et  />  par 
3,75  pour  déterminer  quelle  doit  être  la  valeur  étd  nécessaire  pour  que  le  phé- 
nomène correspondant  (rose  et  vert)  se  produise  k  une  grande  distance. 
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sentent  alors  une  alternance,  par  exemple  vert  et  rose,  et  on  peut 
dessiner  schématiquement  le  phénomène  par  une  courbe  analogue 
à  celle  qui  est  à  la  partie  inférieure  de  la  figure;  il  importe  de 
remarquer  que  ces  franges  ont  une  largeur  qui  atteint  souvent 
plus  de  i^"*  et  qui  est,  dans  tous  les  cas,  incomparablement  plus 
grande  que  la  période  du  réseau  et  même  plus  considérable  que  la 
portion  utilisée  de  ce  réseau. 


La  fente  voisine  S2  va  donner  lieu  à  la  production  du  même 
phénomène  dans  les  directions  S^S'^,  S^S'^,  S2S3;  mais,  si  ces 
deux  réseaux  ont  même  période,  ces  droites  forment  un  faisceau 
identique  au  premier,  déplacé  par  rapport  à  lui  de  y^  de  milli- 
mètre dans  le  sens  S|  Sj  et  comme,  par  sa  rencontre  avec  l'écran, 
il  indique  les  positions  des  franges,  on  obliendra  un  phénomène 
identique  au  premier,  qui  s'y  superposera  à  jj  de  millimèlre  près, 
car  le  deuxième  est  représenté  par  la  courbe  ponctuée  extrême- 
ment voisine  de  la  première. 

Il  en  sera  de  même  des  phénomènes  produits  par  les  autres 
fentes  qui  donnent  toutes  les  mêmes  apparences  avec  un  déplace- 
ment dont  le  maximum  est  égal  à  la  partie  utilisée  du  réseau. 

L'ensemble  donnera  donc  lieu  à  la  production  d'un  phénomène 
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plus  intense,  qui  pourra  s'observer  directement  sur  un  écran  et 
de  loin;  autrement  dit,  le  premier  réseau  avec  ses  N  fentes 
permet  d'utiliser  toute  la  lumière  solaire  qui  tombe  sur  une  lar- 
geur de  plusieurs  centinnètres  et  qui,  concentrée  par  une  lentille, 
l'éclairé  directement;  il  donne  sensiblement  et  avec  plus  d'éclat 
les  mêmes  apparences  qu'une  fente  unique  éclairant  un  réseau; 
mais  cet  avantage  est  racheté  au  prix  d'une  légère  confusion  dans 
les  détails  délicats;  à  cause  du  déplacement  signalé,  on  conçoit 
que  les  lignes  trop  fines  dont  la  largeur  serait  comparable  à  ce 
déplacement,  seront  confuses  ou  disparaîtront;  on  voit  donc  pour- 
quoi on  améliorera  le  phénomène  en  réduisant  ce  déplacement  : 
il  n'y  aura  qu'à  réunir  les  rayons  avec  une  lentille  et  à  mettre  les 
réseaux  dans  la  région  où  le  faisceau  est  le  plus  étroit,  c'est-à-dire 
au  foyer.  Tel  est  le  rôle  de  la  lentille  habituellement  employée. 
Bien  des  faits  peuvent  être  invoqués  à  l'appui  de  celte  théorie  : 

i"  On  sait,  par  les  expériences  de  M.  Garbe  (*),  qu'en  dépla- 
çant transversalement  un  des  réseaux,  d'une  période,  les  franges 
se  déplacent  d'une  période  dans  un  sens  ou  dans  l'autre; 

2**  On  peut  constater  que  la  période  entière  des  franges  (deux 
colorations),  correspond  à  une  largeur  égale  à  la  période  du 
second  réseau  projeté  sur  l'écran  par  un  point  du  premier; 

3**  En  éloignant  le  premier  écran  du  second,  on  constate  que 
les  mêmes  apparences  se  produisent  à  plusieurs  reprises  et,  si  on 
opère  en  lumière  h omogèoe,  on  retrouve  une  périodicité  très  ré- 
gulière; il  est  facile  de  s'en  rendre  contple  :  considérons  une  fente 
unique  S  éclairant  un  réseau  et  donnant  les  deux  images  virtuelles 
S|  et  Sa;  étudions  l'action  produite  au  loin,  au  centre  du  chAmp 
dans  la  direction  de  la  normale  au  réseau  que  nous  supposerons 
être  une  direclion  de  concordance;  on  a  vu  que  le  phénomène  dé- 
pendait de  la  nature  du  point  5«  {fig^  8).  Lorsque  le  point  S  se 
rapproche,  S|  décrit  la  droite  0S|  et  le  point  S\  se  déplace  sur  le 
réseau;  le  phénomène  central  change  donc  de  nature,  mais  il 
reprendra  le  même  aspect  lorsque  S|  sera  arrivé  en  S',  au-dessus 
de  s\^  point  homologue  de  s^  sur  l'élément  voisin;  il  y  a  donc  une 
période/?  qu'il  est  facile  de  calculer  à  l'aide  des  deux  triangles 

(«)  G  AUDE,  Journal  de  Physique,  3"  série,  t.  IX,  p.  f\o\  1890. 
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semblables.  On  a 
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cette  période  est  indépendante  de  d;  elle  est  donc  constante,  inver- 
sement proportionnelle  à  la  longueur  d'onde  et  le  produit/?),  doit 

être  égal  à  —  =  7-r—  =  o,  000  4oo. 
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Si  nous  faisons  n=  5o,  X  =  0,000589,  on  trouve 

p  =  o°*™,677. 

Or,  en  nous  reportant  au  Mémoire  de  M-  Garbe  déjà  cité,  nous 
pouvons  lire  ce  qui  suit  :  «  Lorsqoe  l'on  écarte  graduellement  les 
réseaux,  les  teintes  se  modifient,  disparaissent  même,  se  changent 
Tune  dans  l'autre  et  finalement  reprennent  leurs  valeurs  primi- 
tives pour  se  transformer  suivant  les  mêmes  alternatives,  mais  avec 
des  nuances  de  moins  en  moins  vives.  On  constate  que  les  dépla- 
cements par  lesquels  on  retrouve  la  même  apparence  sont  égaux,  et 
leur  valeur,  dans  mon  appareil  de  réseaux  au  3^  de  millimètre,  était 
de  o™",67.  Elle  varie  du  reste  en  lumière  homogène  et  va  en 
croissant  du  rouge  au  violet.  » 

Frappé  de  cette  coïncidence,  j'ai  communiqué  ce  résultat  à 
M.  Garbe  qui  a  bien  voulu  me  transmettre  l'extrait  suivant  de  son 
cahier  d'expériences,  faites  à  la  date  du  2  mars  1889. 

((  En  résumant  ce  qui  précède,  on  voit  que  l'on  a  pour  la  pé- 
riode p  : 
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>•  p,  \p, 

y.  nm 

Verre  rouge 0,62  o,64  0,0008968 

Sodium o,588  0,68  o,ooo4oi 

Thallium o,535  0,74  0,0003959 

»  Oa  peut  dire  que  la  proportion  inverse  des  périodes  aux  lon- 
gueurs d'ondes  est  parfaite  et  que  le  produit  en  [xp.  est  voisin 
de  4oo.  » 

La  vérification  de  la  formule  p  =  —çr  est  donc  aussi  satisfaisante 
que  possible. 

4°  On  peut  enfin  tirer  de  nombreuses  vérifications  en  associant 
deux  réseaux  dont  les  périodes  sont  différentes,  mais  sont  des 
multiples  Tune  de  Tautre.  Je  renvoie  pour  ces  vérifications  au 
Mémoire  complet,  qui  sera  inséré  dans  les  Annales  de  Chimie  eC 
de  Physique. 


LES  FBnCIFBS  rOIDAMSITAUZ  DE  LlHEEaÉnaïïB  ET  LEVE  APPUGAHOl 
AUX  FHilOMÈHES  CHIlIiaiIBS  (i); 

Par  m.  Henry  LE  CHATELIER. 
IL 

PIIÉNOMàNES  CHIMIQUES. 

Pour  pouvoir  étendre  aux  phénomènes  chimiques  les  lois  fon- 
damentales de  l'Énergétique,  il  faut  d^abord  démontrer  : 

1°  Qu'ils  peuvent  développer  de  la  puissance  motrice; 
a**  Qu'ils  peuvent,  dans  certaines  conditions,  s'effectuer  par 
voie  réversible. 

Ils  peuvent  développer  de  la  puissance  motrice,  car  un  grand 
nombre  de  réactions  chimiques  s'effectuent  spontanément,  et, 
d'autre  part,  toutes  les  réactions  chimiques  sont  accompagnées  de 
changements  de  température,  pression  ou  force  électromotrice, 
qui  peuvent  être  utilisées  directement  comme  sources  de  puis- 
sance motrice.  C'est  la  combinaison  du  charbon  avec  l'oxygène 
qui  fournit  la  chaleur  à  la  machine  à  vapeur,  la  combustion  du 

(•)  Voir  1"  Partie,  p.  289. 
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gaz  qui  donne  la  pression  motrice  dans  le  moteur  à  gaz,  Foxyda- 
tion  du  zinc  dans  la  pile  qui  fournit  Télectricité.  Enfin,  les  réac- 
tions chimiques  peuvent  être  réalisées  en  sens  inverse  par  une 
dépense  de  puissance  motrice  :  décomposition  de  Teau  par  électro- 
Ijse,  dissociation  du  carbonate  de  chaux  par  élévation  de  tempé- 
rature, du  bioxyde  de  baryum  par  changement  de  pression. 

Les  phénomènes  chimiques  peuvent  s'effectuer  par  voie  réver- 
sible; c'est  la  découverte  capitale  de  Sainte-Claire  Deville,  qui  a 
reconnu  que  toutes  les  réactions  chimiques  qui  devenaient  réver- 
sibles dans  certaines  conditions  de  pression  et  de  température  don- 
naient lieu  à  ce  qu'il  a  appelé  des  phénomènes  de  dissociation, 
La  définition  que  l'on  donne  habituellement  de  la  réversibilité 
dans  les  phénomènes  chimiques  peut  sembler,  à  première  vue, 
différente  de  celle  qui  a  été  donnée  au  début  de  cette  étude  ;  il  est 
facile  de  montrer  qu'au  fond  elles  reviennent  au  même.  On  dit  habi- 
tuellement qu'une  réaction  chimique  est  réversible  quand  on  peut 
provoquer  sa  réalisation  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  par  un  chan- 
gement infiniment  petit  des  conditions  actuelles  de  pression,  tem- 
pérature et  force  électromotrice.  Il  est  évident  que  cette  modifi- 
cation des  conditions  peut  être  obtenue  avec  une  dépense 
infiniment  petite  de  puissance  motrice.  Soit  en  effet  un  système 
chimique  à  la  température  t^  en  présence  d'un  milieu  indéfini  à  la 
même  température;  q  la  chaleur  latente  de  réaction  mise  en  jeu 
dans  la  transformation  chimique  du  système  qui  se  produit  quand 
la  température  s'élève  de  ^o  à  tQ-\- ^t;  la  puissance  motrice  à 
dépenser  pour  provoquer  la  même  transformation  a  pour  e:x- 
pression,  comme  on  le  verra  plus  loin, 


-9 

'0 


qui  est  un  infiniment  petit  par  rapport  à  la  quantité  de  chaleur  c/ 
fournie.  Les  expériences  de  Sainte-Claire  Deville  prouvent  donc 
bien  que  les  réactions  chimiques  peuvent  donner  lieu  à  des  phé- 
nomènes de  réversibilité  et  d'équilibre  suivant  le  sens  donné  ici 
à  ces  mots. 

Il  est,  par  suite,  permis  de  penser  que  les  phénomènes  chimiques 
obéissent  aux  lois  générales  qui  régissent  les  transformations  de 
la  puissance  motrice  :  l'expérience  l'a  pleinement  confirmé. 
J.  de  Phys.,  3*  série,  t.  III.  (Août  189^4.)  28 
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Première  loi  de  conservation  des  capacités  de  puissance 
motrice.  —  Cette  loi,  dans  le  cas  des  phénomènes  chimiques, 
constitue  la  loi  de  conservation  de  la  masse  de  Lavoisier.  Une 
réaction  chimique  ne  peut  se  produire  et,  par  suite,  développer 
de  la  puissance  motrice  sans  que  la  masse  individuelle  des  corps 
en  présence  varie,  mais  leur  masse  totale  reste  invariable.  C'est 
donc  exactement  le  pendant  des  lois  relatives  aux  variations  de 
volume,  de  quantité  d'électricité,  d'entropie.  Cette  analogie  a  été 
signalée  pour  la  première  fois  par  M.  Meyerhoffer. 

La  loi  de  conservation  de  la  masse  joue  un  rôle  capital  en  Chi- 
mie; c'est  de  sa  découverte  que  date  Texistence  de  la  Chimie  en 
tant  que  science.  Elle  a  permis  seule  de  faire  des  analyses  chi> 
miques  complètes,  en  dosant  par  différence  les  corps  que  l'on  ne 
peut  peser  directement;  elle  a  conduit  ainsi  à  la  découverte  de  la 
loi  des  proportions  défîmes  et  de  la  loi  d'équivalence;  elle  a  rendu 
possible  la  détermination  précise  des  poids  proportionnels  qui 
sont  tous  obtenus  à  l'aide  d'analyses  faites  par  différence. 

Deuxième  loi  de  conservation  de  la  puissance  motrice,  — 
Les  raisonnements  de  Carnot  sont  applicables  aux  phénomènes 
chimiques  dans  tous  les  cas  où  ils  peuvent  s'effectuer  par  voie  ré- 
versible. Toutes  les  lois  déduites  de  l'impossibilité  de  créer  de  la 
puissance  motrice  sont  immédiatement  utilisables.  Ces  lois  de- 
vraient conduire  à  une  expression  de  la  puissance  chimique  en 
fonction  de  la  variation  de  masse  et  d'une  force  chimique  de  même 
forme  que  pour  les  autres  puissances  motrices  : 

X  dm  -h  X'^m'-T-. . . 
ou 

(X'- X)^m'-h(\'-X)^m'    -.... 

Mais  cela  est  impossible,  parce  que  nous  ne  savons  pas  actuelle- 
ment mesurer  la  force  chimique  en  fonction  d'un  étalon  de  même 
nature;  il  faudrait,  pour  cela,  en  opérant  comme  dans  le  cas  de  la 
température,  de  la  force,  etc.,  pouvoir  transformer  par  voie  révei^ 
sible  un  corps  quelconque  en  un  autre  corps  arbitrairement  choisi 
comme  étalon,  c'est-à-dire  savoir  effectuer  la  transmutation  des 
corps,  ce  dont  nous  sommes  encore  loin.  Malgré  cela,  on  pourra  ap- 
pliquer utilement  la  loi  de  conservation  de  la  puissance  motrice  aux 
phénomènes  chimiques  en  suivant  une  voie  détournée  et  plus  com- 
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pliquée,  qui  coDsistera  à  transformer  au  préalable  la  puissance  chi- 
mique en  puissance  calorifique,  électrique,  mécanique,  dont  nous 
savons  effectuer  la  mesure  directe. 

La  méthode  suivie  est  analogue  à  celle  que  Ton  emploierait 
pour  étudier  la  force  vive  si  Ton  ne  savait  pas  mesurer  la  vitesse. 
On  ramènerait  au  repos  relatif  les  corps  en  présence  en  interpo- 
sant entre  eux  des  ressorts  qui  seraient  bandés;  on  mesurerait  le 
travail  ainsi  développé  et  Ton  partirait  de  cette  mesure  de  la  puis- 
sance motrice  du  système  en  mouvement  pour  lui  appliquer  la 
loi  de  conservation. 

Mais  quelques-unes  des  applications  des  lois  de  TÉnergétique 
à  la  Chimie  ne  nécessitent  pas  cette  mesure  préalable  de  la  puis- 
sance motrice;  on  commencera  par  leur  exposé. 

I®  Des  conditions  déterminantes  de  V équilibre  chimique.  — 
Les  seules  conditions  dont  la  v^ariation  puisse  altérer  l'état 
d* équilibre  d^un  système  chimique  sont  celles  dont  la  variation 
exige  une  consommation  de  puissance  motrice. 

Pour  le  démontrer,  supposons  qu^en  changeant  une  des  condi- 
tions d'un  système  chimique  actuellement  en  équilibre,  cet  état 
d'équilibre  cesse  d'exister.  Il  va  se  produire  une  réaction  sponta- 
née qui  développera  de  la  puissance  motrice-,  ramenons  la  condi- 
tion en  question  à  son  état  initial,  la  réaction  va  se  produire  en 
sens  inverse  en  fournissant  une  nouvelle  quantité  de  puissance 
motrice.  Il  y  aura  donc  eu  création  de  puissance  motrice  sans 
aucune  dépense  corrélative,  puisque  l'on  suppose  que  les  change- 
ments de  la  condition  considérée  n'entraînaient  aucun  changement 
semblable.  Or  cela  est  impossible. 

Toutes  les  conditions  que  l'expérience  a  montré  influer  sur 
réquilibre  chimique  satisfont  bien  à  la  loi  en  question.  Ces  con- 
dîltoos  sont  ! 

L'état  des  corps  en  réaction; 

La  condensation  individuelle  de  chacun  d'eux  ; 

La  température; 

La  pression  ; 

La  force  électro motrice  ; 

L'intensité  magnétique,  etc. 
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\jétat  des  corps  en  présence  fait,  par  exemple,  sentir  son 
influence  dans  la  dissociation  de  Thydrate  de  chlore,  qui  ne  possède 
pas  la  même  tension  de  dissociation  en  présence  de  l'eau  solide  ou 
de  la  glace  au-dessous  de  zéro.  Or,  il  est  impossible,  au-dessous  de 
zéro,  de  faire  passer  la  glace  à  Tétat  d'eau  liquide  sans  une  dépense 
de  puissance  motrice,  qui  sera  fournie  sous  forme  de  travail  si  Ton 
procède  par  vaporisation  et  condensation  à  température  constante, 
ou  sous  forme  de  chaleur  si  Ton  procède  par  échauffement  et  re- 
froidissement à  pression  constante. 

De  même,  les  difl^érents  états  allotropiques  d'un  même  corps  ; 
iodure  de  mercure,  azotate  de  potasse,  ont,  en  dehors  de  leur 
point  de  transformation,  un  coefficient  de  solubilité  différent;  de 
même  pour  les  différents  hydrates  d'un  même  sel  :  sulfate  de 
soude,  sulfate  de  chaux,  aluminate  de  chaux,  qui  ont  à  une  même 
température  chacun  un  coefficient  de  solubilité  différent.  La  sur- 
saturation n'est  que  la  saturation  relative  à  un  état  du  sel  qui 
n'est  pas  le  plus  stable  dans  les  conditions  actuelles  de  tempé- 
rature. 

La  condensation  de  tous  les  corps  sans  aucune  exception  qui 
interviennent  dans  une  réaction  donnée  est  une  des  conditions  dé- 
terminantes de  l'état  d'équilibre.  Si  dans  l'eau,  au  contact  de 
cristaux  d'hydrate  de  chlore,  on  vient  à  faire  dissoudre  un  sel, 
ce  qui  diminue  la  condensation  de  l'eau,  on  modifie  immédiate- 
ment l'état  d'équilibre  de  ce  composé,  modification  qui  se  mani- 
feste par  un  accroissement  de  la  tension  du  chlore. 

Dans  la  décomposition  des  sels  par  l'eau ,  l'état  d'équilibre 
n'est  pas  fonction  seulement  de  la  quantité  d'acide  libre  renfermé 
dans  un  volume  donné  de  la  dissolution;  il  dépend  aussi  de  la 
quantité  de  sel  dissous:  tel  est  le  cas  de  la  décomposition  du  sul- 
fate de  mercure,  du  chlorure  d'antimoine  par  l'eau. 

Le  rôle  de  la  température  et  de  la  pression  dans  les  phéno- 
mènes d'équilibre  chimique  sont  trop  connus  pour  qu'il  y  ait  lieu 
d'y  insister. 

Le  magnétisme  parait  influer  sur  les  transformations  allotropi- 
ques du  fer. 

Les  actions  de  présence,  au  contraire,  c'est-à-dire  celles  des 
corps  qui  reviennent  finalement  à  leur  état  initial,  n'ont  au- 
cune influence  sur  l'état  d'équilibre.  Leur  seul  rôle,  analogue  à 
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celui  de  Phuile  dans  les  organes  mécaniques  des  machines,  est 
d'atténuer  Pinfluence  des  résistances  passives  qui  s'opposent  au 
retour  vers  l'état  d'équilibre  d'un  système  chimique  hors  d'équi- 
libre. 

Telle  est  l'action  de  la  mousse  de  platine,  des  ferments  et  mi- 
crobesy  de  certains  agents  chimiques,  tels  que  le  bioxyde  d'azote 
dans  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique,  du  chlorure  de  cuivre 
dans  la  fabrication  de  l'acide  chlorhydrique  par  le  procédé  Deacon« 

On  peut  affirmer  en  toute  certitude  que  l'on  ne  trouvera  jamais, 
ce  qui  a  été  souvent  cherché,  un  microbe  ou  une  cellule  vivante 
capable  de  provoquer  par  sa  seule  action  de  présence  la  synthèse 
de  Vurée  aux  dépens  du  carbonate  d'ammoniaque  et  de  l'eau, 
parce  que  l'on  connaît  déjà  un  ferment  provoquant  la  réaction  in- 
verse. Trouver  un  semblable  ferment  serait  la  découverte  du  mou- 
vement perpétuel;  il  suffirait,  en  effet,  d'avoir  deux  systèmes  sem- 
blables entre  lesquels  on  échangerait  alternativement  les  microbes, 
ce  qui  ne  dépenserait  aucun  travail  :  on  provoquerait  simultané- 
ment les  deux  réactions  inverses,  l'une  avec  dégagement,  l'autre 
avec  absorption  de  chaleur.  On  obtiendrait  donc,  en  partant 
d'un  milieu  à  température  uniforme,  une  source  chaude  et  une 
source  froide  qui  pourraient  être  ramenées  à  leur  température 
initiale  en  produisant  du  travail  par  l'intermédiaire  d'une  machine, 
et  l'on  recommencerait  ainsi  indéfiniment. 

Dans  certaines  opérations  industrielles,  fabrication  de  l'acide 
sulfurique,  de  l'acide  chlorhydrique,  il  est  incontestable,  au  point 
de  vue  pratique,  que  les  actions  de  présence  employées  permettent 
d'obtenir  un  meilleur  rendement,  une  réaction  plus  complète. 
Dans  le  procédé  Deacon,  on  arrive,  grâce  à  l'emploi  d'un  sel  de 
cuivre,  à  décomposer  80  pour  100  de  l'acide  chlorhydrique,  tandis 
qu'en  son  absence  on  n'en  décomposerait  que  4o  pour  100.  La 
raison  de  ce  fait  paradoxal  à  première  vue  est  que  le  sel  de  cuivre 
permet  d^obtenir  la  réaction  de  l'oxygène  sur  l'acide  chlorhydrique 
à  la  température  de  4^o^^  tandis  qu'en  son  absence  la  réaction  ne 
serait  possible  qu'au-dessus  de  800®.  Or,  la  température  est  une 
des  conditions  déterminantes  les  plus  importantes  de  l'état  d'équi- 
libre et  la  réaction  considérée  ici  est  d'autant  plus  complète  que 
la  température  est  plus  basse.  Ce  n'est  donc  que  d'une  façon  in- 
directe en  permettant  d'abaisser  la  température  que  le  sel  de 
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cuivre  augmente  le  rendement  en  chlore  du  procédé  Deacon. 

2"  De  V équivalence  des  systèmes  chimiques.  —  Deux  systèmes 
en  équilibre  avec  un  troisième  sont  en  équilibre  entre  eux  et 
réciproquement,  —  Cette  loi,  qui  n'est  que  la  généralisation  de 
la  loi  du  point  triple  de  Thomson,  est  encore  une  conséquence 
immédiate  de  l'impossibilité  de  créer  de  la  puissance  motrice;  elle 
résulte  de  ce  que,  comme  on  Ta  établi  plus  haut,  la  puissance  mo- 
trice développée  dans  une  transformation  réversible  d'un  système 
matériel  est  indépendante  des  états  intermédiaires  de  la  transfor- 
mation. Que  l'on  réalise  une  transformation  directement  ou  en 
passant  par  un  troisième  état  intermédiaire,  la  puissance  motrice 
sera  la  même.  Si  un  troisième  état  est  isolément  en  équilibre  avec 
les  deux  autres,  c'est-à-dire  s'il  peut  se  transformer  dans  les 
deux  directions  sans  dépenser  ni  développer  de  puissance  motrice, 
il  en  sera  nécessairement  de  même  dans  la  transformation  directe 
des  deux  états  extrêmes  l'un  dans  l'autre. 

Comme  exemple  des  applications  de  cette  loi,  on  peut  signaler 
l'égalité  des  tensions  de  vapeur  et  de  dissociation,  des  coefficieDts 
de  solubilité  des  corps  à  leur  point  de  fusion,  de  transformation 
allotropique,  de  déshydratation.  Ainsi  l'eau  et  la  glace  à  o^  ont  la 
même  tension  de  vapeur;  l'azotate  d'ammoniaque  à  ses  points  de 
transformation  dimorphique,  les  mêmes  coefficients  de  solubilité  ; 
le  sulfate  de  soude  anhydre  et  décahydraté,  le  même  coefficient  de 
solubilité  à  33**.  L'hydrate  de  chlore  a  la  même  tension  de  disso- 
ciation au  contact  de  l'eau  et  de  la  glace  à  o^. 

Expression  de  la  puissance  chimique,  —  Pour  les  autres  ap- 
plications de  la  loi  de  conservation  de  la  puissance  motrice  aux 
phénomènes  chimiques,  il  faut  avoir  une  expression  de  la  puis- 
sance chimique  en  fonction  de  grandeurs  mesurables  par  Texpé- 
rience.  Cette  puissance  motrice  dépend  d'ailleurs  non  seulement 
de  l'état  chimique  final  auquel  le  système  arrive,  mais  aussi  de 
l'état  physique  final.  On  considérera  seulement  le  cas  où  l'état 
final  est  l'état  d'équilibre  chimique  correspondant  aux  tensions 
initiales  />oi  'o^  ^0-  Soient  Aq  et  A|  les  deux  états  extrêmes  de  la 
réaction;  par  exemple  Ao  sera,  dans  la  dissociation  de  l'acide  car- 
bonique, le  mélange  d'oxyde  de  carbone  et  d'oxygène,  A|  l'acido 
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carbonique.  On  appellera  m  la  proportion  du  corps  A|  formé 
rapportée  à  la  quantité  qui  s'en  formerait  dans  le  cas  où  la  réaction 
serait  complète,  c'est-à-dire  que  le  maximum  de  m  sera  Tunité. 

Pour  faire  le  calcul  de  la  puissance  motrice,  on  supposera  qu'il 
est  possible  de  faire  varier  la  pression,  la  température,  la  force 
électromotrice  en  laissant  à  volonté  les  réactions  chimiques  qui 
tendent  à  se  produire  s'effectuer  ou  non.  Cela  est  possible  dans 
certains  cas;  on  admettra  par  induction  que  les  résultats  obtenus 
sont  applicables  à  toutes  les  réactions  chimiques. 

Soit  donc  un  syslème  pris  actuellement  sous  les  tensions  /?©,  ^o? 
eo  en  relation  avec  un  milieu  indéfini  à  mêmes  tensions.  On  fera 
successivement  les  deux  opérations  suivantes  :  on  amènera  le 
système  chimique  à  des  tensions  /?,,  /|,  e,  auxquelles  il  serait  en 
équilibre  avec  sa  composition  actuelle  sans  laisser  aucune  réaction 
chimique  se  produire,  puis  on  le  ramènera  à  ses  tensions  initiales 
en  laissant  les  réactions  chimiques  se  produire.  La  puissance  mo- 
trice développée  dans  cette  suite  de  transformations  toutes  réver- 
sibles donnera  précisément  la  mesure  cherchée  de  la  puissance^ 
chimique.  On  donnera  la  démonstration  dans  le  cas  où  une  seule 
des  tensions  aura  varié,  la  température  par  exemple,  c'est-à-dire 
que  l'état  d'équilibre  alleint  correspondra  à  des  pressions  et  forces 
électromotrices  identiques  à  celles  du  système  initial. 

La  puissance  motrice  échangée  aura  pour  expression,  en  sup- 
posant la  chaleur  empruntée  au  milieu. 


fy-'.- 


Les  quantités  de  chaleur  qui  doivent  être  fournies  au  système 
peuvent  se  décomposer  en  deux  parties,  les  unes  relatives  à  la 
portion  du  système  qui  n'éprouve  pas  de  transformation  chimique  ; 
elles  se  compensent  exactement  à  réchauffement  et  au  refroidisse- 
ment :  il  n'y  a  donc  pas  à  en  tenir  compte;  les  autres  relatives  au 
corps  en  transformation  chimique  se  composent  de  deux  parties  : 
la  chaleur  de  réaction  proprement  dite  et  la  chaleur  d'échauffe- 
ment  des  corps  en  réaction. 

Appelons  L  la  chaleur  latente  de  réaction  de  la  quantité  totale 
de  matière,  mesurée  sous  tensions  constantes  à  la  température  t\ 
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m  la  quantité  relative  de  matière  transformée  à  une  tempéra- 
ture quelconque  ^; 

c'i,  Co  les  chaleurs  spécifiques  des  corps  en  réaction,  qui  sont 
liées,  comme  on  le  démontre  en  partant  du  principe  de  Tétat  ini- 
tial et  final  donné  plus  loin,  à  la  chaleur  latente  de  réaction  parla 

formule 

dh 

Nous  aurons,  pour  un  échaufTement  dt  à  partir  de  la  température 
/,  à  dépenser  une  quantité  de  chaleur  :  en  montant  de  ^o  à  t^ 

-r-  Cl  dt 

en  descendant  de  t^  à  t^ 

-  -  m  c^dt  —  (  1  —  m)c\dt  '\-h  —-    dty 
soit  au  total 


ce  qui  donne  pour  la  puissance  motrice  chimique 


s: 


'd{mL)('~-^).-.o. 


Dans  le  cas  où  la  suite  des  transformations  effectuées  aurait  été 
dirigée  vers  un  état  d'équilibre  correspondant  à  des  tensions />29 
/2,  C2  différentes  toutes  trois  des  tensions  initiales,  un  calcul  iden- 
tique au  précédent,  mais  plus  compliqué  seulement  par  le  fait  de 
la  présence  des  trois  variables,  conduirait  à  l'expression  générale 
de  la  puissance  chimique 


4-25rf(mL)— ^-?  !-rf(m/?V)^  ^ -t-o,  io2<f(m<?I; -^^^. 

Dans  le  cas  où  le  système  chimique  est  très  voisin  de  l'état  d'équi- 
libre, c'est-à-dire  que  ^a — ^o>  P^ — Poi  ^2  —  ^0  sont  des  infini- 
ment petits,  ce  qui  permet  de  poser 

m  —  mo  _  t —  <o  _  p  — /?o  _  e    -Ço 
Im       ~      àt  A/)  Ae     ' 
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Texpression  de  la  puissance  chimique  se  réduit  à 

lAm  (  42>L     -  '- pW  -     ~-o,io2tfI  —  ) . 
\  f  P  «  / 

La  parenthèse  de  cette  expression  n'est  autre  que  la  difTérentieile 
de  la  fonction  caractéristique  H'  de  M.  Massieu. 

3**  Du  sens  du  déplacement  de  l'équilibre  chimique.  —  On 
considère  généralement  comme  une  conséquence  nécessaire  de  Fé- 
quilibre  chimique  que  toute  transformation  produite  par  un  chan- 
gement d'une  des  conditions  déterminantes  de  l'équilibre  dispa- 
raît quand  on  ramène  cette  condition  à  sa  grandeur  primitive;  en 
réalité,  cette  propriété  n'appartient  qu'à  l'équilibre  stable,  mais 
nous  ne  connaissons  en  Chimie  que  des  équilibres  stables  ;  prati- 
quementy  cette  propriété  appartient  à  tous  les  faits  d'équilibre  sus- 
ceptibles d'être  étudiés  expérimentalement.  La  condition  évidente 
de  stabilité  est  que  le  retour  vers  l'état  initial  d'un  système  dont 
l'état  chimique  a  été  seul  modifié,  les  tensions  étant  les  mêmes, 
corresponde  à  un  dégagement  d'une  quantité  positive  de  puissance 
motrice.  On  déduit  de  cette  condition  la  loi  suivante  pour  le  sens 
du  déplacement  de  l'équilibre  chimique. 

Toute  variation  d'une  des  conditions  déterminantes  de 
^équilibre  produit  une  transformation  chimique  du  système 
qui  tend  à  amener  une  variation  de  sens  inverse  de  la  condi- 
tion considérée,  c'est-à-dire  que  toute  élévation  de  température 
d'un  système  actuellement  en  équilibre  produira  une  réaction 
avec  absorption  de  chaleur,  toute  élévation  de  pression  une  réac- 
tion avec  diminution  de  volume,  etc. 

Il  n'y  a  qu'à  écrire  que  l'expression  de  la  puissance  motrice 
donnée  plus  haut  est  positive,  soit,  suivant  le  cas  considéré, 

A/n  — -  >  o,         A/n  V  A/)  >  o,         Am  I  Aô  >  o. 

Les  applications  expérimentales  de  cette  loi  sont  nombreuses. 

Influence  de  l'élévation  de  température  à  pression  constante. 
Elle  produit,  pour  tous  les  corps,  un  accroissement  de  fusion  et 
de  vaporisation  ;  un  accroissement  de  dissociation  des  composés 
exothermiques  (acide  carbonique,  eau,  iodure  de  mercure,  carbo- 
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nale  de  chaux,  bioxyde  de  baryum,  oxyde  d^argent,  etc.);  une  di- 
minution de  dissociation  des  composés  endolhermiques  qui 
doivent  être  d'autant  plus  stables  que  la  température  est  plus 
élevée  (oxyde  de  carbone,  hydrogène  sélénié,  etc.);  un  accroisse- 
ment de  solubilité  de  la  plupart  des  sels,  qui  se  dissolvent  en 
général,  avec  absorption  de  chaleur^  une  diminution  de  solubilité 
de  quelques  corps  dont  la  dissolution  dégage  de  la  chaleur  (hydrate 
de  chaux,  sulfate  de  thorium,  gypse  au-dessus  de  35°,  sulfate  de 
soude  anhydre,  isobulyrate  de  chaux,  etc.). 

L'état  d'équilibre  des  systèmes  dont  la  transformation  ne  déga- 
gerait pas  de  chaleur  serait  indépendant  de  la  température.  Celte 
condition  est  à  p^a  près  réalisée  par  la  dissociation  de  Tacide 
iodhydrique;  la  solubilité  du  chlorure  de  sodium,  exactement  par 
la  solubilité  du  gypse  à  35",  etc. 

Toute  augmentation  de  pression  produit  une  diminution  de  la 
dissociation  des  composés  formés  avec  contraction  :  tels  l'acide 
carbonique,  tels  surtout  les  corps  solides  formés  aux  dépens  d'un 
gaz;  dissociation  du  carbonate  de  chaux,  du  bioxyde  de  baryum; 
la  fusion  de  la  glace  et  la  transformation  de  l'iodure  d'argent  hexa- 
gonal en  iodure  cubique  peuvent  être  obtenues  par  une  simple  aug- 
mentation de  pression.  L'acétylène  qui  se  forme  sous  la  pression 
ordinaire  dans  les  combustions  incomplètes  des  composés  orga- 
niques se  transforme  dans  la  combustion  en  vase  clos  des  explosifs 
en  carbone  et  formène. 

4"  De  V équilibre  isochimique  à  condensation  constante,  — 
Pour  qu'un  système  en  équilibre  sous  les  tensions  />,  I,  e  soit 
encore  en  équilibre  sous  les  tensions  p  -h  A/>,  t  -h  A/,  e  -4-  Ae,  il 
faut  et  il  suffit  que  l'expression 

t       ^      p  '  e 

soit  nulle  afin  que  la  puissance  motrice  correspondant  à  un  chan- 
gement chimique  Am  soit  un  infiniment  petit  du  second  ordre.  Il 
est  facile  de  voir  qu'en  supprimant  le  terme  relatif  à  l'électricité 
on  retombe  sur  la  formule  de  Glapeyron  pour  les  tensions  de  va- 
peur; en  supprimant  le  terme  relatif  au  volume,  on  retombe  sur 
la  formule  de  Hclmholtz  pour  les  piles.  Mais  l'équation  obtenue 


PRINCIPES  DE  L'ÉNERGÉTIQUE.  363 

est  beaucoup  plus  générale  que  les  deux  applications  particulières 
rappelées  ici.  Elle  s'applique  encore  au  casoii  un  gaz  inerte  se  trouve 
au  contact  du  corps  qui  se  vaporise  ou  se  dissocie,  et  surtout  au  cas 
beaucoup  plus  important  du  système  homogène  en  équilibre.  Elle 
permet  par  exemple ,  connaissant  le  degré  de  dissociation  de  Tacide 
carbonique  sous  une  pression  et  une  température  données,  de  cal- 
culer rigoureusement  toute  la  série  de  pressions  et  températures 
correspondantes  pour  lesquelles  le  degré  de  dissociation  sera  le 
même,  en  supposant  connue  à  toute  température  la  valeur  de  la 
chaleur  latente  de  réaction  L. 

Enfm,  si  la  réaction  chimique  se  fait  sans  changement  de  vo- 
lume, l'état  d'équilibre  sera  indépendant  de  la  pression.  Ce  cas 
est  sensiblement  réalisé  dans  la  dissociation  de  l'acide  iodhv- 
drique. 

5**  De  V équilibre  à  tension  fixe  et  condensation  variable, 
—  Les  lois  précédentes  établissent  des  relations  absolument  rigou- 
reuses entre  des  grandeurs  directement  mesurables  par  l'expé- 
rience; la  loi  qui  va  être  établie  est  encore  rigoureuse,  mais  elle 
donne  des  relations  entre  des  grandeurs  qui  ne  sont  pas  directe- 
ment mesurables  par  l'expérience.  Elle  présente  néanmoins  une 
très  grande  importance  parce  qu'il  est  possible  de  rattacher  empi- 
riquement ces  grandeurs  à  la  condensation  des  diflTérents  corps 
entrant  dans  le  mélange  et  d'obtenir  ainsi  une  relation  approchée 
relative  à  ces  condensations,  c'est-à-dire  à  ce  que  l'on  appelle  l'ac- 
tion de  masse. 

Pour  soumettre  au  calcul  les  mélanges  décomposition  variable, 
il  faut  d'abord  établir  que  l'on  peut  isoler  par  voie  réversible  les 
différents  corps  d'un  mélange  et  les  amener  finalement  à  un  élat 
où  la  dépense  totale  de  puissance  motrice  nécessitée  par  la  sépara- 
tion de  chacun  d'eux  soit  nulle  ou  tout  au  moins  soit  exactement 
connue.  Cette  séparation  peut,  au  moins  théoriquement,  être 
facilement  effectuée  dans  certains  cas  ;  on  admettra  par  induction 
qu'elle  est  dans  tous  les  cas  possible. 

Soient,  par  exemple,  de  l'acide  carbonique,  de  l'oxyde  de  car- 
bone et  de  l'oxygène  à  l'état  d'équilibre  chimique  ;  nous  pourrons 
les  faire  sortir  en  absorbant  l'acide  carbonique  par  de  la  chaux, 
l'oxyde  de  carbone  par  du  nickel  ou  du  chlorure  cuivreux,  l'oxy- 
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<^ène  par  de  la  bar^le  ou  de  Tiridiuin,  et  en  décomposaDt  ensuite 
les  corps  ainsi  formés.  Pour  faire  cette  opération  par  voie  réver- 
sible, on  pourra,  par  exemple,  détendre  le  mélange  à  température 
constante  sans  laisser  aucune  réaction  se  produire,  de  façon  à 
ramener  à  une  pression  pour  laquelle  la  chaux,  par  exemple,  sera  en 
<îquilibre  avec  l'acide  carbonique  qu'il  renferme;  ce  gaz  pourra  alors 
être  absorbé  par  voie  réversible  ;  on  isolera  le  carbonate  de  chaux 
fourni  et  on  le  décomposera  par  voie  réversible  en  diminuant  la 
pression.  Ceci  fait,  on  ramène  le  mélange  à  sa  pression  initiale  et 
le  gaz  isolé  à  la  pression  que  l'on  désire.  Il  est  toujours  possible 
de  choisir  cette  pression  de  façon  que  la  somme  de  la  puissance 
motrice  dépensée  soit  nulle.  Cette  puissance  motrice  dépend  évi- 
demment de  la  pression  du  milieu  dans  lequel  se  trouvent  les 
corps  considérés  ;  mais,  dans  l'application  en  vue  ici,  Tintervention 
du  milieu  s'annule  Gnalement  dans  les  formules.  On  supposera 
que  ce  milieu  a  une  tension  nulle,  de  façon  à  pouvoir  dès  le  début 
en  faire  abstraction. 

Le  procédé  indiqué  ici  pour  sortir  un  corps  d'un  mélange  par 
voie  réversible  n'est  évidemment  pas  le  seul  que  l'on  puisse  en* 
visager.  On  peut  séparer  certains  corps  en  les  faisant  cristalliser 
par  refroidissement  ou  compression;  on  peut  encore  admettre, 
comme  Ta  fait  M.  Van  t'Hoff,  l'existence  de  parois  semi-perméables 
qui  ne  laisseraient  passer  qu'un  seul  corps,  mais  ce  dernier  pro- 
cédé a  l'inconvénient  de  recourir  à  une  hypothèse  absolument  con- 
traire à  la  réalité  des  faits.  Une  membrane  de  caoutchouc  dissout,  il 
est  vrai,  en  plus  grande  quantité  l'acide  carbonique  que  l'hjdro- 
gène  et,  par  suite,  laisse  plus  rapidement  passer  le  premier  gaz; 
mais,  si  l'on  attend  assez  longtemps  pour  atteindre  l'état  d'équilibre, 
condition  indispensable  des  opérations  réversibles,  la  proportion 
des  deux  gaz  qui  a  traversé  la  membrane  de  caoutchouc  est  exac- 
lement  la  même.  Faire  reposer  tout  le  raisonnement  sur  une  pro- 
priété qui  est  exactement  le  contre-pied  de  celles  qui  appartiennent 
au  corps  réel  est  évidemment  peu  satisfaisant.  En  s'appujant  sur 
les  phénomènes  de  vaporisation  ou  de  dissociation,  on  évite  toute 
objection  de  cette  nature. 

Etant  démontré  qu'il  est  possible,  par  des  artifices  convenables, 
de  faire  sortir  sans  dépense  de  puissance  motrice  un  corps  quel- 
conque d'un  mélango,  il  est  facile  d'établir  par  une  méthode  due 
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à  M.  Van  t'HolFune  relation  entre  les  pressions  de  ces  corps  iso- 
lés qui  doit  être  satisfaite  pour  tous  les  mélanges  en  équilibre  chi- 
mique sous  des  tensions  (pression  totale,  température)  déter- 
minées. 

Soient  deux  mélanges  décomposition  différente  qui  soient  isolé- 
ment en  équilibre  chimique. 

Soit  Téquation  de  la  réaction  chimique 

où  A,  B,  C  sont  les  symboles  représentatifs  des  poids  molécu- 
laires des  corps  en  réaction;  /?,  n',  n!^  le  nombre  de  ces  poids  mo- 
léculaires. Par  exemple,  pour  la  dissociation  de  l'acide  carbonique^ 

l'équation  sera 

iC0«-iCO-^o,5O«. 

Pour  écrire  que  ces  systèmes  sont  en  équilibre,  il  suffit  d'écrire 
qu'une  transformation  chimique,  à  partir  de  leur  état  actuel,  exige 
une  dépense  infiniment  petite  de  puissance  motrice.  L^artificr 
•employé  par  M.  Van  t'Hoff  pour  effectuer  celte  transformation  chi- 
mique consiste  à  enlever  à  l'un  des  systèmes  une  certaine  quan- 
tité des  corps  en  réaction,  de  l'acide  carbonique  par  exemple,  et 
aie  verser  dans  l'autre,  et  inversement,  à  enlever  au  second  système 
une  quantité  équivalente  des  autres  corps  en  réaction,  l'oxyde  dt» 
carbone  et  l'oxygène,  pour  les  verser  dans  le  premier,  de  telle  sorte 
que  la  somme  totale  des  éléments  contenus  dans  chaque  système 
est  reste  invariable  ;  le  résultat  est  le  même  que  s'ils  avaient  éprouvé 
chacun  une  transformation  chimique  égale  et  de  signe  contraire. 
Seulement,  le  procédé  détourné  suivi  permet  la  mesure  de  la  puis- 
sance motrice. 

Si  l'on  appelle/>o,/>o?A^o  ^^ P^t  P\^ P\  ^^^  pressions  des  difl*é- 
rents  corps  sortis  des  deux  mélanges  par  voie  réversible  et  sans 
dépense  de  puissance  motrice,  v^  v\  vf'  les  volumes  moléculaires 
de  ces  mêmes  corps  isolés,  mesurés  chacun  sous  leur  pression,  il 
est  facile  de  voir  que  la  dépense  totale  de  puissance  motrice  né- 
cessaire, qui  doit  être  nulle  pour  qu'il  y  ait  équilibre,  se  réduira  à 

/»f»  /.^'.  rK 

n  j      pdv  —  n'  I       p'  di?'—  n"  j       p'  dv  =  o, 

Jp.  c/^/  Jp^^ 
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relation  qui  ne  pourra  être  utilisée  qu'après  avoir  établi  expé- 
rimentalement la  relation  qui  existe  entre  ces  pressions  et  la  com- 
position des  mélanges  considérés,  c'est-à-dire  en  s'appujant  sur 
des  lois  empiriques  qui  ne  peuvent  être  qu'approchées. 

On  ne  connaît  encore  cette  relation  d'une  façon  à  peu  près 
satisfaisante  que  dans  le  cas  des  mélanges  de  gaz  parfaits.  Si  nous 
définissons  la  composition  du  mélange  par  le  rapport  du  nombre 
de  molécules  de  chaque  corps  au  nombre  total  de  molécules  du 
mélange,  rapport  que  Ton  appellera  la  concentration  ou  conden- 
sation du  corps  considéré,  on  a,  diaprés  la  loi  du  mélange  des  gaz 
parfaits,  la  relation 

P-^'         p-^.         p-^' 

en  appelant  V  la  pression  totale  du  mélange. 

L'équation  ci-dessus  peut,  en  tenant  compte  des  lois  de  M ariotte 
et  de  Gaj-Lussac,  être  mise  sous  la  forme 

Rf(Lognq)-,„Ç^.  -  Log  nép -7^^  )  =  o, 
\  P\   Pi  Pq  Po    / 

OU,  en  remplaçant/?  en  valeur  de  C,  . ..,  et  supprimant  le  facteur 
commun  R^, 

c'est-à-dire  la  formule  bien  connue 

G" 


C'/»'  G"'*' 


—  const. 


Si  l'on  combine  cette  relation  avec  celle  de  l'équilibre  isochi- 
mique qui  a  été  donnée  plus  haut,  après  l'avoir  modifiée  en  tenant 
compte  des  lois  de  Mariotle  et  de  Gay-Lussac,  on  obtient  la  rela- 
tion générale  d'équilibre  chimique  des  systèmes  gazeux 

Qn  r  L  dt 

(/i  — n'— /i')Lognéï)P-{   LognépgT;^^^-- -T   5oo  /  -—  :r=  const., 

équation  seulement  approchée  parce  qu'elle  s'appuie  sur  les  lois 
de  Mariolte,  de  Gay-Lussac  et  celles  du  mélange  des  gaz;  mais 
dont  l'approximation  cependant  est,  en  raison  de  Tassez  grande 
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exactitude  de  ces  lois  empiriques,  infiniment  supérieure  à  la  pré- 
cision que  comportent  les  expériences  sur  les  équilibres  chimiques. 
Au  point  de  vue  des  usages  pratiques,  cette  relation  a  donc  la  même 
valeur  que  les  relations  rigoureuses  établies  précédemment,  autant 
du  moins  que  Ton  ne  dépasse  pas  les  pressions  d'une  dizaine 
d^atmosphères  au  delà  desquelles  la  loi  de  Mariotte  se  trouverait 
en  défaut.  On  peut,  par  exemple,  au  moyen  de  cette  formule 
calculer  quelle  sera  la  dissociation  de  Tacide  carbonique  pour  des 
pressions  et  des  températures  quelconques  en  partant  d'une  seule 
mesure  de  dissociation.  La  courbe  ci-dessous  résume  les  résultats 
calculés  en  partant  de  l'expérience  de  Sainte-Claire  Deville,  sur 
la  flamme  du  chalumeau  à  gaz  tonnant  CO -h  O  qui  fournit  les 
données  suivantes  : 


F  =  I  atmosphère, 
t  —  3000°-!- 273, 
C   deCO»r-o,5     \ 


C 


i\*  de  CO  —  0,33  y  coefficient  de  dissociation  X  =  -^ pr,  =0,4. 

C'de    O»  =0,17  ■ 
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La  môme  formule  permet  encore,  connaissant  la  force  électro- 
motrice  sous  laquelle  l'eau  est  dissociable  à  la  température  ordi- 
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naire,  c'esl-à-dire  peut  être  électrolysée  d'une  façon  réversible, 
de  calculer  la  température  à  laquelle  elle  se  dissociera  sans  Tinter- 
ventioii  de  Télectricité,  etc. 

On  peut  traiter  par  une  méthode  semblable  Tinfluence  de  la 
condensation  dans  les  systèmes  liquides  ou  dissolutions.  On  remar- 
quera seulement,  dans  ce  cas,  que  les  corps  sortis  du  mélange 
peuvent  être  amenés  sans  dépense  de  puissance  motrice  à  deux 
états  différents,  soit  à  Tétat  de  gaz,  soit  à  l'état  de  liquide.  Si  Ton 
a  établi  par  l'expérience  la  relation  qui  existe  entre  la  composition 
du  mélange  et  la  pression  de  la  vapeur  (loi  des  tensions  de  vapeur 
des  solutions)  ou  la  pression  du  liquide  (loi  des  tensions  osmo- 
tiques),  on  pourra,  en  partant  de  l'équation  de  Van  t'Hoff,  établir, 
comme  on  l'a  fait  pour  les  mélanges  gazeux,  une  relation  numé- 
rique entre  les  condensations  qui  correspondent  à  l'état  d'équilibre 
sous  les  tensions  fixes. 

Mais  ces  lois  des  tensions  de  vapeur  ou  des  tensions  osmotiques 
sont  très  complexes  et  encore  presque  totalement  inconnues;  on 
admet  provisoirement  dans  tous  les  calculs  faits  sur  ce  sujet  des  lois 
hypothétiques  simples  qui  ne  se  vérifient  approximativement  que 
pour  les  solutions  très  diluées  de  quelques  composés  organiques, 
de  sorte  que  les  lois  de  condensation  que  l'on  en  déduit  ne  pré- 
sentent aucune  garantie  d'exactitude  et  ne  sauraient,  par  consé- 
quent, être  rapprochées  des  lois  de  l'Énergétique  proprement  dite. 
Elles  sont  néanmoins  intéressantes  pour  Texpérimentateur  parce 
qu'elles  lui  donnent  une  indication  au  moins  qualitative  sur  la 
marche  des  phénomènes  qu'il  étudie. 

i"  Loi  hypothétique  des  tensions  de  vapeur  : 

/-CF. 

/  tension  de  la  vapeur  émise  par  la  dissolution  du  corps  considéré  : 
F  tension  de  vapeur  saturée  du  même  corps  à  l'état  liquide  et  pur; 
C  condensation  du  même  corps  dans  la  dissolution. 

'?:'  Loi  hypothétique  des  tensions  os nio tiques,  qui  est  une  con- 
séquence nécessaire  de  la  précédente, 

P        F 
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P  teosion  osmolique; 

D  poids  spécifique  de  la  dissolution; 

D'  poids  spécifique  de  la  vapeur  d'eau  à  la  même  tempéralure. 

On  déduit  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  relations  la  loi  de  conden- 
sation identique  à  celle  des  mélanges  gazeux 

j^;^jr^,^.  =consl.; 

et,  en  tenant  compte  de  la  loi  disodissociation,  mais  en  négligeant 
le  changement  de  volume  toujours  très  petit  dans  les  réactions 
entre  corps  liquides  ou  solides, 

C«  ,       rLdt 

LoglH'p^^r;^,^.  -f-'JOO^    ~-    =  COnSl., 

qui,  dans  le  cas  d'un  corps  solide  se  dissolvant  pour  former  une 
dissolution,  donne  la  loi  de  solubilité,  ou  d'abaissement,  du  point 
de  congélation 

Log  nep  C  -f-  5oo  —-^  —  const., 

C  étant  la  concentration  du  sel  dans  un  cas  et  de  l'eau  dans  l'autre. 

Ces  lois  approchées  pour  certains  composés  organiques  sont 
complètement  en  défaut  dans  le  cas  des  solutions  aqueuses;  pour 
rétablir  l'accord  approché,  au  moins  dans  le  cas  des  solutions 
diluées,  il  faut  multiplier  les  poids  moléculaires  dont  dépendent 
les  valeurs  de  C  et  /i  par  des  coefficients  arbitraires  que  Ton  déter- 
mine en  partant  d'expériences  sur  un  quelconque  des  phénomènes 
d'équilibre  relatifs  à  la  condensation,  généralement  en  partant  des 
abaissements  du  point  de  congélation.  Les  formules  empiriques 
auxquelles  on  arrive  ainsi  ne  se  rattachent  que  de  tellement  loin  aux 
lois  de  l'Énergétique  qu'il  n'y  a  pas  Heu  d'y  insister  plus  long- 
temps ici. 

Il  faut  seulement  retenir  de  cette  discussion  ce  fait  que  le  ré- 
sultat cherché  peut,  en  théorie,  être  indifféremment  obtenu  en 
partant  d'une  loi  expérimentale  reliant  la  tension  de  vapeur  ou  la 
tension  osmotique  à  la  condensation.  Aujourd'hui,  ce  sont  les  ten- 
sions osmotiques  qui  jouissent  de  la  plus  grande  faveur,  mais  c'esl 
là  une  erreur  contre  laquelle  il  est  important  de  réagir.  Le  seul 
motif  qui  doive  faire  préférer  l'une  ou  l'autre  de  ces  méthodes  est 
y.  de  Phys,,  3*  série,  t.  III.  (Août  189Î.)  2\ 
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le  plus  ou  moins  grand  degré  de  précision  que  comportent  les 
expériences  relatives  soit  aux  tensions  de  vapeur,  soit  aux  pressions 
osmotiques;  il  est  bien  certain  que  les  tensions  de  vapeur  seules 
peuvent  actuellement  à  ce  point  de  vue  donner  un  résultat  quel- 
conque. 

La  vogue  dont  jouissent  aujourd'hui  les  tensions  osmotiques 
tient  à  deux  causes  :  en  premier  lieu,  elles  ont  été  employées  par 
M.  Van  t'Hoflf  dans  ses  Mémoires  classiques  sur  la  dynamique 
chimique,  ce  qui  a  fait  croire  qu'elles  étaient  un  intermédiaire 
indispensable  pour  établir  les  formules  données  par  ce  savant; 
en  second  lieu,  les  expériences  qui  les  concernent  sont  tellement 
peu  précises  que  l'on  peut  se  contenter,  pour  les  représenter,  de 
lois  simples  dont  l'inexactitude  ne  peut  être  démontrée.  On  n'a 
pas  la  même  latitude  avec  les  tensions  de  vapeur  qui  comportent 
des  mesures  plus  précises  et  ont  déjà  été  l'objet  d'expériences 
nombreuses. 

3**  Loi  de  conservation  de  V énergie.  —  Cette  loi  s'applique 
encore  aux  phénomènes  chimiques,  comme  l'ont  montré  les  ex- 
périences de  Favre  sur  la  pile.  Son  énoncé  est  le  même  :  Dans 
toutes  les  transformations  chimiques  irréversibles^  la  chaleur 
totale  créée  après  retour  à  Vétat  initial  est  équivalente  à  la 
puissance  motrice  détruite.  Une  conséquence  particulière  de 
cette  loi  constitue  le  principe  fondamental  de  la  Thermochimie 
dh  principe  de  l'état  initial  et /inat;  il  s'énonce  ainsi  : 

La  quantité  totale  de  chaleur  dégagée  dans  une  succession 
de  réactions  chimiques  ne  dépend  que  de  l'état  initial  et  final 
du  système,  pourvu  que  la  puissance  motrice  développée  dans 
les  deux  séries  de  transformations  soit  la  même.  Pour  le  dé- 
montrer, il  suffit  de  ramener  par  la  pensée  le  système  à  son  état 
initial  par  une  suite  de  transformations  qui  sera  toujours  la  même 
et  d'écrire  que  la  somme  totale  des  quantités  de  chaleur  et  de 
puissance  motrice  mises  en  jeu  est  nulle.  Il  en  résulte  que  la 
quantité  de  chaleur  dégagée  est  égale  et  de  signe  contraire  à  une 
somme  de  grandeurs  dont  chacune  d'elles  est,  par  hypothèse, 
entièrement  déterminée;  elle  l'est  donc  elle-même  aussi.  Ce  prin- 
cipe de  l'état  initial  et  final  joue,  en  Thermochimie,  un  rôle  ana- 
logue a  celui  de  la  loi  de  Lavoisier  dans  la  Chimie  pondérale;  il 
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permet  de  calculer  par  difTérence  un  grand  nombre  de  chaleurs  de 
réactions  qu'il  serait  impossible  de  mesurer  directement,  par 
exemple,  la  chaleur  de  formation  de  tous  les  composés  organiques. 

Dans  les  mesures  calorimétriques  usuelles,  la  condition  rela- 
tive au  développement  de  puissance  motrice  externe  est  toujours 
satisfaite,  parce  qu'elles  sont  effectuées  toujours  à  dégagement 
d'électricité  nul,  et  à  pression  ou  volume  constant.  A  volume 
constant,  la  puissance  motrice,  c'est-à-dire  le  travail  externe,  est 
dans  tous  les  cas  nul;  à  pression  constante,  il  ne  dépend  que  de 
l'état  initial  et  final  du  système,  c'est-à-dire  est  dans  tous  cas  le 
même. 

On  déduit  encore  de  la  loi  de  conservation  de  l'énergie  une 
seconde  conséquence,  c'est  que  la  somme  de  la  quantité  de  cha- 
leur L  mise  en  jeu  dans  une  transformation  directe  irréversible  et 
de  la  quantité  de  chaleur  mise  en  jeu  dans  la  transformation  réver- 
sible inverse  est  nécessairement  plus  grande  que  zéro.  Dans  les 
cas  très  fréquents  où  la  seconde  de  ces  quantités  de  chaleur  est 
très  petite,  la  chaleur  directe  de  réaction  est  positive.  On  voit  la 
relation  qui  existe  entre  cette  conséquence  de  la  loi  de  conservation 
de  l'énergie  et  le  principe  expérimental  du  travail  maximum  en 
Thermochimie. 


CAPACITÉ  DE  L'ÉLECTBOMiTBE  CAPILLAIRE  ; 
Par  m.  E.  BOUTY. 

1.  Je  rappellerai  que  M.  Lippmann  (*)  considère  la  polarisation 
du  mercure  au  contact  de  l'eau  acidulée  comme  un  phénomène 
réversible  caractérisé  par  les  valeurs  de  deux  variables  indé- 
pendantes, la  surface  de  contact  S  et  la  différence  de  potentiel  e. 
Soit  rfQ  la  quantité  d'électricité  à  fournir  à  la  surface  pour  pro- 
duire les  variations  élémentaires  rfS  et  de.  Posant 

(I)  rfQ  =  X^S-+- YSr/e, 

et  désignant  par  A  la  tension  superHcielle  à  la  surface  de  contact, 


(')  Lippmann,  Thèse  de  doctoral,  iS;'>:  Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
3'  série,  t.  V,  p.  /194. 
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M.  Lippinann  démontre  que  Ton  a 

Y  est  la  capacité  électrique  de  polarisation  par  unité  de  sur- 
face à  surface  constante  ;  X  est  une  quantité  jouant  un  rôle  ana- 
logue et  qu'on  peut  nommer  la  densité  électrique  par  unité  de 
surface  créée  à  potentiel  constant, 

2.  J'ai  eu  fréquemment  Toccasion  d'emplojer  l'électromètre 
capillaire  au  zéro  comme  une  capacité  pour  la  comparaison  de 
petites  quantités  d'électricité.  Je  supposerai  aujourd'hui,  d'une 
manière  plus  générale,  que,  les  deux  mercures  de  Télectromètre 
ayant  été  portés  aune  différence  de  potentiel  e,  on  ramène  le  mer- 
cure, parla  pression,  au  zéro  du  micromètre;  qu'on  sépare  l'élec- 
tromètre  de  la  pile  de  charge  et  qu'on  lui  fournit  une  quantité 
d'électricité  rfQ  sans  faire  varier  la  pression.  Quelle  sera  la  va- 
riation de  la  différence  de  potentiel,  ou,  en  d'autres  termes,  quelle 
sera,  dans  ces  conditions,  la  capacité  C  de  l'appareil? 

La  variation  de  la  différence  électrique,  sur  le  grand  mercure, 
étant  négligeable,  la  totalité  de  la  différence  de  potentiel  de  se 
porte  sur  le  petit  mercure.  Soient  S  la  portion  de  surface  du  petit 
mercure,  qui  doit  être  considérée  comme  mouillée  par  l'eau  aci- 
dulée, rfS  sa  variation  résultant  du  retrait  rf^  de  la  colonne  mercu- 

rîelle.  La  capacité  C  de  Télcctromètre  est,  par  définition,  ~y  ou, 
d'après  les  formules  (i),  (2),  (3), 

Je  supposerai,  pour  fixer  les  idées,  que  Ton  rend  le  petit  mer- 
cure négatif.  La  variation  de  surface  du  ménisque  étant  négli- 
geable, la  variation  de  surface  dS  se  réduit  à  la  suppression  de  la 
surface  latérale  d'un  cjlindre  ou  plutôt  d'un  tronc  de  cône  de  rayon 
moven  /*  et  de  longueur  dy^ 

—  û?S  =  '?.T:rdy. 

On  reconnaît  sans  peine  que,  pour  une  valeur  donnée  de  e,  dy  est 
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proportionnel  à  c/A;  le  coefficient  de  proportionnalité  dépend  de 
l'angle  au  sommet  du  tronc  de  cône  auquel  peut  être  assimilé  le 
tube  dans  la  région  voisine  de  zéro  du  micromètre.  On  a  donc, 
en  désignant  par  K  une  constante  instrumentale. 


(5)  e/S---KrfA, 

de)        ^  de^ 
Telle  est  la  valeur  théorique  de  la  capacité  cherchée. 


(6)  c=.K(^y-se^ 


3.  Pour  juger  de  l'importance  relative  des  deux  termes  dont  se 
compose  la  capacité,  j'ai  fait  construire,  par  M.  Chabaud,  des 
appareils  de  forme  thermométrique  dans  les  réservoirs  desquels 
était  soudé  un  fil  de  platine.  Je  substitue  l'un  de  ces  thermomètres 
au  tube  de  l'électromètre  capillaire  et,  puisque  le  petit  mercure 
en  contact  avec  l'eau  acidulée  se  trouve  ici  immobilisé  dans  la  tige 
du  thermomètre,  le  second  terme  de  la  capacité  subsiste  seul. 

Pour  une  valeur  donnée  de  e,  que  je  supposerai  voisine  de  zéro, 
la  capacité  est  alors  proportionnelle  à  l'étendue  S  de  la  surface 
mouillée,  que  l'on  peut,  d'ailleurs,  faire  varier  en  déplaçant  le  mé- 
nisque par  de  petites  variations  de  la  température  du  réservoir  du 
thermomètre.  On  constate  que  cette  capacité  est  toujours  petite 
par  rapport  à  celle  d'un  électromètre  dont  le  tube  aurait  la  même 
section. 

Ainsi,  pour  un  thermomètre  de  o"",i45  de  diamètre,  la  capa- 
cité a  varié  de  o"^2  à  o"^,  8  suivant  la  valeur  de  S.  Mon  électro- 
mètre,  dont  le  tube  a  un  diamètre  de  o^^yOïaS,  c'est-à-dire 
environ  douze  fois  plus  faible  que  celui  du  thermomètre,  a  une 
capacité  voisine  de  o"*^,6. 

4.  Il  suit  de  là  que  pour  des  valeurs  de  e  voisines  de  zéro,  la 
capacité  de  l'électromètre  se  réduit  presque  à  son  premier  terme. 
Elle  décroîtra  donc  rapidement  quand  on  fera  croître  e.  On  en 
jugera  par  le  Tableau  suivant.  La  première  colonne  donne  e  en 

daniells  ;  la  seconde,  les  valeurs  relatives  de  [-^l  ;  la  troisième, 

les  valeurs  relatives  de  la  capacité  C.  On  a  pris  pour  unités  les 
valeurs  correspondant  à  e  ----  o. 
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m- 


(la 

0,00 

1 

1 

0,0'2 

o,865 

«,879 

0,04 

0,703 

0,782 

0,08 

0,539 

0,590 

0,12 

o,43o 

o,5o3 

0,  16 

0,353 

0,421 

0,2 

o,'256 

0,309 

0,3 

o,i5o 

0,178 

0,4 

0,090 

0,129 

0,5 

o,o36 

0,076 

-h  0,014 

-h  0,077 

-HO,o5i 
-+-0,073 
-h  0,068 

-ho,o53 
-h  0,028 
H-  0,039 
-h  0,040 
0,6  0,024  0,061  -f- 0,037 

La  différence  8  des  valeurs  relatives  de  C  et  de  {-<x^-)  est  tou- 
jours positive.  Elle  correspond  manifestement  au  terme  en  S  de  la 
formule  (6).  On  voit  que  pour  o**',5  les  deux  termes  de  la  capa- 
cité deviennent  sensiblement  égaux  et  que,  pour  des  valeurs 
supérieures  de  e,  le  terme  en  S  devient  prépondérant.  Il  doit 
subsister  seul  pour  la  valeur  de  e  qui  rend  A  maximum. 

o.  Voici  maintenant  les  méthodes  que  j'ai  emploj^ées  pour  la 
détermination  expérimentale  de  C. 

La  plus  pratique  consiste  à  faire  usage  du  quartz  piézoélectrique 
de  M.  Curie.  Cet  appareil  chargé  de  poids  qui,  dans  mes  expé- 
riences, ont  varié  de  aooS*"  à  3ooo*'  fournit  des  quantités  d'électri- 
cité 8Q  rigoureusement  proportionnelles  aux  poids  tenseurs;  et 
comme  la  capacité  du  quartz  est  négligeable  par  rapport  à  celle 
de  l'électromètre,  la  totalité  de  8Q  s'écoule  sur  ce  dernier,  dont 
elle  élève  le  potentiel  de  8e.  Elle  se  trouve  de  l'ordre  de  grandeur 
convenable  pour  que  le  mercure  ne  sorte  pas  du  champ  du  mi- 
croscope. 

La  manière  d'opérer  est  la  suivante  :  les  électrodes  du  quartz 
étant  en  dérivation  sur  l'électromètre,  on  porte  le  système  au  po- 
tentiel e  à  l'aide  d'une  pile  de  charge  (*),  et  l'on  ramène  l'électro- 
mètre au  zéro  par  l'emploi  de  la  pression.  Après  avoir  supprimé 
la  pile  de  charge,  on  constate  que  la  déperdition  est  pour  ainsi 


(*)  DérivatioQ  coQvenablc  prise  sur  le  circuit  d'un  élément  Daniell. 
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dire  nulle,  lout  au  moins  pour  des  valeurs  de  e  inférieures  à  o^",  2. 
C'est  dans  ces  conditions  qu'on  leste  le  quartz,  d'une  manière 
assez  brusque  pour  que  réiectromètre  atteigne  sa  nouvelle  posi- 
tion d'équilibre  en  une  seconde  environ;  on  fait  la  lecture  du  mi- 
cromètre, on  déleste  le  quartz,  on  lit  la  position  finale  du  mercure 
qui  doit  presque  se  confondre  avec  sa  position  initiale  et  l'on  prend 
la  moyenne  8^  des  deux  déplacements  inverses  du  mercure.  Enfin, 
on  cherche,  à  l'aide  de  la  pile  de  charge,  quel  est  l'accroissement 
oe  du  potentiel  qui  produit  le  même  déplacement  oy. 

Ces  observations  suffisent  à  déterminer  les  valeurs  relatives  de 
la  capacité  de  l'électromètre.  En  effet,  si,  dans  deux  expériences 
successives,  on  leste  également  le  quarlz,  oQ  demeure  le  même. 
Le  rapport  des  capacités  de  l'électromètre  dans  les  deux  expé- 
riences (désigné  par  C  dans  le  Tableau  ci-dessus)  est  donc  le 
l'apport  inverse  des  5e  correspondants.  Nous  savons,  d'autre  par», 

•s  » 

que  les  qj^sont  proportionnels  aux  SA;  les  valeurs  relatives  de  tt- 
et  de  y-  sont  donc  égales,  ce  qui  a  permis  de  calculer  les  nombres 
de  la  deuxième  colonne  du  Tableau. 

6.  On  peut  se  passer  du  quartz  piézoélectrique  et  fournir  à 
l'électromètre  des  quantités  connues  d'électricité,  à  l'aide  d'un 
condensateur  que  l'on  charge  à  un  potentiel  e  -4-  Ae  et  que  l'on 
décharge  sur  l'électromètre  au  potentiel  e.  Soient  C  la  capacité 
de  l'électromètre,  C|  celle  du  condensateur,  oe  l'accroissement  du 
potentiel  mesuré,  on  a 

(GH-Ci)a<5  =  CiAe, 

c  =  c,^?^^ 

ne 

Cette  méthode  donne  la  valeur  absolue  de  la  capacité  C,  mais 
elle  est  plus  incommode  et  moins  sûre  que  la  précédente,  parce 
que,  les  manipulations  étant  plus  longues  et  l'équilibre  plus  lent 
à  s'établir,  l'influence  de  la  déperdition  est  plus  considérable.  Je 
n'ai  employé  cette  méthode  que  pour  quelques  vérifications. 

Enfin,  on  peut  combiner  l'emploi  du  quartz  piézoélectrique  et 
du  condensateur.  On  décharge  le  quartz  piézoélectrique,  d'abord 
sur  l'électromètre  seul,  puis  sur  l'électromètre  portant  en  déri- 
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Ô' 


:Q  =  C8e=(C4-C)8V. 


^  —  ^^  JZ jr-' 

te  —  te 

C'est  par  celte  inélhode  que  je  détermine,  d'ordinaire^  la  capa- 
cité absolue  de  l'électromètre  au  voisinage  de  6  =  0;  elle  es: 
alors  très  précise.  Mais  les  durées  8/,  8'^  nécessaires  à  rétablisse- 
ment de  l'équilibre,  dans  les  deux  phases  de  Texpérience,  sont 
trop  différentes  pour  qu'il  n'en  résulte  pas  une  erreur  systéma- 
tique notable,  si  Ton  applique  cette  méthode  avec  de  grandes  va- 
leurs de  e. 


COMPTES  BEHSÏÏS  DES  8ÉAHCE8  DE  L'ACADÉMIB  DES  SCmiGES, 

T.  CXIV  ot  CXV,  1891  (fin). 

JANNETTAZ.  —  Sur  un  nouvel  eUipsomètre,  t   CXV,  p.  imi. 

*  Ot  appareil  sert  à  déterminer  en  grandeur  et  en  position  les 
éléments  des  ellipses  isothermes  obtenues  sur  des  plaques  cristal- 
lines par  réchauffement  d'un  point.  Une  lunette  porte  un  prisme 
biréfringent  dont  la  section  principale  est  dans  le  plan  vertical 
passant  par  l'axe  optique.  Un  des  fils  du  réticule  est  horizontal.  La 
courbe  est  placée  sur  un  cercle  horizontal  divisé,  porté  lui-même 
par  un  chariot  mobile  le  long  d'une  vis  micrométrique.  On  vise 
cette  courbe  obliquement  avec  la  lunette  qui  peut  se  mouvoir  le 
long  d'une  crémaillère  verticale  et  tourner  autour  d'un  axe  hori- 
zontal. On  amène  les  deux  images  à  se  couper.  On  rend  la  corde 
commune  horizontale  à  l'aide  du  réticule,  en  faisant  tourner  la 
plaque,  et  l'on  mesure  la  longueur  de  l'axe  de  la  courbe  par  le 
déplacement  de  la  vis. 

Le  cercle  gradué  permet  de  relever  la  direction  des  axes  par 
rapport  à  un  repère  tracé  d'avance. 
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K.  JANNETTAZ.  —  Sur  la  propagation  de  la  chaleur  dans  les  corps  cristallisrs, 

t.  CXIV,  p,  i35q. 

M.  Jannettaz  confirme  par  de  nouveaux  exemples  très  nombreux 
la  loi  qu'il  a  énoncée  en  1878  : 

Uaxe  de  plus  facile  propagation  thermique  dans  les  cris- 
taux est  parallèle  à  la  résultante  des  clivages. 


A.  BERGET.  —  Méthode  optique  pour  déterminer  la  conductibilité  thermique 
des  barres  métalliques,  t.  CXIV,  p.  i35o. 

Soit  une  barre  métallique  de  longueur  très  grande  par  rapport 
à  son  diamètre,  maintenue  primitivement  à  o".  Chauffons  Tune  de 
ses  extrémités  à  une  température  T.  L'allongement  de  la  barre 
lians  Tétat  stationnaire  aura  pour  valeur,  si  la  longueur  est  assez 
grande  pour  que  l'élévation  de  température  soit  négligeable  à  la 
seconde  extrémité, 

a 

A  étant  le  coefficient  de  dilatation  linéaire  et  a  un  coefficient 

fourni  par  la  relation 

hp 
As 

p  et  s  sont  le  périmètre  et  la  section  de  la  barre,  A  et  fc  ses  coeffi- 
cients de  conductibilité  extérieure  et  intérieure. 

Pour  une  seconde  barre,  on  pourra  faire  en  sorte  que  /,  T,  p,  s,  h 
conservent  la  même  valeur,  et  il  viendra,  en  comparant  les  allon- 
gements des  deux  barres. 

Un  appareil  d'interférence  (miroirs  de  Fresnel  ou  anneaux  de 
Newton)  appliqué  aux  extrémités  libres  des  deux  barres  donnera 

T-7*  Le  même  appareil  donnera  y'  en  chauffant  toute  la  longueur 
des  barres,  et  l'on  en  déduira  j-- 
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LE  VERRIER.  —  Sur  la  chaleur  spécifique  des  métaux,  t.  CXIV,  p.  907. 

Les  températures,  au  moment  de  l'immersion  dans  le  calori- 
mètre, ont  été  mesurées  avec  le  pyromètre  Le  Chatelier.  La  chaleur 
spécifique  ne  reste  en  général  constante  que  dans  des  intervalles 
de  200°  à  Soo®  au  plus.  Sa  variation  est  représentée  par  une  série  de 
lignes  brisées  raccordées  par  des  courbes.  Mais,  au  voisinage  des 
points  singuliers,  le  changement  d'état  se  produit  avec  un  retard  va- 
riable, dépendant  du  mode  de  réchauffement  ou  de  refroidissement. 
Pour  le  plomb,  la  chaleur  totale  reste  à  peu  près  constante  de  20^ 
à  3o°.  Pour  le  zinc,  on  observe  de  grandes  anomalies  entre  110** 
et  200**,  températures  auxquelles  il  devient  malléable. 

J.  PIONCHON.  —  Sur  la  chaleur  spécifique  et  la  chaleur  lateate  de  fusion 
de  Taluminium,  t.  CXV,  p.  i6a. 

Jusqu'à  58o°,  la  courbe  des  chaleurs  totales  présente  une  cour- 
bure modérée.  Vers  celte  dernière  température,  elle  se  relève 
rapidement,  pour  devenir  presque  verticale  entre  023®  et  628®  où 
se  place  la  fusion.  A  partir  de  58o**  Paluminium  devient  grenu  et 
.  friable.  Sa  chaleur  latente  est  égale  à  8o"S  comme  celle  de  Teau^ 
et  n'obéit  pas  à  la  règle  du  module  d'élasticité  de  Person. 

HAOULT.  —  Détermi Dation  du  point  de  congélation  des  dissolutions  aqueuses 
très  diluées;  application  au  sucre  de  canne,  t.  CXV,  p.  a68. 

M.  Raoult  perfectionne  sa  méthode,  en  remplaçant  l'agitateur 
à  mouvement  vertical  alternatif  qui  faisait  remonter  les  paillettes 
de  glace,  par  un  agitateur  à  mouvement  de  rotation  dont  la  pa- 
lette est  formée  d'une  toile  de  platine  et  dont  l'axe  est  dirigé 
suivant  la  tige  du  thermomètre.  On  fait  cesser  la  surfusion  par 
une  parcelle  de  glace,  quand  la  température  est  descendue  à  o°,5 
au-dessous  du  point  de  fusion.  Le  liquide  réfrigérant  est  une  solu- 
tion de  glycérine  à  4o  pour  100  refroidie  par  le  liquide  sortant 
d'un  mélange  de  glace  et  de  sel  à  travers  un  serpentin.  On  retrouve 
ainsi  à  j^^j-  de  degré  près  le  point  de  congélation  de  l'eau  distillée. 
L'abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation  par  l'addi- 
tion de  sucre  passe  par  un  minimum  quand  la  concentration  aug- 
mente. 
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H.  LE  CHATELIER.  —  Sur  la  théorie  du  regel,  t.  CXIV,  p.  62. 

L'auteur  conteste  l'explication  du  regel  proposée  par  W. 
Thomson,  reposant  sur  rabaissement  du  point  de  congélation  par 
la  pression.  Les  pressions  au  voisinage  de  la  surface  sont  trop  fai- 
bles pour  expliquer  ainsi  l'agglomération  de  la  neige.  Il  faut  tenir 
compte  de  ce  que  la  pression  de  Teau  liquide  ou  gazeuse  logée 
dans  les  interstices  n'est  pas  égale  à  celle  de  la  glace  aux  points  de 
contact  des  particules.  En  appliquant  le  principe  de  Garnot  à  une 
transformation  réversible,  on  trouve  la  condition 


^T-2«)=- 


le  signe  S  étant  relatif  aux  diverses  portions  du  système  que 
supportent  des  pressions  différentes.  En  appliquant  cette  formule 
et  en  supposant  invariable  la  pression  de  Teau,  on  trouve  : 

i"  Un  abaissement  de  point  de  fusion  de  0^,091  pour  1*^8  par 
centimètre  carré  d'accroissement  de  pression; 

2**  Un  accroissement  de  pression  de  vapeur  de  i  pour  100  par 
I  l'^^jô  d'accroissement  de  pression  ; 

i°  Un  accroissement  de  solujbilité  dans  les  liquides  de  i 
pour  100  pour  ii*'k,6  d'accroissement  de  pression. 

Ces  résultats  suffisent  pour  expliquer  le  durcissement  de  la 
glace  ou  de  corps  tels  que  le  sel  gemme,  le  gypse,  le  calcaire,  le 
grès.  L'auteur  a  reproduit  la  formation  des  blocs  de  ces  derniers 
corps,  en  présence  de  leurs  solutions  saturées,  par  des  pressions 
de  200''*^  par  centimètre  carré  maintenues  pendant  huit  jours. 

G.  CHARPY.  —  Sur  la  détermination  de  Tétat  des  sels  dissous, 
d'après  l'étude  de  la  contraction,  t.  CXIV,  p.  355. 

Sur  les  densités  des  solutions  aqueuses,  ibid.j  p.  539. 

Sur  la  détermination  des  équilibres  chimiques  dans  les  systèmes  dissous, 

ibid.f  p.  665. 

Quand  on  prend  pour  abscisse  le  rapport  du  Viombre  de  molé- 
cules du  corps  dissous  au  nombre  de  molécules  du  mélange,  les 
courbes  qui  représentent  la  variation  du  coefficient  de  contrac- 
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tioD,  pour  une  série  de  sels  analogues,  ne  se  coupent  pas,  mais  se 
rangent  dans  l'ordre  des  poids  moléculaires.  On  n'observe  aucune 
différence  entre  les  sels  anhydres  et  les  sels  qui  forment  des 
hydrates  stables.  Cette  loi  se  vérifie  pour  les  chlorures  et  les  sul- 
fates dont  la  densité  croît  avec  le  poids  moléculaire.  Elle  ne  se 
vérifi^>pas  pour  les  acides  gras  dont  la  densité  à  l'état  liquide  suit 
une  progression  inverse.  La  contraction  fait  en  général  remonter 
la  courbe  des  densités  des  solutions  aqueuses  un  peu  au-dessus 
de  la  droite  que  Ton  aurait  s'il  n'y  avait  pas  de  contraction.  Dans 
le  cas  des  dissolvants  autres  que  l'eau,  on  n'observe  pas  de  con- 
traction analogue. 

L'effet  de  la  contraction  étant  peu  sensible,  même  dans  le  pre- 
mier cas,  on  peut  regarder  la  densité  comme  une  fonction  linéaire 
de  la  concentration.  Il  en  est  encore  ainsi  quand  on  a  préalable- 
ment dissous  dans  le  dissolvant  un  autre  sel  présentant  un  ion 
commun  avec  celui  de  l'expérience.  En  étendant  par  hypothèse 
cette  règle  à  des  sels  quelconques,  on  a  un  moyen  de  doser  les 
produits  de  doubles  décompositions  dans  un  mélange  de  sels, 
acides  ou  bases. 


L.  DE  COPPET.  —  Sur  la  Icnipérature  du  maximum  de  densité 
des  solutions  aqueuses,  t.  CXV,  p.  606. 

Sur  la  température  du  maximum  de  densité  des  mélanges  d'alcool  et  d'eau, 

ibid.^  p.  652. 

M.  de  Coppet  a  établi  autrefois  que  les  substances  de  même 
constitution  produisent  sensiblement,  en  se  dissolvant  dans  l'eau, 
le  même  abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation.  De 
nouvelles  expériences  jointes  à  celles  de  Despretz  lui  permettent 
de  formuler  la  même  loi  pour  l'abaissement  moléculaire  de  la 
température  du  maximum  de  densité.  Il  classe  les  substances 
observées  en  trois  groupes  pour  lesquels  l'abaissement  de  la  tem- 
pérature du  maximum  est  respectivement  4  fois,  7  à  8  fois,  1 1  à 
I  •->.  fois  plus  grand  que  celui  du  point  de  congélation. 

L'alcool  éthylique  dissous  dans  l'eau  fait  exception.  Il  obéit  à 
la  première  loi,  mais  non  à  la  seconde.  Les  quantités  d'alcool 
croissant,  la  température  du  maximum  s'élève  d'abord,  passe  par 
un  maximum,  puis  descend  de  plus  en  plus  vite. 
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H.  GILBAULT.  —  Nouvel  hygromètre  à  condensation,  t.  CXIV,  p.  67. 

Eq  raison  de  la  mauvaise  conductibililé  du  liquide  évaporé  dans 
Jes  hygromètres,  il  peut  exister  une  notable  différence  entre  l'in- 
dication du  thermomètre  et  la  température  réelle  de  la  plaque. 
M.  Gilbault  emploie  une  plaque  de  platine  dont  il  mesure  la  tem- 
pérature par  la  variation  de  sa  conductibilité  électrique. 

H.  LE  CHATELIËR.  —  Sur  le  principe  du  travail  maximum,  t.  CXV,  p.  i&^y 
et  Ann,  de  Chimie  et  de  Physique,  t.  XXVII,  p.  566. 

M.  Le  Chatelier  expose  que,  d'après  les  principes  de  la  Thermo- 
dynamique, toute  réaction  spontanée  est  nécessairement  accom- 
pagnée d'une  diminution  de  l'énergie  utilisable,  c'est-à-dire  tend 
à  la  production  du  maximum  de  travail  qu'on  puisse  emplover 
dans  une  machine.  Le  principe  du  travail  maximum  de  M.  Ber- 
thelot  exprime  la  même  relation  pour  la  totalité  du  travail  équi- 
valent à  la  chaleur  de  la  réaction.  Il  correspond  à  la  formule 

L>o. 

La  loi  thermodynamique  est  représentée  par 

L  —  ST  >  o, 

S  étant  la  variation  d'entropie.  Ces  deux  lois  sont  pratiquement 
d'accord  toutes  les  fois  que  ST  est  petit  par  rapport  à  L;  mais  on 
ne  sait  pas  mesurer  S. 

Si  l'on  appelle  T©  la  température  à  laquelle  le  système  serait  en 
équilibre  sous  la  pression  et  la  condensation  actuelles,  on  trouve 
qu'au-dessous  de  cette  température  T©  les  réactions  se  feront 
spontanément  avec  dégagement  de  chaleur.  Ce  sera  le  contraire 
au-dessus  de  Tq.  Le  premier  cas  est  celui  des  phénomènes  chi- 
miques les  plus  nombreux  aux  températures  ordinaires.  Ils 
obéissent  à  la  loi  du  travail  maximum.  Le  second  cas  correspond 
aux  phénomènes  de  dissociation,  sur  lesquels  M.  Berthelot  a  tout 
le  premier  formulé  des  réserves  expresses. 
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A.  LEDUC.  —  Sur  la  composition  de  Teau  et  la  loi  des  volâmes  de  Gay-Lussac, 

t.  CXV,  p.  4i. 

Application  de  la  mesure  des  densités  à  la  détermination  du  poids  atomique 
de  l'oxygène,  ibid.,  p.  3ii. 

De  ses  recherches  antérieures,  M.  Leduc  a  déduit  la  valeur 
iSjpo.comme  densité  de  Toxygène  par  rapport  à  l'hydrogène.  On 
doit  prévoir  que  le  poids  atomique  de  l'oxygène  sera  inférieur  à 
ce  nombre,  puisque  ce  gaz  est  plus  compressible  que  l'hydrogène. 
Divers  auteurs  ont  trouvé  pour  ce  poids  atomique  des  nombres 
dont  la  moyenne  est  i5,88.  M.  Leduc  est  conduit  à  cette  même 
valeur  par  deux  méthodes  expérimentales  différentes.  II  exécute 
la  synthèse  de  l'eau  par  la  méthode  de  Dumas,  en  ayant  soin  de 
déterminer  le  poids  d'hydrogène  absorbé  par  le  cuivre  et  d'écarter 
Taltération  possible  du  verre  par  la  chaleur.  Il  détermine  la  den- 
sité du  mélange  tonnant  produit  par  l'électrolyse  d'une  solution 
alcaline  au  contact  de  laquelle  il  ne  se  produit  pas  d'ozone,  et  il  a 
soin  d'attendre  que  les  électrodes  et  le  liquide  soient  saturés  de 
gaz.  Les  deux  résultats  ne  diffèrent  que  d'une  demi-unité  du  der- 
nier ordre.  Le  nombre  obtenu  conduit  pour  le  poids  moléculaire 
de  la  vapeur  d'eau  à  17,88  et  pour  sa  densité  à  0,622,  pour  le 
volume  moléculaire  de  l'oxygène  à  1 ,99^3.  Les  poids  atomiques 
des  corps  simples  déterminés  par  Stas  doivent  être  multipliés  par 
0,995,  et  la  loi  de  compositions  en  volume  de  Gay-Lussac  devient 
une  loi  limite,  au  lieu  d'être  simplement  une  loi  approchée. 

A.  LEDUC.  —  Sur  la  densité  de  l'oxyde  de  carbone  et  le  poids  atomique 
du  carbone,  t.  CXV,  p.  107a. 

Le  gaz  est  préparé  au  moyen  de  l'acide  oxalique  et  de  l'acide 
sulfurique.  Il  traverse  des  récipients  à  potasse  et  à  anhydride 
phosphorique.  La  méthode  de  mesure  est  celle  que  l'auteur  a  déjà 
décrite.  Il  trouve  pour  la  densité  0,9670,  pour  le  poids  molécu- 
laire 27,793,  pour  le  poids  atomique  du  carbone  1 1 ,913,  résultat 
concordant  avec  ceux  de  M.  Friedel  et  de  M.  van  der  Plaat.  La 
densité  du  formène,  calcidée  d'après  son  poids  moléculaire,  serait 
0,554,  résultat  très  inférieur  à  ceux  qu'on  admet  généralement. 
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H.  MOISSAN  et  H.  GAUTIER.  —  Sur  ia  détermination  de  la  densité  des  gaz, 

t.  CXV,  p.  82. 

Les  auteurs  proposent  pour  mesurer  rapidement  la  densité  ap- 
prochée des  gaz  dont  on  ne  possède  qu'une  petite  quantité,  un 
appareil  basé  sur  la  méthode  employée  par  Dumas  dans  la  déter- 
mination de  la  densité  des  vapeurs. 

Un  réservoir  gradué  communique  par  son  extrémité  inférieure 
avec  une  ampoule  pleine  de  mercure  à  laquelle  il  est  relié  par  un 
tube  de  caoutchouc.  Cette  partie  de  l'appareil  est  destinée  à  la 
mesure  du  volume  du  gaz  employé,  sous  la  pression  atmosphé- 
rique. Le  haut  du  réservoir  peut  être  mis  en  communication  par 
un  robinet  à  trois  voies,  soit  avec  un  tube  recourbé  servant  à 
puiser  le  gaz  dans  une  éprouvette,  soit  avec  un  ballon  vide  que 
Ton  a  d'abord  taré  plein  d'air  sec.  On  refoule  le  gaz  dans  ce  ballon 
après  la  mesure  de  volume;  on  achève  de  le  remplir  avec  de  l'air 
sec,  puis  on  détermine  la  variation  de  poids  et  l'on  en  déduit  la 
densité. 


R.-H.  AMAGAT.  —  Sur  les  lois  de  compressibilité  des  liquides,  t.  CXV,  p.  638. 

Pour  les  séries  d'expériences  dans  lesquelles  la  pression  a  été 
poussée  jusqu'à  3ooo  atmosphères,  l'auteur  a  fait  usage  de  la 
méthode  des  contacts  électriques.  Pour  les  séries  où  la  tempéra- 
ture atteint  200^  et  la  pression  1000  atmosphères,  il  s'est  servi  de 
la  méthode  des  regards.  Des  Tableaux  font  connaître  les  valeurs 
des  coefficients  moyens  de  compressibilité  pour  les  divers  liquides 
et  leurs  variations  avec  la  température  et  la  pression. 

D'après  ces  recherches,  le  coefficient  décroît  régulièrement 
quand  la  pression  croît.  Cette  diminution  est  d'autant  plus  grande 
que  la  température  est  plus  élevée.  La  variation  du  coefficient 
avec  la  pression  décroît  quand  la  pression  croît.  Pour  tous  les  li- 
quides, sauf  l'eau,  le  coefficient  croît  avec  la  température  sous 
toutes  les  pressions.  La  variation  avec  la  température  croît  aussi 
avec  la  température  et  décroît  quand  la  pression  croît.  Le  rapport 
de  cette  variation  au  coefficient  même  décroît  quand  la  pression 
croît.  Pour  l'alcool,  il  croît  avec  la  température;  pour  l'éther,  il 
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en  est  presque  indépendant.  PourPacide  carbonique  et  Téthylène, 
il  passe  nettement  par  un  maximum. 

Ë.-H.  AMAGAT.  —   Sur  les  lois  de  dilatation  des  gaz  sous  pression  constante, 

t.  CXV,  p.  77.. 

Il  résulte  de  Tétude  de  Tacide  carbonique  que  le  coefficient  de 
dilatation  croît  d'abord  avec  la  pression,  passe  par  un  maximum 
pour  une  pression  croissant  avec  la  température,  puis  décroît.  Le 
lieu  des  coefCcients  maxima  passe  par  le  point  critique.  Il  ne  se 
confond  pas  avec  le  lieu  des  minima  du  produit  joV.  Pour  les  gaz 
éloignés  de  leur  point  critique,  on  n'observe  que  la  diminution 
finale.  D'autre  part,  le  coefficient  croît  d'abord  avec  la  tempéra- 
ture, passe  par  un  maximum,  puis  décroît.  Ce  maximum  finit  par 
disparaître  aux  températures  élevées. 

Ë.-H.  AMAGAT.  —  Sur  les  lois  de  dilatation  des  liquides,  leur  comparaison  avec 
les  lois  relatives  aux  gaz  et  la  forme  des  isothermes  des  liquides  et  des  gaz, 
t.  C\V,  p.  919. 

Le  coefficient  de  dilatation  de  tous  les  liquides  étudiés,  sauf 
Teau,  diminue  quand  la  pression  croît,  et  cette  décroissance  di- 
minue aussi.  Le  coefficient  croît  de  moins  en  moins  vite  à  mesure 
que  la  température  s'élève  et  paraît  tendre  vers  un  maximum.  Les 
isothermes  des  gaz  se  transforment  après  l'ordonnée  minima  en 
parties  presque  rectilignes,  légèrement  concaves  vers  l'axe  des 
abscisses,  quand  on  prend  pour  coordonnées/?  etpv.  Les  liquides 
présentent  la  même  particularité. 

K.-H.  AMAGAT.  —  Sur  les  lois  de  dilatation  à  volume  constant  des  fluides, 

t.  CXV,  p.  ia38. 

Ce  coefficient  croît  rapidement  avec  la  pression,  pour  les  li- 
quides comme  pour  les  gaz  :  cet  accroissement  varie  peu  avec  la 
température.  Les  variations  du  coefficient  avec  la  température 
sont  aussi  peu  sensibles.  L'auteur  pense  qu*il  passe  en  réalité  par 
un  maximum. 
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GOUY.  —  Effets  de  la  pesanteur  sur  ies  fluides  au  point  critique, 
t.  CXV,  p.  720. 

On  sait  que  la  dérivée  partielle  ^  du  volume  spécifique  d'un 

fluide  par  rapport  à  la  pression,  pour  une  température  constante, 
devient  infinie  au  point  critique.  Il  en  résulte  que,  si  un  vase  ren- 
ferme le  liquide  et  la  vapeur  à  la  température  critique,  la  pression 
critique  étant  réalisée  à  un  certain  niveau,  quand  on  monte  ou 
descend  à  partir  de  ce  niveau,  la  densité  varie  très  rapidement  en 
raison  de  la  variation  de  pression  due  à  la  pesanteur  du  fluide. 
En  s'appujant  sur  la  formule  de  M.  van  der  Vaals  et  sur  celle  de 
M.  Sarrau,  M.  Gouy  calcule  la  variation  de  volume  spécifique  qui 
doit  se  produire  dans  un  tube  à  acide  carbonique  dans  ces  condi- 
tions. Il  trouve  que,  pour  une  hauteur  totale  d'environ  o",io, 
comprenant  le  niveau  critique,  la  variation  du  volume  spécifique 
doit  atteindre  6  pour  100  de  sa  valeur  moyenne.  Le  niveau  cri- 
tique sépare  donc  deux  masses  de  fluide  de  densités  moyennes 
très  différentes.  Il  en  résulte  des  jeux  de  lumière  qui  simulent  une 
surface  libre  un  peu  indécise.  L'auteur  rapproche  ces  résultats  des 
faits  signalés  par  MM.  Cailletet  et  Collardeau  relativement  à  l'état 
de  la  matière  au  point  critique  et  rapportés  par  ces  savants  à  une 
cause  différente. 


C.  ANTOINE.  —  Sur  Téquation  caractéristique  de  la  vapeur  d'eau, 
t.  CXIV,  p.  i6a. 

L'auteur  déduit  des  expériences  de  Hirn  sur  la  vapeur  d'eau 
que  le  poids  iz  du  mètre  cube  de  vapeur  d'eau,  à  la  température  t 
et  sous  la  pression  H,  est  donnée  par  la  relation 


•278  -0,365  0  — r 


dans  laquelle  0  représente  la  température  de  la  vapeur  à  satura- 
tion sous  la  pression  H. 


J.  de  Phys,y  3*  série,  t.  III  (Août  1894.)  25 


386     COMPTES  RENDUS  DE  L'ACâDËMIE  DES  SCIENCES. 


C.  ANTOINE.  —  Sur  i'équation  caractéristique  de  diverses  vapeurs, 
t.  CXIV,  p.  1177. 

Chaleur  totale  des  vapeurs  {AnruUes  de  Chimie  et  de  Phy^ique^ 
6*  série,  t.  XXVI,  p.  426);  189a. 

En  rapportant  les  chaleurs  totales  X  des  vapeurs  à  leur  tempé- 
rature r  et   à  leur  pression  p^  on  arrive  à   une   relation  de  la 

forme 

X  =  k  --Gpn^ct, 

L'exposant  n  pour  les  vapeurs  étudiées  par  Regnault  varie  de 
0,16  à  0,70. 

L'application  de  cette  formule  permet  de  résoudre  les  divers 
problèmes  relatifs  à  la  détente  des  vapeurs.  L'auteur  montre  la 
concordance  de  cette  formule  avec  les  résultats  de  Regnault  pour 
diverses  vapeurs. 

En  comparant  aux  valeurs  de  X  celles  du  produit  ps?  déduites 
de  la  formule  de  Zeuner,  on  obtient  des  valeurs  de  v  qui  sont 
aussi  d'accord  avec  l'expérience,  par  l'application  de  la  relation 

pv  —  A(D  — B/?«-f-f). 

E.  COLOT.  —  Sur  les  tensions  des  vapeurs  saturées  des  différents  liquides 
à  la  même  pression,  t.  CXIV,  p.  653. 

L'auteur  cherche  à  établir  par  des  vérifications  numériques  la 
loi  suivante  : 

Entre  les  températures  ^  et  0  des  vapeurs  saturées  de  deux  li- 
quides quelconques  qui  correspondent  à  une  même  pression,  il 
existe  une  relation  linéaire 

f  =  Ae-4-B, 

A  et  B  étant  des  constantes  dépendant  de  la  nature  des  liquides 
considérés. 

E.  MERCADIER.  —  Sur  la  forme  générale  de  la  loi  du  mouvement  vibratoire 
dans  un  milieu  isotrope,  t.  CXV,  p.  1264. 

Considérons  un  corps  isotrope  de  dimensions  et  de  forme  géo- 
métrique déterminées.  Désignons  par  n  le  nombre  de  ses  vibra- 
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lions  par  seconde,  q  Félasticité,  S  la  densité,  f  une  fonction  des 
dimensions  géométriques.  En  comparant  les  dimensions  des  uni- 
tés de  ces  quatre  grandeurs  et  en  exprimant  que  la  relation 
existant  entre  elles  est  indépendante  du  choix  des  unités,  M.  Mer- 
cadier  montre  que  cette  relation  est  de  la  forme 


=2Vri;' 


les  fonctions  (pi  étant  du  premier  degré  des  paramètres  linéaires. 
On  retrouve  a  priori  les  lois  établies  par  Texpérience,  en  ap- 
pliquant cette  formule  aux  cas  des  sphères  vibrantes,  des  disques 
circulaires,  des  plaques  carrées,  des  verges  rectangulaires,  des 
cordes  vibrant  longitudinalement  ou  transversalement,  des  corps 
géométriquement  ou  mécaniquement  semblables. 

G.   FoUSSEREAU. 


FB9GBBDIVft8  OF  THB  BOTÂL  80GIBTT  OF  L0BB9B; 

T.  Lïl. 

Lord  KELVIN.  —  Nouvelle  forme  de  condensateur  à  air.  —  Application  à  la  mesure 
des  petites  capacités  électrostatiques,  p.  6. 

L'appareil  décrit  par  Lord  Kelvin  fournil,  lorsqu'il  est  relié  à 
un  électromètre  approprié,  un  moyen  commode  de  mesurer  les 
petites  capacités  électrostatiques  comme  celles  d'une  petite  lon- 
gueur de  câble. 

L'instrument  se  compose  de  deux  systèmes  de  lames  parallèles 
de  forme  carrée,  reliées,  les  unes  aux  autres,  par  quatre  tiges  de 
métal  qui  passent  à  travers  des  trous  pratiqués  aux  angles  de  ces 
lames.  La  distance  d'une  lame  à  une  antre,  dans  le  même  système, 
est  réglée  par  des  pièces  annulaires,  toutes  identiques,  qui  s'adap> 
lent  exactement  aux  liges.  Les  deux  systèmes  sont  disposés  de 
telle  sorte  que  chacune  des  lames  d'un  système  soit  intercalée 
entre  deux  lames  de  l'autre  système. 

Dans  un  des  appareils  construits  par  Lord  Kelvin,  l'un  des  sys- 
tèmes était  composé  de  vingt-deux  lames,  l'autre  de  vingt-trois, 
constituant  ainsi  quarante-quatre  espaces  pleins  d'air.  La  capacité 
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de  ce  condensateur  était  approximativement  de  990^^,  en  unités 
électrostatiques,  ou  1,1  x  10"'  microfarads. 

L'éleclroraètre  qui  convient  le  mieux  pour  les  mesures  est  le 
voltmètre  multicellulaire  du  même  auteur. 

Quinze  ou  vingt  secondes  suffisent  pour  faire  une  détermi- 
nation. 

A.  WRIGHT.  —  Sur  cerlains  alliages  ternaires  (6"  partie),  alliages  contenant  de 
l'aluminium  avec  du  plomb  (ou  du  bismuth)  et  de  l'étain  (ou  de  Fargent), 
p.  II. 

Les  expériences  de  M.  A.  Wright  ont  été  faites  sur  des  alliages 
de  plomb  (ou  de  bismuth)  employé  comme  métal  lourd  non  mis- 
cible, d^aluminium  employé  comme  métal  léger  non  miscible  et 
d^étain  (ou  d'argent)  employé  comme  dissolvant. 

L'un  des  résultats  de  ces  recherches  a  été  de  montrer  que  la 
composition  des  alliages,  au  point  critique,  correspond  à  un  rap- 
port entre  les  métaux  non  miscibles  qui  varie,  dans  chaque  cas, 
avec  la  nature  du  dissolvant. 

Le  Tableau  suivant  donne  les  rapports  trouvés  dans  huit  cas 
particuliers  : 


Métaux 
non  miscibles. 

Métal 
dissolvant. 

Rapport 
approché. 

Plomb  et  zinc 

Étain 

PbZnfi 

Plomb   et  aluminium 

Argent 
Étain 

Pb«Zn 
Pb«AP 

Bismuth  et  zinr 

Argent 
Étain 

Pb»Al 
BiZnîo 

» 
Bismuth  et  aluminium 

Argent 
Étain 

BiZn» 
BiAlio 

» 

Argent 

Bi»AL 

V.-H.  VliLEY.    -  Conditions  de  formation  et  de  décomposition  de  l'acide  azotcuv, 

p.  27. 

M.  Veley  a  fait  une  étude  très  complète  de  l'acide  azoteux,  si 
employé  dans  les  transformations  chimiques. 

Les  résultats  auxquels  il  est  arrivé  peuvent  êlre  résumés  ainsi  : 

1°  La  formation  de  peroxyde  d'azote,  qui  donne  à  l'acide  azotique 
la  teinte  jaune  bien  connue,  a  lieu  dans  l'acide  concentré  même  à 
la  température  de  30**  et  dans  l'acide  dilue  à  des  températures 
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comprises  entre  loo®  et  iSo'',  même  lorsque  Tacide  n'est  pas 
exposé  au  soleil; 

2**  La  réaction  entre  le  bioxjde  d'azote  et  Tacide  azotique  peut 
être  regardée  comme  réversible,  c'est-à-dire  que 

îAzG  H-  AzO»H  -^  H«0  -=  3AzO«H, 

pourvu  que  l'acide  soit  suffisamment  dilué  et  la  température  assez 
basse.  Dans  ces  conditions,  l'équilibre  s'établit  entre  les  masses 
des  acides  azoteux  et  azotique  lorsque  le  rapport  du  premier  au 

second  est,  en  chiffres  ronds,  -; 

3®  La  décomposition  des  solutions,  contenant  des  acides  azotique 
et  azoteux,  a  été  également  examinée;  la  vitesse  de  décomposition 
est  proportionnelle  à  la  masse  d'acide  azoteux  qui  subit  la  varia- 
tion. La  courbe  qui  représente  la  décomposition  chimique  en 
fonction  de  la  masse  est  hyperbolique  et  peut  être  représentée, 
quelle  que  soit  la  manière  de  préparer  le  mélange,  par  la  formule 

dJ  "      m" 

Dans  cette  formule,  C  représente  la  concentration  de  l'acide 

azoteux,  T  le  temps,  ^  la  masse  de  Tune  des  substances  réagissant 

sur  l'autre  pendant  l'unité  de  temps  lorsqu'on  met  en  présence 
Tuniié  de  masse  de  chaque  substance. 

La  vitesse  de  décomposition  dépend  du  rapport  des  masses  des 
acides  azotique  et  azoteux;  elle  est  d'autant  plus  grande  que  le 
rapport  du  premier  acide  au  second  est  plus  grand. 

Dans  le  cas  particulier  du  liquide  préparé  au  moyen  du  peroxyde 
d'azote  et  de  l'acide  azotique,  lorsque  la  température  augmente  en 
progression  arithmétique,  la  vitesse  de  décomposition  varie  en 
progression  géométrique  d'après  l'équation 

dans  laquelle 

k  =  o,oi58. 

J.-B.  PEAGE.  —  Différence  de  potentiel  nécessaire  pour  produire  une  étincelle 
entre  deux  plateaux  parallèles  dans  l'air  à  différentes  pressions,  p.  99. 

Lne  cloche  renversée,  communiquant  avec  une  trompe  à  eau. 
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étail  fermée  hermétiquement  par  un  couvercle  w  laiton.  Ce  cou- 
vercle portait  les  plaques  parallèles  dont  la  distance  était  déter- 
minée au  moyen  d'une  vis  micromélrique.  Lft  différence  de 
potentiel  entre  les  plateaux  était  produite  par  un  grand  nombre 
de  petits  accumulateurs  et  mesurée  au  moyen  du  voltmètre 
électrostatique  de  Sir  W.  Thomson. 

L'auteur  a  représenté  par  des  courbes  la  relation  entre  la 
différence  de  potentiel  et  la  pression  pour  différentes  longueurs 
constantes  d'élincelles,  la  force  électrostatique  (différence  de 
potentiel  en  unités  électrostatiques)  par  centimètre  d'étincelle  el 
la  relation  entre  la  différence  de  potentiel  $t  la  longueur  d'étin- 
celle à  différentes  pressions. 

Les  résultats  présentent  deux  particularités  remarquables.  En 
premier  lieu,  les  courbes  de  la  différence  ie  potentiel  présentent 
des  minima  à  des  pressions  relativement  élevées.  Le  Tableau  sui- 
vant donne  ces  minima  : 


Différence 

Longueur 

de 

Pression 

de  rélincelle 

potentiel  minima 

en  millimètres 

en  millimétrés. 

en  volts. 

de  mercure. 

0,0102 

326 

240 

0,0-254 

33o 

i5o 

o,o5o8 

333 

IIO 

0,1016 

354 

55 

o,!K)3a 

370 

33 

En  second  lieu,  les  courbes  donnant  la  différence  de  potentiel 
en  fonction  de  la  longueur  d'étincelle  à  des  pressions  données 
présentent  aussi  des  minima.  Cet  effet  n'était  pas  très  marqué, 
mais  tout  indiquait  qu'il  devait  être  plus  apparent  à  des  pressions 
plus  basses.  C'est  ce  que  l'auteur  a  vérifié  au  moyen  d'un  appareil 
spécial  avec  lequel  il  a  pu  opérer  sous  des  pressions  de  2""  à  S"" 
de  mercure. 


T.  ANDiiJSWS.  ->  Effets  électrochimiques  du  fer  aimanté  (4"  Partie),  p.  ii{. 

L'auteur  a  étudié  l'influence  de  l'aimantation  sur  la  corrosion 
de  l'gcier  et  du  fer  par  les  solutions  de  chlorure  cuivreux. 

Des  barres  d'acier  de  même  longueur  et  de  même  diamètre 
étaient  coupées  dans  une  longue  tige  soigneusement  polie,  de 
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^^fiière  qu'on  puisse  les  regarder  comme  ayant  pratiquement  la 
^éme  composition  et  la  même  structure.  Dans  chaque  série 
^  cxpériencei,  Tune  des  barres  était  aimantée,  l'autre  maintenue 
"^ns  soQ  état  normal.  Ces  barres  étaient  pesées,  puis  plongées 
^^parément  dans  des  vases  renfermant  des  quantités  égales  d'une 
^^lution  de  chlorure  cuivreux.  On  les  laissait  dans  cette  solution 
P^adant  des  temps  variables,  puis  on  les  pesait  de  nouveau. 

La  moyenne  des  résultats  de  vingt-neuf  expériences  a  montré 
^^6  la  corrosion  de  l'acier  aimanté  est  plus  grande  que  celle  de 
^  ^cier  non  aimanté,  d'environ  3  pour  loo.  R.   Paillot. 

{A  suivre,) 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE. 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique. 

7*  série,  t.  II;  juillet  1894. 
•  HouLLEViGUE.  —  Êlectrolyse  et  polarisation  des  mélanges  de  sels, 

^HiLLODiN.  —  Mouvements  d'une  sphère  dans  une  atmosphère 
**^e.  Vibrations  propres  de  V espace  extérieur,  p.  4» 7* 

Philosophie  al    Magazine. 

5«  série,  t.  XXXVII  ;  juin  1894. 

V    ^     ^HUSTER.  —  Sur  les  phénomènes  d'interférence,  p.  509. 
^^^^^.  Kearton.  —  Nouvelle  méthode  pour  faire  des  miroirs  ma- 
^Q^es,  p.  546. 

p.-L.  Gray.  —  Température  minimum  de  visibilité,  p.  349. 
Caret  Lea.  —  Nouvelle  méthode  pour  déterminer  les  affinités  rela- 
tives de  divers  acides,  p.  557. 

S.-P.  Thompson.  —  Sur  le  dessin  et  V enroulement  d* électro-aimants 
à  courants  alternatifs,  p.  564. 
S.-H.  BuRBURY.  —  La  seconde  loi  de  la  Thermodynamique,  p.  674. 

5«  série,  t.  XXXVIII;  juillet  1894. 

W.  Sutherland.  —  L'attraction  de  molécules  dissemblables  ;  i.  La 
diffusion  des  gaz,  p.  i. 

C.  Barus.  —  La  condensation  de  nuages  colorés  est  liée  à  la  tempé- 
rature et  à  Vexistence  de  poussières  dans  l'air,  p.  19. 


392  BULLBTIN  BIBLIOGRAPHIQUE. 

W.  Pbddie.  —  Sur  les  oscillations  de  torsion  des  /ils,  p.  36. 

Cu.-V.  BuRTON.  —  Mécanisme  de  la  conductibilité  électrique; 
i"*  Partie  :  Conductibilité  des  métaux,  p.  55. 

W.-B.  Croft.  —  Observation  sur  la  diffraction^  p.  70. 

L.  Bleekrodb.  —  Expériences  avec  V acide  carbonique  solide,  p.  9i. 

R.  Threlpall  et  F.  Martin.  —  Méthode  approchée  pour  trouver  les 
forces  qui  agissent  dans  les  circuits  magnétiques,  p.  89. 

0.  Henrigi.  —  Sur  un  nouvel  analyseur  harmonique,  p.  110. 

A.  Sharp.  —  Analyseur  harmonique  donnant  par  des  lectures 
directes  l'amplitude  et  la  phase  des  termes  harmoniques  simples 
constituants,  p.  141- 

Perry.  —  Remarques  sur  le  Mémoire  de  M.  Henrici,  et  description 
d'une  machine  à  développer  une  fonction  arbitraire  en  série  de 
fonctions  de  forme  normale ^  p.  laS, 

Wadsworth.  —  Forme  perfectionnée  de  spectroscope  de  Littrow, 
p. 137. 

John  Kbrr.  ^  Sur  une  question  fondamentale  en  électro-optique, 
p.  144. 

Wiedemann's  Aimalen. 

T.  LU,  n-G;  1894. 

F.  Paschen.  —  Sur  l'émission  des  gaz,  p.  209. 

F.  Melde.  —  Quelques  méthodes  pour  la  mesure  du  nombre  de 
vibrations  de  sons  très  aigus  y  p.  288. 

C.  D1ETERIGI.  —  Relation  entre  l'abaissement  du  point  de  congélation 
et  la  pression  osmotique  des  dissolutions,  p.  268. 

P.  Steiner.  —  Sur  la  dissolution  de  l'hydrogène  dans  l'eau  et  dans 
les  dissolutions  aqueuses,  p.  275. 

W.  Kawalki.  —  Recherches  sur  la  diffusibilité  électrique  de  quelques 
électrolytes  dans  l'alcool.  Contribution  à  l'étude  de  la  constitution 
des  dissolutions,  p.  3oo. 

B.  VÔLLNER.  —  Conductibilité  électrique  de  quelques  sels  dans 
V alcool  ordinaire  ou  éthylique,  p.  828. 

Kr.  BiRKELAND.  —  Sur  le  rayonnement  de  l'énergie  électro-magné- 
tique dans  l'espace,  p.  357. 

C.  KiRN.  —  Analogie  de  l'émission  lumineuse  par  phosphorescence 
d*un  tube  de  Geissler  et  de  l'émission  d'un  corps  solide  au  début  de 
l'incandescence,  p.  38i. 

F.  RiGHARZ.  —  Forces  électriques  et  magnétiques  des  atomes,  p.  385. 

H.  Ébbrt.  —  Sur  les  formes  du  mouvement  qui  peuvent  être  invo- 
quées pour  expliquer  les  phénomènes  électromagnétiques,  p.  417. 

K.-R.  KocH.  —  Sur  l'emploi  des  longueurs  d'onde  comme  unité  na- 
turelle de  mesure  des  longueurs.  Réclamations,  p.  43?.. 


T,AU[ 


AOOT  IIÛI. 


Ati;. 


IMmm.I 


îttailili 


tgi>L&ri:%  uiuuiUi^uiui'iiiat  ^ 


LIBRAIIUE  IllKR-VILLAIiS  KT  FILS, 


^  ^  r*  R  f  r Tî   i  VS «* fT«  '    < 


Tuitlî^U'i 


r  t    \mm   v-<n*   Ha   If 


0ARII.LOT 


'lul  ff:Tii   p*mt  U'«  r.Î4tf>* 


4»rAtii)ti#i*  4ln« 


>  41*9  »jui  Y  jaiiMiiotil  ti'uliiti^  t«ïfk«a»MiimTi- 


itRKRDiï^ 


liriiqwo-  UiHU< 


-^ti  vtiuiliiii;  ^lu 


iii>i;^U'M;4L4r. 


J  0  II  H  \  V L 


m  I 


) 


siaii 


i 


iiihiittitiLË  n  Ai'i'i.ioihi': 


'Â\  l. 


DALMEIDA 


ouNU,  E,  MASCArn;  a.  imîiikh. 


uMANii  NOMJiiŒ  \m  vnv 


pnYi5iaïL\.s. 


TOSfi;    m.    -     SEPTEMBRE  1904. 


r\Ris. 


m  nriT"  tif  Tnrr.\  \î    nr  pnv^Tnr^r 


I  n>f  «  «If  Ti  *    I  <i  .  •  >   »'.  t   I 


Il        F]Mr4il      fH»    ^    iitîll        k<^      n    f 


^^YAiéftêt 


TjM  ?lllu4ltKîlIlâ*HC 


*l  I '.'['111'  i*t  n'r],ir,Mi>2t  lion  vfu't*  aairi'^f  a  yi.  but-Ti  ^  rur  uii 


LIBRAIRIK  fiAtmilKU  VIU.ARS  KT  FII.S, 


JAMïrî  J 


T4itir 


Tvn^  ( 


CURIE.  -  SYMÉTRIE  DANS  LES  PHÉNOMÈNES  PHYSIQUES.     Sgî 


SUR  LA  8TMÉTBIB  DAVS  LBS  PHtlOMÊnS  PETSiaUES,  STHÉTRIE 
D'UH  CHAMP  ÉLEGTBiaUB  ET  D'UM  CHAMP  MA&HiTiaUE; 

Par  m.  p.  CURIE. 

I.  Je  pense  qu'il  y  aurait  intérêt  à  introduire  dans  l'étude  des 
phénomènes  physiques  les  considérations  sur  la  symétrie  fami- 
lières aux  cristal  lographes. 

Un  corps  isotrope,  par  exemple,  peut  être  animé  d'un  mouve- 
ment rectiligne  ou  de  rotation;  liquide,  il  peut  être  le  siège  de 
mouvements  tourbillonnaires;  solide,  il  peut  être  comprimé  ou 
tordu  ;  il  peut  se  trouver  dans  un  champ  électrique  ou  magnétique; 
il  peut  être  traversé  par  un  courant  électrique  ou  calorifique;  il 
peut  être  parcouru  par  un  rayon  de  lumière  naturelle  ou  polarisée 
rectilignement,  circulairement,  elliptiquement,  etc.  Dans  chaque 
cas,  une  certaine  dissymétrie  caractéristique  est  nécessaire  en 
chaque  point  du  corps.  Les  dissymétries  seront  encore  plus  com- 
plexes, si  Ton  suppose  que  plusieurs  de  ces  phénomènes  coexis- 
tent dans  un  même  milieu  ou  si  ces  phénomènes  se  produisent 
dans  un  milieu  cristallisé  qui  possède  déjà,  de  par  sa  constitution, 
une  certaine  dissymétrie. 

Les  physiciens  utilisent  souvent  les  conditions  données  par  la 
symétrie,  mais  négligent  généralement  de  définir  la  symétrie 
dans  un  phénomène,  parce  que,  assez  souvent,  les  conditions  de 
symétrie  sont  simples  et  presque  évidentes  a  priori (*). 

Dans  l'enseignement  de  la  Physique,  il  vaudrait  cependant  mieux 
exposer  franchement  ces  questions  :  dans  l'étude  de  l'électricité, 
par  exemple,  énoncer  presque  au  début  la  symétrie  caractéristique 
du  champ  électrique  et  du  champ  magnétique;  on  pourrait  ensuite 
se  servir  de  ces  notions  pour  simplifier  bien  des  démonstrations. 

Au  point  de  vue  des  idées  générales,  la  notion  de  symétrie  peut 
être  rapprochée  de  la  notion  de  dimension  :  ces  deux  notions 
fondamentales  sont  respectivement  caractéristiques  pour  le  milieu 

(*)  Les  cristallographes  qui  ont  à  considérer  des  cas  plus  complexes  ont  établi 
la  théorie  générale  de  la  symétrie.  Dans  les  traités  de  Cristallographie  physique 
(qui  sont  en  même  temps  de  véritables  traités  de  Physique),  les  questions  de  sy- 
métrie sont  exposées  avec  le  plus  grand  soin.  Voir  les  traités  de  Mallard,  de 
Liebisch,  de  Soret. 

/.  de  Phys,,  3«  série,  t.  III.  (Septembre  1894.)  a6 
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où  se  passe  un  phénomène  et  pour  la  grandeur  qui  sert  à  en  éva- 
luer Tintensité. 

Deux  milieux  de  même  dissymétrie  ont  entre  eux  un  lien  parti- 
culier, dont  on  peut  tirer  des  conséquences  physiques.  Une  liai- 
son du  même  genre  existe  entre  deux  grandeurs  de  même  dimen- 
sion. Enfin,  lorsque  certaines  causes  produisent  certains  efiets,  les 
éléments  de  symétrie  des  causes  doivent  se  retrouver  dans  les 
effets  produits.  De  même,  dans  la  mise  en  équation  d'un  phéno- 
mène physique,  il  y  a  une  liaison  de  cause  à  effet  entre  les  gran- 
deurs qui  figurent  dans  les  deux  membres  et  ces  deux  membres 
ont  même  dimension. 

II.  Opérations  de  recouvrement  et  éléments  de  symétrie.  — 
L'établissement  des  divers  types  de  symétrie  peut  être  divisé  en 
deux  grands  Chapitres,  suivant  qu'il  s'agit  de  définir  la  symétrie 
d'un  système  limité  ou  d'un  système  qui  peut  être  regardé  comme 
étant  illimité.  Nous  ne  nous  occcuperons  ici  que  d'un  système 
limité  (*). 

Considérons  un  système  défini  à  l'aide  de  données  analytiques 
et  de  trois  axes  coordonnés  rectangulaires,  par  exemple.  Le  sys- 
tème possédera  une  certaine  sj^nétrie  si,  en  se  servant  d'autres 
axes  coordonnés  rectangulaires,  il  se  trouve  encore  défini  avec  les 
mêmes  données  analytiques. 

Les  éléments  (points,  droites,  plans,  etc.)  définis  avec  les 
mêmes  données  analytiques  et  rapportés  à  ces  divers  groupes 
d'axes  sont  des  éléments  homologues  ou  de  même  espèce. 


(')  La  théorie  de  la  constitution  des  corps  cristallisés  n'est  autre  chose  que 
la  théorie  générale  de  la  symétrie  dans  un  milieu  illimité  ayant  une  constitu- 
tion périodique.  C'est  une  théorie  admirable  qui  a  été  édifiée  par  Bravais  (recher- 
ches cristallographiques),  par  Jordan  {Annali  di  Matematica,^.  167,  1868;  p.322, 
1869)  et  par  de  Fedorow  {Société  minéralogique  de  Saint-Pétersbourg,  1879a 
1884,  en  langue  russe;  Zeitschrifffiir  Krystallographie,  t.  XX,  p.  aS,  189a).  Récem- 
ment, Schœnflies  a  donné  un  excellent  Traité  didactique  de  cette  théorie  {Krys- 
tallsysteme  und  Krystallstruktur;Le\pzigf  1891). 

Les  corps  cristallisés  peuvent  être  divisés  en  3a  groupes,  si  l'on  considère  seu- 
lement la  symétrie  de  la  forme  extérieure;  mais  la  théorie  prévoit,  pour  la  struc- 
ture interne  de  ces  substances,  aSo  types  de  symétrie  distincts.  Si  tous  ces  types 
se  trouvent  réalisés  dans  la  nature,  c'est  pour  les  physiciens  une  véritable  richesse, 
car  ils  ont  alors  à  leur  disposition  aSo  milieux  doués  de  symétries  différentes. 
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L'opéralion  qui  représente  le  passage  d'un  premier  système  à 
un  second  sera  une  opération  de  recouvrement  (*)• 

II  existe  deux  espèces  d'axes  coordonnés  rectangulaires  symé- 
triques l'un  de  l'autre.  On  aura  une  opération  de  recouvrement 
du  premier  genre  dans  le  système,  quand  l'opération  représente 
le  passage  d'un  système  d'axe  à  un  autre  identique.  L'opération 
est  alors  équivalente  à  un  simple  déplacement  dans  l'espace.  Il  y 
a  répétition  des  mêmes  éléments  dans  le  système. 

On  aura  une  opération  de  recouvrement  du  deuxième  genre 
ou  transformation  symétrique  proprement  dite,  lorsque  l'opéra- 
tion représente  le  passage  d'un  système  d'axes  à  un  autre  symé- 
trique du  premier.  Le  système  est  alors  identique  à  son  image 
obtenue  par  mirage. 

On  démontre  facilement  que,  pendant  les  opérations  de  recou- 
vrement d'un  système  limité,  un  point  au  moins  reste  toujours 
fixe  dans  l'espace.  Il  en  résulte  qu'établir  tous  les  types  de  symé- 
trie possibles  d'un  système  limité  revient  à  établir  tous  les  types 
de  symétrie  autour  d'un  point  qui  est  le  centre  de  figure  du 
système. 

Les  opérations  de  recouvrement  du  premier  genre  peuvent  tou- 
jours être  obtenues  par  une  simple  rotation  autour  d'un  axe  de 
répétition  (plus  généralement  appelé  axe  de  symétrie)^  passant 
par  le  point.  L'axe  d'ordre  q  (q  nombre  entier)  donnera  le  recou- 
vrement  du   système    pour   des    rotations   d'angles  o,   1,2,..., 

(5f-i)foisy. 

Nous  considérerons  une  direction  et  un  sens  à  chaque  axe  du 
système,  ce  qui  double  le  nombre  des  axes;  car,  dans  un  axe,  nous 
en  compterons  deux  dirigés  en  sens  contraires  l'un  de  l'autre.  Si 
ces  deux  axes  de  sens  contraires  sont  d'espèce  différente  au  point 
de  vue  des  répétitions  (par  exemple  l'axe  d'une  pyramide  régulière) 
et  d'ordre  q,  nous  les  désignerons  par  (Lq  Iq). 

Si  ces  deux  axes  de  sens  contraires  sont  de  même  espèce  par 
répétition  (exemple  l'axe  principal  d'un  prisme)  et  d'ordre  g,  nous 
les  désignerons  par  (  2hq).  On  a  alors  un  axe  doublé.  Dans  ce 
cas,  il  existe  nécessairement  dans  le  système  un  axe  de  répétition 

(*)  Deck  Opération  des  cristallographes  allemands. 
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d'ordre  pair  normal  à  l'axe  doublé  qui  permet  de  renverser  celui- 
ci  sur  lui-même  par  une  rotation  de  i8o®  faisant  partie  des  opé- 
rations de  recouvrement  du  système. 

Les  opérations  de  recouvrement  du  deuxième  genre  peuvent 
toujours  être  obtenues  par  un  mirage  accompagné  d'une  rotation 
autour  d'un  axe  normal  au  plan  de  mirage.  Plusieurs  cas  sont  à 
considérer  : 

I  ^  La  rotation  est  nulle  ;  on  a  un  simple  mirage  et  le  système  a 
un  plan  de  symétrie,  —  P. 

2?  La  rotation  est  égale  à  i8o**;  on  a  un  centre  de  symétrie,. 
-C. 

3^  L'axe  normal  au  plan  est  un  axe  de  répétition  d'ordre  q  et 
l'on  a  q  transformations  symétriques  ;  chacune  de  ces  opérations- 
consiste  en  un  mirage  suivi  d'une  des  rotations 

o,    ^,    a—,    ...,    (9-Oj; 

on  a  alors  un  plan  de  symétrie  direct  d^ ordre  q,  nous  le  dési- 
gnerons par  P^. 

4°  L'axe  normal  au  plan  est  un  axe  de  répétition  d'ordre  y,  et 
l'on  a  q  transformations  symétriques  ;  chacune  de  ces  opérations 
consiste  en  un  mirage  suivi  d'une  des  rotations 


1  aTC 

2  ~q' 


(I  \  ait       /  i\  27C  /  i\  air 


autour  de  l'axe.  On  a  alors  un  plan  de  symétrie  alterne  d'or-- 
dre  q  :  nous  le  désignerons  par  tzq. 

Le  modèle  représenté  (Jiff.  i)  a  un  axe  d'ordre  4  avec  un  plan  P4  de  symétrie 
directe  d'ordre  4>  Les  quatre  flèches  inférieures  sont  obtenues  par  mirage 
direct  des  quatre  flèches  supérieures  et  réciproquement.  On  restitue  le 
système  par  mirage  simple  ou  accompagné  d'une  rotation  d'un  certain 
nombre  de  fois  90**. 

Le  modèle  (^^.  a)  a  un  axe  d'ordre  4  avec  un  plan  it^  de  symétrie  al- 
terne d'ordre  4>  normal  à  sa  direction.  Les  quatre  flèches  inférieures  alter- 
nent en  position  avec  les  images  obtenues  par  mirage  direct  des  quatre 
flèches  supérieures.  On  restitue  le  système  par  un  mirage  suivi  d'une  rota- 
tion d'un  nombre  impair  de  fois  4^°* 
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On  peut  remarquer  que  le  modèle  de  la  fig.  7.  est  superposable  à  son 

Fi g.  I. 
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image  vue  dans  une  glace,  bien  qu'il  ne  possède  ni  plan  ni  centre  de  symé- 
trie. Il  a  seulement  un  plan  de  symétrie  alterne  (  <  ). 

Fig.  1. 
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(')  p.  CuRiK,  Bulletin  de  la  Soc.  minéral.  (Sur  les  questions  d'ordre,  t.  VU, 
p.  89;  1884.  —  Sur  la  symétrie,  t.  VII,  p.  4i8;  i884). 
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III.  Les  groupes  d'opérations  de  recouvrement.  —  Toutes 
les  opérations  de  recouvrement  d'un  système  sont  définies  à  l'aide 
des  éléments  de  symétrie  que  nous  venons  d'énumérer. 

Un  groupe  d'opérations  de  recouvrement  sera  une  réunion 
d'opérations  telles  que  deux  quelconques  des  opérations  effectuées 
successivement  donneront  le  même  résultat  que  celui  qu'on  obtient 
par  une  opération  unique  faisant  partie  du  groupe. 

Nous  donnons  ici  le  Tableau  complet  de  tous  les  groupes  d'opé- 
rations de  recouvrement  autour  d'un  point.  Ces  opérations  sont 
complètement  spécifiées  par  l'énumération  des  éléments  de  symé- 
trie. 


Cl.  AZM  de  répétition. 

l.  (Pasd*axe). 


II.  L,/, 

(un  axe  et  son  inverse). 


III.  2L^,^L„^/; 

(un  axe  principal  doublé). 


IV.  4(L,/,),6L, 

(axes  du  tétraèdre  régulier). 


(axes  du  cube). 

VI.  i2L„aoL„3oL, 

(axes  de  ricosaèdre  régulier). 

VII.  00  L, 

(axes  de  la  sphère). 


i  • 


Trtnsformttlons 

f.  srmétrlqvef.  N. 

O  I 

2  P  1 

3  C  2 


^P 


q     q-. 

iq\q- 
\q-. 

9- 

q- 

9- 


iq 


iq 


q=  co 


ExemplM. 


parallélépipède. 

2     acide  tarlrique. 

2  gypse. 

6     apatite.' 

{  champ  magnétique. 

3  dioptase. 

3     tourmaline. 

champ    électrique,  tronc  de 
cône. 


8 

0 

"i 

9 

P,,^P 

"', 

10 

^,^P 

^ 

9 

ç 

IX 
12 

i3 

0 

4^„3P.,C 

3i:.,6P 

12 
24 
24 

f'4 
(i5 

0 

3P„4^„6P„C 

24 

48 

i6 

0 

60 

17  6iï„ioit„i5P„C 

120 

\  18  o 

(19  ooP^,C 


:  3     quartz. 

:  00    fil  tordu. 

=  3     prisme  triangulaire  régulier. 

l     I  cylindre  circulaire  droit. 

-  3     rhomboèdre,  spath. 
=  2     sphénoèdre. 

chlorate  de  soude. 

pyrite. 

tétraèdre  régulier,  blende. 

cuprite. 

cube,  octaèdre  régulier. 


ficosaèdre,  dodécaèdre  régu- 
lier. 

(  sphère  remplie    de    liquide 
(     doué  de  pouvoir  rotatoirc. 
sphère. 
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Dans  ce  Tableau, 

(L^,  Iq)  désignent  un  axe  d'ordre  q  et  celui  de  sens  contraire  d'une  autre 

espèce, 
(2L^)  un  axe  d'ordre  q  doublé, 
C  un  centre  de  symétrie, 
F  un  plan  de  symétrie, 
P^  un  pian  de  symétrie  directe  d'ordre  q^ 
Tzq  un  pian  de  symétrie  alterne  d'ordre  q. 

On  voit  que  les  groupes  d'éléments  de  symétrie  peuvent  être  partagés 
en  sept  classes  cl  se  distinguant  les  unes  des  autres  par  la  nature  du  groupe 
d'axes  qu'elles  contiennent.  Chaque  classe  peut  exister  avec  ou  sans  trans- 
formation symétrique  proprement  dite.  Il  y  a  généralement  plusieurs  ma- 
nières de  donner  la  symétrie  proprement  dite  à  un  groupe  qui  ne  contient 
que  des  axes.  On  obtient  en  tout  i^  familles  f.  Considérons,  par  exemple, 
la  classe  III  et  supposons^  =  3,  on  aura  le  groupe  d'axes  sLj,  (3Ls,  3L's), 
c'est-à-dire  un  axe  principal  doublé  d'ordre  3,  avec  trois  axes  binaires  et 
ceux  de  sens  contraire  d'une  autre  espèce  3(L2, 1^'%)]  ces  trois  axes  sont  nor- 
maux à  l'axe  principal  et  forment  entre  eux  des  angles  de  iao°.  Ce  système 
.peut  exister  saps  autre  élément  de  symétrie  [famille  (8),  forme  cristalline  du 
quartz],  ou  avec  un  plan  de  symétrie  d'ordre  3  normal  à  l'axe  principal  (P3) 
et  3  plans  de  symétrie  3P  passant  par  l'axe  principal  et  par  les  axes  bi- 
naires [famille  (9)  prisme  triangulaire].  On  peut  encore  avoir  un  système 
symétrique  [famille  (10),  rhomboèdre]  avec  un  plan  de  symétrie  alterne  7:3 
normal  à  l'axe  principal,  3  plans  de  symétrie  passant  par  l'axe  principal  et 
normaux  aux  axes  binaires  et  un  centre  de  symétrie. 

Chaque  famille  des  classes  II  et  III  contient  une  infinité  de  groupes,  q 
peut  être  un  nombre  entier  quelconque.  Les  familles  des  autres  classes  ne 
contiennent  chacune  qu'un  seul  groupe. 

Dans  les  familles  (5)  et  (9)  il  y  a  un  centre  de  symétrie  quand  q  est 
d'ordre  pair.  Dans  les  familles  (6)  et  (10),  il  y  a  un  centre  de  symétrie 
quand  q  est  d'ordre  impair. 

Dans  la  classe  III,  les  axes  L^  et  h\  se  confondent,  mais  sont  de  sens  con- 
traire l'un  de  l'autre  si  q  est  impair.  On  a,  au  contraire,  des  axes  binaires 
doublés  de  deux  espèces  différentes  si  q  est  pair. 

Les  valeurs  N  donnent  l'ordre  de  chaque  groupe.  N  est  le  nombre  de 
points  homologues  entre  eux  dans  le  système,  lorsque  les  points  considérés 
ne  sont  situés  sur  aucun  axe  ni  sur  aucun  plan  de  symétrie.  N  est  en- 
core le  nombre  de  systèmes  d'axes  coordonnés  rectangulaires  pour  lequel 
le  système  se  présente  sous  un  même  aspect. 

Les  systèmes  ayant  la  symétrie  des  familles  i,  4?  B,  11,  i4t  16,  18  qui  ne 
contiennent  que  des  axes  ne  sont  pas  superposables  à  leur  image  obtenue 
par  mirage,  ils  possèdent  la  dissymétrie  énantiomorphe  (*). 


(*)  Pour  détails  plus  complets,  voir  les  traités  de  cristallographie,  f^oir  aussi 
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Une  notion  très  importante  au  point  de  vue  qui  nous  occupe  est 
celle  des  intergroupes.  Un  groupe  d'éléments  de  symétrie  est  un 
intergroupe  d*un  groupe  de  symétrie  plus  élevée  lorsque  toutes  les 
opérations  de  recouvrement  du  premier  groupe  font  partie  des 
opérations  de  recouvrement  du  second. 

C'est  ainsi,  par  exemple,  que  le  groupe  (i3)  à  symétrie  tétraédrique  est 
un  intergroupe  du  groupe  (i5)  à  symétrie  cubique.  Le  groupe  (Le/s)»  6P 
de  la  famille  (7)  (symétrie  d'une  pyramide  hexagonale  régulière)  est  un 

intergroupe  du  groupe  -^,  — ^ — -  G  de  la  famille  (9)  (prisme  hexago- 
re  or, 

nal  régulier).  Un  groupe  de  (4)  est  un  intergroupe  des  groupes  (5),  (6), 

(7)j  (8)»  (9)'  (ïo)  pour  une  même  valeur  de  </,  etc. 

IV.  Dissymétrie  caractéristique  des  phénomènes  physiques. 
—  Considérons  maintenant  un  point  quelconque  d'un  milieu  dans 
un  état  physique  quelconque.  La  symétrie  en  ce  point  sera  néces- 
sairement caractérisée  par  un  des  groupes  du  Tableau  qui  pré- 
cède (*). 

Nous  énoncerons  les  propositions  suivantes  : 

La  symétrie  caractéristique  d'un  phénomène  est  la  symétrie 
ma^ima  compatible  avec  V existence  du  phénomène. 

Un  phénomène  peut  exister  dans  un  milieu  qui  possède  sa 
symétrie  caractéristique  ou  celle  d'un  des  intergroupes  de  sa 
symétrie  caractéristique. 

Autrement  dit,  certains  éléments  de  symétrie  peuvent  coexister 
avec  certains  phénomènes,  mais  ils  ne  sont  pas  nécessaires.  Ce  qui 
est  nécessaire,  c'est  que  certains  éléments  de  symétrie  n'existent 
pas.  C'est  la  dissymétrie  qui  crée  le  phénomène. 


Bravais,  Becherches  cristallographiques ;  JoRDAJi,  Sur  les  groupes  de  mouve- 
ments {Annali  di  Matemutica,  1888);  P.  Curie,  loc.  cit, 

(*)  Certains  esprits  peuvent  hésiter  à  transporter  à  un  milieu  dans  un  état 
physique  quelconque  une  classification  qui  a  été  établie  d'abord  au  point  de  vue 
de  la  Géométrie  pure.  Nous  ferons  remarquer  que  l'on  peut  ramener  tous  les  rai- 
sonnements qui  servent  à  l'établissement  des  groupes  à  la  forme  suivante  :  soient 
A,  B,  C  trois  systèmes  d'axes  coordonnés  rectangulaires  pour  lesquels  un  système 
se  présente  sous  un  même  aspect,  soit  D  un  quatrième  système  d'axes  coordon- 
nés rectanjrulaires  qui  est  placé  par  rapport  à  C  de  la  même  façon  que  B  par  rap- 
port à  A  ;  D  sera  encore  un  système  d'axes  coordonnés  pour  lequel  le  système  se 
présentera  sous  le  même  aspect  que  pour  A,  B,  C.  Le  mode  de  raisonnement  ne 
préjuge  rien  sur  la  nature  du  système. 
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Il  serait  beaucoup  plus  logique  d'appeler  plan  de  dîssjmétrie 
tout  plan  qui  ne  serait  pas  un  plan  de  symétrie  ;  axe  de  dissymétrie 
tout  axe  qui  ne  serait  pas  un  axe  de  symétrie,  etc.,  et,  d'une  ma- 
nière générale,  de  donner  la  liste  des  opérations  qui  ne  sont  pas 
des  opérations  de  recouvrement  dans  ce  système.  Ce  sont  ces  opé- 
rations-là qui  indiquent  une  dissymétrie  et,  par  conséquent,  une 
propriété  possible  dans  le  système.  Mais,  dans  les  groupes  que 
nous  avons  considérés,  il  y  a  un  nombre  infini  d'opérations  n'ame- 
nant pas  le  recouvrement  et  généralement  un  nombre  fini  d'opéra- 
tions de  recouvrement  :  il  est  donc  beaucoup  plus  simple  de  don- 
ner la  liste  de  ces  dernières  opérations. 

On  peut  encore  voir  que  quand  plusieurs  phénomènes  de  natures 
différentes  se  superposent  dans  un  même  système,  les  dissymétries 
s'ajoutent.  Il  ne  reste  plus  alors  comme  éléments  de  symétrie  dans 
le  système  que  ceux  qui  sont  communs  à  chaque  phénomène  pris 
séparément. 

Lorsque  certaines  causes  produisent  certains  effets,  les  élé- 
ments de  symétrie  des  causes  doivent  se  retrouver  dans  les  ef- 
fets produits. 

Lorsque  certains  effets  révèlent  une  certaine  dissymétrie, 
cette  dissymétrie  doit  se  retrouver  dans  les  causes  qui  lui  ont 
donné  naissance, 

La  réciproque  de  ces  deux  propositions  n'est  pas  vraie,  au  moins 
pratiquement,  c'est-à-dire  que  les  effets  produits  peuvent  être  plus 
symétriques  que  les  causes.  Certaines  causes  de  dissymétrie  peu- 
vent ne  pas  avoir  d'action  sur  certains  phénomènes  ou  du  moins 
avoir  une  action  trop  faible  pour  être  appréciée,  ce  qui  revient 
pratiquement  au  même  que  si  l'action  n'existait  pas. 

Il  y  a  intérêt,  au  point  de  vue  des  phénomènes  physiques,  à  con- 
sidérer à  part  les  groupes  contenant  un  axe  d^isotropie.  Ces 
groupes  sont  au  nombre  de  cinq;  nous  les  désignerons  par  (a), 
(6),  (c),  (rf),  {e). 


4o'i 


(a) 


P. 

CURIE. 

1 

ià) 

Cylindre  torda. 

(c) 

(L« /•),«?, 

sL.      œL, 
P.  '    ocP.'  ^    ^ 

Tronc  de  cône. 
Champ  élfctrique. 

Ex.:  Crlindre, 
corpi  conprimé 
dans  un  seni. 

id) 

-        •  c 

P. 

Cylindre  toarnant.     ' 
Champ  magnétique.   ' 

(e) 


(L./.> 


Le  groupe  cylindrique  (a),  le  plus  symétrique,  possède  les 
éléments  de  symétrie  du  cylindre  circulaire  droit  :  c'est-à-dire  un 
axe  d'isotropie  doublé  2L00  avec  une  infinité  d'axes  binaires  dou- 
blés 00  L2  normaux  à  l'axe  principal  et  passant  par  le  centre  de 
figure,  un  plan  de  symétrie  directe  P,  d'ordre  00  normal  à  l'axe 
principal,  une  infinité  de  plans  de  symétrie  directe  c»  P2,  d'ordre  2, 
passant  par  l'axe  principal,  un  centre  de  symétrie  C. 

Lorsque  l'on  comprime  dans  un  sens  un  corps  isotrope,  il  devient 
anisotrope  et  possède  la  symétrie  du  groupe  cylindrique  (a).  On 
sait  qu'un  corps  ainsi  comprimé  a  les  propriétés  optiques  des 
cristaux  à  un  axe  optique;  la  symétrie  (a)  est  précisément  la 
symétrie  maxima  compatible  avec  l'existence  de  ce  phénomène. 
Les  corps  cristallisés  à  un  axe  optique  ont  des  symétries  qui  sont 
des  intergroupes  de  la  symétrie  (a). 

Les  autres  groupes  (6),  (c),(rf),  (e),  à  axe  d'isotropie,  sont  des 
intergroupes  du  groupe  cylindrique  (a)» 

Le  groupe  (b)  possède  toujours  Taxe  d'isotropie  doublé  et  les 
axes  binaires  ;  mais  il  ne  possède  plus  ni  centre  ni  plans  de 
symétrie.  Le  groupe  (b)  est  l'intergroupe  holoaxedu  groupe  (a). 
Le  groupe  (i)  a  la  symétrie  d'un  cylindre  ou  d'un  fil  que  l'on  a 
tordu  autour  de  son  axe.  C'est  la  symétrie  du  centre  de  figure  d'un 
système  formé  de  deux  cylindres  identiques  ayant  leurs  axes  dans 
le  prolongement  l'un  de  l'autre  et  tournant  chacun  autour  de  cet 
axe  avec  des  vitesses  angulaires  égales  et  de  signes  contraires.  La 
symétrie  de  torsion  (b)  ne  contenant  que  des  axes  de  répétition, 
possède  la  dissymétrie  non  superposable  (énantiomorphie)qui  est 
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nécessaire  pour  le  phénomène  de  la  polarisation  rotatoire  ordinaire 
des  corps  actifs.  On  peut  encore  dire  que  la  symétrie  (b)  est 
réalisée  lorsque  l'on  remplit  un  cylindre  d'un  liquide  doué  de  la 
polarisation  rotatoire.  La  forme  cristalline  du  quartz  2L3,  3(L3L^) 
a  ]a  symétrie  d'un  intergroupe  de  (b). 

Le  groupe  (c)  possède  un  axe  d'isotropie  et  celui  de  sens  con- 
traire d'une  autre  espèce  (Loo  /oo);  cet  axe  n'est  donc  plus  doublé, 
(autrement  dit,  l'axe  ne  se  présente  plus  de  la  même  façon  parles 
deux  bouts).  Le  groupe  (c)  a  encore  une  infinité  de  plans  de 
symétrie  passant  par  Taxe  d'isotropie;  mais  il  ne  possède  plus,  ni 
le  plan  de  symétrie  normal  à  Taxe,  ni  le  centre  de  symétrie,  ni  les 
axes  binaires  du  groupe  cylindrique.  C'est  la  symétrie  en  un  point 
quelconque  de  l'axe  d'un  tronc  de  cône  circulaire  droit.  C'est  la 
symétrie  d'une  force,  d'une  vitesse,  d'un  champ  où  s'exerce 
l'attraction  universelle;  c'est  encore  la  symétrie  du  champ  élec- 
trique. Tous  ces  phénomènes  sont  très  convenablement  repré- 
sentés par  une  flèche  au  point  de  vue  spécial  de  la  symétrie. 

Considérons,  par  exemple,  le  champ  de  l'attraction  universelle  ; 
une  sphère  matérielle  M,  dont  le  centre  est  en  un  point  O,  agit  en 
un  point  extérieur  A,  de  manière  à  y  créer  un  champ  où  peut 
s'exercer  l'action  de  l'attraction  newtonienne.  Si  nous  supposons 
que  la  matière  M  n'apporte  par  elle-même  aucune  dissymétrie, 
nous  voyons  que  la  ligne  OA  est  un  axe  d'isotropie,  que  tout  plan 
passant  par  OA  est  un  plan  de  symétrie,  et  ce  sont  là  les  seuls 
éléments  de  symétrie  passant  par  le  point  A.  C'est  la  symétrie  du 
groupe  (c).  Donc  le  champ  de  l'attraction  newtonienne  pourra  se 
rencontrer  dans  un  milieu  possédant  la  symétrie  de  (c)  ou  d'un  de 
ses  intergroupes;  du  reste,  on  ne  peut  imaginer  que  la  symétrie 
puisse  être  supérieure  à  (c),  car  elle  devrait  être  dans  ce  cas  la  sy- 
métrie du  groupe  cylindrique  (a)  ou  celle  du  groupe  sphérique  (19) 
et  le  champ  n'aurait  pas  de  sens  et  il  en  serait  de  même  des  forces 
et  des  vitesses.  Si  nous  plaçons  en  A  une  sphère  matérielle,  on 
aura  une  force  agissant  sur  cette  matière.  Le  corps  pourra  se 
mettre  en  mouvement  dans  la  direction  AO  et  prendre  une  cer- 
taine vitesse  et  rien  là  dedans  ne  troublera  la  symétrie  du  système; 
donc  (c)  représente  en  même  temps  la  symétrie  d'une  force 
agissant  sur  la  matière  pondérable  et  la  symétrie  de  la  matière 
animée  d'une  certaine  vitesse. 
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Pour  établir  la  symétrie  du  champ  électrique,  supposons  que  ce 
champ  soit  produit  par  deux  plateaux  circulaires  de  zinc  et  de 
cuivre  placés  en  face  l'un  de  l'autre,  comme  les  armatures  d'un 
condensateur  à  air.  Considérons  entre  les  deux  plateaux  un  point 
de  l'axe  commun,  nous  voyons  que  cet  axe  est  un  axe  d'isotropie 
et  que  tout  plan  passant  par  cet  axe  est  un  plan  de  symétrie.  Les 
éléments  de  symétrie  des  causes  doivent  se  retrouver  dans  les  effets 
produits;  donc  le  champ  électrique  est  compatible  avec  la  symétrie 
de  (c)  et  de  ses  intergroupes. 

Le  groupe  (a)  à  symétrie  cylindrique  et  le  groupe  (19)  à  symétrie 
sphérique  sont  les  seuls  ayant  pour  intergroupe  (c).  Il  n'est  donc 
pas  vraisemblable  que  le  champ  électrique  puisse  avoir  une  symé- 
trie supérieure  à  (c).  Ce  dernier  point  peut  du  reste  être  démontré 
rigoureusement  si  l'on  admet,  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut, 
que  la  force  agissant  sur  un  corps  pondérable  a  elle-même  pour 
symétrie  caractéristique  le  groupe  (c).  Supposons,  en  effet,  qu'une 
sphère  conductrice  chargée  d'électricité  soit  isolée  dans  l'espace, 
puis  que  l'on  fasse  naître  un  champ  électrique  par  une  cause  quel- 
conque. Une  force  agira  sur  la  sphère  dans  la  direction  du  champ. 
La  dissymétrie  des  effets  doit  se  retrouver  dans  les  causes  qui  lui 
ont  donné  naissance  ;  la  force  ne  possédant  pas  d'axe  de  symétrie 
normal  à  sa  direction,  le  système  de  la  sphère  chargée  et  du  champ 
ne  doit  pas  non  plus  posséder  cet  élément  de  symétrie.  Mais  la 
sphère  chargée,  considérée  isolément,  possède  des  axes  d'isotropie 
dans  toutes  les  directions;  la  dissymétrie  en  question  provient 
donc  du  champ  électrique  qui  ne  doit  pas  posséder  d'axe  de  sy- 
métrie normal  à  sa  direction.  Le  champ  électrique  ne  peut  donc 
pas  avoir  la  symétrie  cylindrique  ou  sphérique,  et  sa  symétrie  carac- 
téristique est  celle  du  groupe  (c).  La  symétrie  du  courant  élec- 
trique et  celle  de  la  polarisation  diélectrique  est  nécessairement  la 
même  que  celle  du  champ  qui  donne  naissance  à  ces  phénomènes. 

Les  phénomènes  pyroélectriques  et  piézoélectriques  viennent 
apporter  un  nouvel  appui  aux  conclusions  qui  précèdent  sur  la 
symétrie  caractéristique  du  champ  électrique.  Un  cristal  de  tour- 
maline, par  exemple,  se  polarise  électriquement  dans  la  direction 
de  son  axe  ternaire  lorsque  l'on  échauffe  le  cristal  ou  lorsqu'on 
le  comprime  dans  la  direction  de  l'axe.  Or  l'échauffement  ou  cette 
compression  ne  modifient  en  rien  la  symétrie  du  cristal  qui  est 
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(La, /3)3P,  un  axe  ternaire  (avec  Taxe  de  sens  contraire  d'une 
autre  espèce)  par  lequel  passent  trois  plans  de  symétrie  ;  c'est  là  un 
intergroupe  de  (c)(Loo/oo)ooP,  la  symétrie  est  par  conséquent 
compatible  avec  l'existence  d'une  polarisation  diélectrique  sui- 
vant Vaxe. 

Enfin,  nous  remarquerons  que  le  champ  électrique  détermine 
dans  les  liquides  les  mêmes  phénomènes  optiques  que  ceux 
donnés  par  compression  des  solides  (phénomènes  de  Kerr). 
La  symétrie  caractéristique  de  ces  phénomènes  est  la  symétrie 
cylindrique  (a)  dont  le  groupe  (c)  est  un  intergroupe;  on  voit 
donc  qu'une  partie  seulement  de  la  dissymétrie  caractéristique  du 
champ  électrique  est  révélée  par  le  phénomène  de  Kerr.  Les  phé- 
nomènes de  dilatation  électrique  (phénomène  Duler)  ne  révèlent 
de  même  que  la  dissymétrie  du  groupe  (a). 

Le  groupe  (d)  possède  un  axe  d'isotropie  et  l'axe  de  sens  con- 
traire d'une  autre  espèce  (Loo/oo)  :  cet  axe  n'est  donc  pas  doublé 
par  répétition;  mais  le  système  possède  un  centre  de  symétrie  et 
un  plan  de  symétrie  d'ordre  oo  normal  à  l'axe.  Les  axes  Loo  et  /oo 
de  sens  contraires  sont  donc  symétriques  l'un  de  l'autre,  et  l'on 
peut  dire  que  l'axe  d'isotropie  est  doublé  par  symétrie.  Le  groupe 
ne  possède  ni  les  axes  binaires,  ni  les  plans  de  symétrie  passant 
par  l'axe  principal  du  groupe  cylindrique  (a).  Le  groupe  (d) 
donne  la  symétrie  ou  centre  de  figure  d'un  cylindre  circulaire  droit 
qui  tourne  autour  de  son  axe  avec  une  certaine  vitesse.  C'est 
encore  à  cette  symétrie  qu'il  faut  rapporter  un  couple,  une  vitesse 
angulaire,  un  champ  magnétique* 

Établissons,  par  exemple,  la  symétrie  caractéristique  du  champ 
magnétique.  Considérons  pour  cela  le  champ  magnétique  qui 
existe  au  centre  d'une  circonférence  parcourue  par  un  courant 
électrique  ;  le  champ  est  dirigé  normalement  au  plan  de  la  circon- 
férence. Cherchons  la  symétrie  des  causes,  c'est-à-dire  la  symétrie 
au  centre  de  la  circonférence  parcourue  par  le  courant.  On  aura 
d'abord  un  axe  d'isotropie  normal  au  plan  du  courant.  Le  courant 
électrique  est  compatible  avec  l'existence  de  plans  de  symétrie 
passant  par  la  direction  du  courant;  le  plan  de  la  circonférence 
sera  donc  un  plan  de  symétrie.  Le  courant  électrique  n'admet  ni 
axe  de  répétition,  ni  plan  de  symétrie  normal  à  sa  direction.  Il  n'y 
a  donc  pas  d'axe  dans  le  plan  du  cercle  ni  de  plans  de  symétrie 
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passant  par  Taxe  d'isotropie.  La  symétrie  des  causes  est  donc  le 

groupe  (rf)  — p C.  Ces  éléments  de  sjmétrie  sont  compatibles 

avec  l'existence  d'un  champ  magnétique  passant  par  l'axe  d'iso- 
tropie; puisque  les  éléments  de  symétrie  des  causes  se  retrouvent 
dans  les  effets  produits. 

On  voit  qu'un  champ  magnétique  peut  posséder  un  plan  de 
symétrie  normal  à  sa  direction.  Le  champ  magnétique  est^  au  con- 
traire, incompatible  avec  la  présence  d'un  axe  binaire  normal  à  sa 
direction.  Pour  le  prouver,  nous  allons  nous  servir  des  phénomènes 
d'induction.  Considérons,  par  exemple,  un  fil  rectiligne  animé 
d'une  certaine  vitesse  normale  à  sa  direction.  Un  pareil  système 
possède  un  axe  binaire  dans  le  sens  de  la  vitesse.  Supposons 
maintenant  qu'un  champ  magnétique  existe  dans  la  direction  nor- 
male au  fil  et  à  la  vitesse  de  déplacement;  une  force  électro- 
motrice  d'induction  naîtra  dans  le  fil.  Ce  phénomène  est  incom- 
patible avec  la  présence  d'un  axe  binaire  dirigé  dans  le  sens  du 
déplacement,  c'est-à-dire  normal  au  fil.  La  dissymétrie  des  effets 
doit  se  retrouver  dans  les  causes;  la  disparition  nécessaire  de 
l'axe  binaire  dont  nous  avons  parlé  ne  peut  provenir  que  de  la 
présence  du  champ  magnétique;  celui-ci  ne  peut  donc  pas  avoir 
d'axe  binaire  normal  à  sa  direction.  (La  même  démonstration 
pourrait  se  faire  en  considérant  un  circuit  circulaire  normal  à  un 
champ  magnétique.  On  supposerait  que  ce  circuit  se  dilate  sans 
changer  de  forme  en  donnant  naissance  à  un  courant  d'induction.) 

Les  groupes  cylindriques  (a)  et  sphériques(i9)ont  pour  inter- 
groupe (rf),  mais  Texistence  des  axes  normaux  entre  eux  dans  ces 
groupes  montre  qu'ils  ne  peuvent  convenir  pour  représenter  la 
symétrie  du  champ  magnétique.  Le  champ  magnétique  est  donc 
seulement  compatible  avec  le  groupe  (d)  et  ses  intergroupes  (*). 

Le  phénomène  de  la  polarisation  rotatoire  magnétique  vient 
encore  confirmer  cette  conclusion  (*). 


(')  P.  Curie,  loc.  cit.,  i884,  et  Archives  des  Se.  phys.  et  nat.,  t.  XXIX;  1898. 

Lord  Kelvin  a  été  amené  à  supposer  que  l'aimantation  est  due  à  une  défor- 
mation d'un  milieu  particulier.  Cette  déformation  est  simplement  une  rotation, 
qui,  dans  ce  milieu  tout  spécial,  provoque  la  naissance  d'un  couple  élastique 
antagoniste.  Voir  Traduction  des  Conférences  de  Sir  Thomson^  Note  de  M.  Bril- 
louin.  Cette  conception  est  en  complet  accord  avec  la  symétriequi  précède. 

(')  Pour  traiter  convenablement  la  question  de  la  polarisation  rotatoire  au 
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Un  corps  polarisé  magnétiquement  possède  la  même  symétrie 
<\ue  le  champ  magnétique. 

Les  phénomènes  de  dilatation  magnétique  du  fer  révèlent  seu- 
lement la  dissymétrie  du  groupe  cylindrique  (a)  dont  (d)  est  un 
intergroupe. 

Un  grand  nombre  de  cristaux  sont  caractérisés  par  des  groupes  de 
symétrie  qui  sont  des  intergroupes  de  la  symétrie  magnétique,  tels 

que  ceux  d'apatite  -p-î  C,  de  gypse,  de  chlorure  de  fer,  d'amphi- 
bole -H-^>  G.  Il  pourrait  se  faire  que  ces  cristaux  fussent  aimantés 

naturellement  de  par  leur  constitution;  j'ai  cherché  sans  succès  à 
constater  cette  polarité  par  expérience. 

On  a  coutume  de  représenter  un  champ  magnétique  par  une 
ilèche;  cette  représentation,  qui  n'offre  souvent  aucun  incon- 
vénient, est  défectueuse  au  point  de  vue  spécial  de  la  symétrie, 
puisque  le  champ  magnétique  n'est  pas  modifié  par  un  mirage  par 
rapport  à  un  plan  normal  à  sa  direction  et  qu'il  est  changé  de  sens 
par  un  mirage  par  rapport  à  un  plan  passant  par  sa  direction.  C'est 
précisément  le  contraire  qui  se  passe  pour  la  flèche  représentative. 

Le  groupe  (e)  possède  seulement  un  axe  d'isotropie  (Loo  /oo) 
non  doublé.  Le  groupe  (e)  est  un  intergroupe  commun  aux  quatre 
groupes  (a),  (è),  (c),  {d)\  il  possède  les  dissymétries  réunies  de 
ces  quatre  groupes.  Il  est,  par  conséquent,  compatible  avec  l'exis- 
tence des  phénomènes  qui  ont  pour  symétrie  caractéristique  l'un 
quelconque  des  quatre  autres  groupes.  Le  groupe  (e)  possède  la 
dissymétrie  énantiomorphe. 

Les  cinq  groupes  (a),  (6),  (c),  (d)j  (e)  sont  reliés  entre  eux  à  la  manière 
des  types  de  symétrie  d'un  même  système  cristallin.  Si  nous  empruntons 
le  langage  des  cristallographes,  nous  dirons  que  le  groupe  (a)  donne  la  sy- 
métrie complète  ou  holoédrique  du  système  cylindrique.  Le  groupe  (b) 
correspond  à  hémiédrie  holoaxe  (hémièdrie  plagièdre  ou  hémiédrie  énan- 
tiomorphe). Le  groupe  (c),  à  l'hémiédrie  hémimorphe  (hémiédrie  à  faces 
inclinées).  Le  groupe  (^),  à  la  parahémiédrie  (hémiédrie  à  faces  parallèles); 
enfin,  le  groupe  (e)  correspond  à  la  tétartoédrie. 


point  de  vue  de  la  symétrie,  il  faut  faire  intervenir  les  éléments  de  symétrie 
propres  aux  milieux  illimités  dont  nous  n'avons  pas  parlé.  Un  corps  parcouru 
par  un  rayon  de  lumière  polarisé  circulairement  possède  par  exemple  un  axe 
hélicoïdal  d'isotropie. 
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Bien  que  chaque  groupe  contienne  un  nombre  infini  de  transformations 
de  recouvrement,  on  peut  cependant  dire  que  les  groupes  (6),  (c)  et  {d} 
ne  renferment  que  la  moitié  et  le  groupe  (e)  que  le  quart  des  opérations 
de  recouvrement  du  groupe  (a). 

Le  modèle  représenté  dans  les  Jig,  3,  4»  5,  6,  7  donne  pour  diverses 
orientations  des  flèches  les  divers  intergroupes  à  axe  principal  d'ordre  4 
des  groupes  (a),  (6),  (c),  (c?),  (c). 

Layî^.  3  donne  [famille  (9)  g  =  i]  l'intergroupe  du  groupe  (a)  cylindrique  ; 
c'est  la  «ymétrie  du  prisme  droit  à  base  carrée.  Par  Taxe  principal  passent 
quatre  plans  de  symétrie,  deux  d'une  première  espèce  passent  par  les  flè- 
ches, les  deux  autres  d'une  deuxième  espèce  sont  bissecteurs  des  angles 
que  forment  entre  eux  les  premiers.  Les  positions  des  axes  binaires  doublés 
Lj  et  L'%  et  du  plan  P4  normal  à  l'axe  sont  indiquées  sur  la  figure. 

Va  fig.  4  [famille  (8)  énantiomorphe,  ^  =  4]  donne  un  intergroupe  de 
la  symétrie  de  torsion  (6);  c'est  la  symétrie  d'un  cristal  de  sulfate  de  stry- 
chnine. 

Voifig.  5  [famille  (7),  q  =4]  donne  un  intergroupe  de  la  symétrie  du 
champ  électrique  (c),  il  y  a  quatre  plans  de  symétrie  passant  par  l'axe  :  c'est 
précisément  le  type  de  symétrie  d'un  cristal  de  calamine  qui  est  à  la  fois 
piézoélectrique  et  pyroélectrique. 


Fig.  3. 
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LoL  Jîg.  6  [famille  (5),  g  =  i]  donne  un  intergroupe  de  la  symétrie  ma- 
gnétique (d)]  c'est  la  symétrie  des  cristaux  de  schéelite  et  d'érythrite. 

Enfin  la  Jig.  7  [famille  (4)  énantiomorphe,  y  =  4]  donne  un  intergroupe 
du  groupe  (e),  à  axe  d'isotropie  (cristal  de  penta-érythrite).  Dans  la ^^.  7, 
les  flèches  du  bas  entraînent  la  dissymétrie  du  champ  magnétique,  les  flè- 
ches du  haut  celle  du  champ  électrique.  La  réunion  de  ces  flèches  entraîne 
l'idée  d'une  dissymétrie  de  torsion,  car  un  mobile  qui  tournerait  autour  de 
l'axe  dans  le  sens  des  flèches  inférieures,  tout  en  avançant  parallèlement  à 
l'axe  dans  le  sens  des  flèches  supérieures,  décrirait  une  hélice. 
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V.  Superposition  des  causes  de  dissymétrie  dams  un  même 
MILIEU.  —  Lorsque  deux  phénomèDes  de  nature  différente  se 
superposent  dans  un  même  milieu,  les  dissymétries  s^ajoutent.  Si 
Ton  superpose  les  causes  de  dissymétrie  de  deux  des  trois  groupes 
(6),  (c),  (rf),  en  faisant  cependant  coïncider  les  axes  dMsotropie, 
on  obtient  le  groupe  (e),  car  Taxe  d'isotropie  sera  le  seul  élément 
de  symétrie  commun  aux  deux  groupes  superposés.  Or  (e)  possède 
les  dissymétries  réunies  des  trois  groupes.  Donc,  en  faisant  coïn- 
cider, comme  nous  venons  de  le  dire,  les  causes  de  dissymétrie  de 
deux  des  trois  groupes  (6),  (c),  (rf),  on  obtiendra  la  dissymétrie 
caractéristique  du  troisième  groupe. 

Supposons,  par  exemple,  que  nous  superposions  dans  un  corps 
un  champ  électrique  (c)  et  un  champ  magnétique  {d)  de  même 
direction,  Taxe  d'isotropie  subsistera  seul  ;  la  présence  du  champ 
électrique  est  incompatible  avec  l'existence  d'un  centre  et  d'un 
plan  de  symétrie  normal  à  l'axe,  et  la  présence  du  champ  magné- 
tique nécessite  la  disparition  des  plans  de  symétrie  passant  par 
l'axe.  La  symétrie  est  donc  celle  de  (e)  qui  est  un  intergroupe 
de  (6)  :  on  aura  donc  la  dissymétrie  de  torsion  dans  le  corps. 
Prenons,  par  exemple,  un  fil  de  fer,  aimantons-le  dans  le  sens  de 
sa  longueur;  puis  faisons-le  parcourir  par  un  courant,  le  fil  se 
tord  (expérience  de  Wiedemann). 

Il  est  peut-être  possible  de  créer  un  milieu  capable  de  donner 
la  polarisation  rotatoire  des  corps  actifs  en  superposant  dans  un 
corps  symétrique  un  champ  électrique  et  un  champ  magnétique. 
Du  moins,  ceci  ne  serait  pas  en  contradiction  avec  les  conditions 
de  symétrie.  Dans  le  sens  de  l'axe,  on  pourrait  avoir  super- 
position d'un  phénomène  de  polarisation  rotatoire  magnétique 
(c'est-à-dire  changeant  de  sens  avec  le  sens  de  la  propagation  de 
la  lumière)  el  d'un  phénomène  de  polarisation  rotatoire  ordinaire. 
Normalement  à  Taxe,  on  pourrait  avoir  un  pur  phénomène  de 
polarisation  rotatoire  ordinaire.  Un  pareil  milieu  à  symétrie 
énantiomorphe  permettrait  peut-être  encore  de  réaliser  certaines 
réactions  chimiques  dissymétriques,  ou  de  séparer  les  corps  droits 
et  gauches  dans  une  combinaison  racémique,  ou  encore  de  faire 
déposer  d'une  solution  sous  uoe  forme  unique,  les  corps  à  molé> 
cules  symétriques,  comme  le  chlorate  de  soude,  qui  se  déposent 
ordinairement  en  cristaux  dissymétriques  droits  et  gauches  mé- 
langés. 

/.  de  Phy$.,  3*  série,  t.  III.  (Septembre  1894.)  27 
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Au  contraire,  un  champ  électrique  ou  un  champ  magnétique 
ne  sauraient  isolément  provoquer  une  réaction  dissymétrique, 
puisque  ces  phénomènes  sont  compatibles  avec  Texistence  d'un 
plan  de  symétrie. 

Supposons  maintenant  que  nous  superposions  une  dissymétrie 
de  torsion  (b)  et  une  dissymétrie  magnétique  (rf),  on  obtiendra 
encore  la  symétrie  (e)  qui  est  un  intergroupe  de  la  symétrie  du 
champ  électrique  (c). 

Prenons  un  fil  de  fer,  aimantons-le  et  tordons-le.  Au  moment 
où  la  torsion  se  produit,  une  force  électromotrice  prend  naissance 
dans  le  fil  qui  est  parcouru  par  un  courant  s'il  est  placé  dans  un 
circuit  fermé  (expérience  de  Wiedemann). 

Les  conditions  de  symétrie  nous  montrent  qu'il  pourrait  se  faire 
qu'un  corps  à  molécules  dissymétriques  (doué  de  pouvoir  rotatoire 
ordinaire)  se  polarisât  diélectriquement  lorsqu'on  le  place  dans 
un  champ  magnétique. 

Enfin,  supposons  que  nous  superposions  une  dissymétrie  de 
torsion  (b)  et  un  champ  électrique  (c),  on  aura  de  même  la  sy- 
métrie de  (e)  qui  est  un  intergroupe  de  la  symétrie  magnétique. 
Un  fil  de  fer  parcouru  par  un  courant  s'aimante  dans  le  sens  de 
sa  longueur  quand  on  le  tord  (expérience  de  Wiedemann), 

Les  conditions  de  symétrie  nous  permettent  d'imaginer  qu'un 
corps  à  molécule  dissymétrique  se  polarise  peut-être  magnéti- 
quement lorsqu'on  le  place  dans  un  champ  électrique. 

Phénomène  de  HalL  —  Superposons  encore  un  champ  élec- 
trique (c)  et  un  champ  magnétique  (rf)  dans  un  même  milieu, 
mais  en  orientant  à  angle  droit  l'un  de  l'autre  la  direction  des 
deux  champs.  Dans  ces  conditions,  le  seul  élément  de  symétrie 
commun  aux  deux  champs  est  un  plan  de  symétrie  passant  par  la 
direction  du  champ  électrique  et  normal  au  champ  magnétique. 
On  aura  donc  pour  toute  symétrie  un  plan  P  [groupe  4]* 

De  part  et  d'autre  du  plan,  les  phénomènes  devront  être  symé- 
triques, mais,  dans  le  plan,  la  symétrie  n'indique  plus  aucune  con- 
dition. Considérons,  par  exemple,  trois  axes  rectangulaires  et 
une  lame  métallique  rectangulaire  normale  à  un  axe  Ox  qui  passe 
par  son  centre  défigure,  ses  côtés  étant  parallèles  aux  autres  axes 
Oy  et  Ojs.  Si  un  courant  parcourt  la  lame  suivant  l'axe  des  js,  il 
ne  saurait  y  avoir  une  force  éleclromotrice  suivant  l'axe  àesy^ 
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puisque  le  plan  zOx  est  un  plan  de  symétrie  pour  le  courant  et 
pour  la  lame.  Si  Ton  n'a  pas  de  courant,  mais  si  Ton  a,  suivant  Taxe 
des  Xy  normalement  à  la  lame,  un  champ  magnétique,  il  ne  peut 
pas  non  plus  y  avoir  de  courant  suivant  l'axe  desy^  puisque  l'axe 
des  X  est  un  axe  binaire  pour  le  champ  et  pour  la  lame  et,  de  plus, 
il  a  un  centre  de  symétrie.  Si,  maintenant,  on  a  à  la  fois  le 
champ  magnétique  suivant  Taxe  des  x  et  le  courant  suivant  Taxe 
des  Zy  l'axe,  le  centre,  le  plan  de  symétrie  disparaissent  et  rien 
ne  s'oppose  plus,  au  point  de  vue  de  la  symétrie,  à  ce  qu'une 
force  éleclromotrice  se  montre  suivant  l'axe  des  y, 

La  théorie  de  la  propagation  de  la  chaleur  et  de  rélectricité 
dans  les  corps  cristallisés  ( S tokes,  Thomson,  Minnigerode,  Bous- 
sinesq)  montre  que,  pour  certains  cristaux,  il  y  a  lieu  de  tenir 
compte  de  certains  coefficients  dits  rotationnels.  Les  cristaux  en 

question  sont  ceux  des  familles  (5)  -p-^  et  (6)     ^  ^  et  de  leurs 

intergroupes  (i),  (2),  (3),  (4).  Ces  cristaux  possèdent  au  maxi- 
mum un  axe  d'ordre  q  normal  à  un  plan  de  symétrie  direct  ou 
alterne  d'ordre  q,  ç  étant  un  nombre  entier  quelconque.  Un  corps 

Loo  /oo 

polarisé  magnétiquement  possède  la  symétrie  (rf) —5 — ^  qui  est 

un  cas  limite  des  groupes  (5)  et  (6)  pour  ^r  =  00,  Tous  les  cristaux 
qui,  d'après  la  théorie,  peuvent  avoir  des  coefficients  rotationnels 
ont  pour  type  de  symétrie  un  des  intergroupes  de  la  symétrie  ma- 
gnétique. 

La  théorie  édifiée  pour  les  corps  cristallisés  s'applique  admira- 
blement à  la  symétrie  magnétique,  et  l'existence  des  coefficients 
rotationnels  explique  toutes  les  particularités  du  phénomène  de 
Hall,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  intervenir  autre  chose  que 
la  symétrie  du  champ  dans  la  théorie  de  la  conductibilité. 

Si  Ton  fait  arriver  l'électricité  par  le  centre  d'un  disque  métal- 
lique placé  normalement  au  champ  magnétique  et  si  cette  électri- 
cité est  recueillie  uniformément  sur  les  bords  du  disque,  les  lignes 
décrites  par  le  flux  électrique  doivent  être  des  spirales  (Boltz- 
mann)  (*). 


(*)  Ce  qui  est  fort  curieux,  c'est  que  les  cristaux  pour  lesquels  la  théorie  de 
Stokes  avait  été  faite  se  montrent  réfractaires,  et  M.  Soret  a,  sans  succès,  re- 
cherché les  effets  des  coefficients  rotationnels  dans  le  gypse  pour  la  conductibilité 
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Phénomènes  pyroélectriques  et  piézoélectriques.  —  Les  cris- 
taux  pyroélectriques  ont  nécessairement  la  symétrie  d'un  inter- 
groupe du  champ  électrique,  puisque  réchauflement  supposé 
uniforme  n'amène  par  lui-même  aucune  dissymétrie.  Les  cristaux 
piézoélectriques  sont  plus  nombreux  que  les  cristaux  pyroélectri- 
ques. Ils  comprennent,  en  effet,  tous  ceux-ci,  puis  ils  renferment 
des  cristaux  qui  prennent  seulement,  sous  l'influence  des  efforts 
mécaniques,  une  symétrie  inférieure  à  celle  d'un  champ  électrique. 
La  blende  par  exemple  (cristal  tétraédrique)  et  le  quartz  ont  des 
symétries  qui  ne  sont  pas  des  intergroupes  du  champ  éleclrique. 
Le  quartz  a  la  symétrie  2L3,  i{\^2^\)^  un  axe  principal  ternaire 
doublé  et  trois  axes  binaires  non  doublés  normaux  à  cet  axe.  En 
comprimant  suivant  un  axe  binaire  par  exemple,  on  ajoute  la  dissy- 
métrie cylindrique  (a)  à  celle  du  quartz^  il  ne  reste  plus  comme 
éléments  que  (La,  L^),  un  axe  binaire  non  doublé  qui  peut  deve- 
nir une  direction  de  polarité  électrique. 

On  peut  montrer  de  même  qu'en  comprimant  dans  la  direction 
normale  à  la  fois  à  un  axe  binaire  et  à  un  axe  ternaire,  on  fera 
naître  encore  une  polarité  suivant  l'axe  binaire  et  que  les  coeffi- 
cients qui  interviennent  pour  caractériser  ces  deux  modes  de  déve- 
loppement de  la  polarité  sont  égaux  et  de  signes  contraires.  On 
peut  ainsi  prévoir  certaines  particularités  du  phénomène;  mais  ces 
conditions  de  symétrie  ne  sont  pas  les  seules  qui  interviennent 
dans  la  théorie  générale  (*). 

VL  Liaisons  entre  les  symétaies  càractéiiistiques  ues  divers 
MILIEUX.  —  Nous  avons  supposé  que  la  matière  non  cristallisée  et 


calorifique.  Le  phénomène  de  Hall  a  été  seulement  constaté  avec  des  métaux  et 
le  gypse  est  un  diélectrique.  Les  coefficients  rotationnels  se  feraient  peut>ètre 
sentir  avec  un  corps  métallique  cristallisé  présentant  la  dissymétrie  nécessaire; 
mais  je  ne  crois  pas  que  l'on  possède  actuellement  une  substance  convenable 
pour  tenter  Texpérience. 

Pour  la  théorie  de  la  conductibilité  calorifique  dans  les  cristaux,  voir  le  récent 
article  de  M.  Soret  dans  le  Journal  de  Physique^  1898;  t.  II,  2*  sér.,  p.  ^t^x. 
Lord  Kelvin  a  été  le  premier  à  remarquer  que  le  phénomène  de  Hall  donnait  une 
démonstration  de  Texistence  des  termes  rotationnels  (W.  Thomson,  Afa^Aem..  an^^ 
Phys.  Paper  s,  1. 1,  p.  aSi). 

(*)  La  théorie  générale  complète  des  propriétés  piézoélectriques  des  cristaux 
a  été  établie  par  Voigt  i^All.  Ges,  der  Wiss.,  Gôttingen»  1890.  —  Wied,  Ann,, 
t.  XLV,  p.  523;  1892). 
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non  douée  de  pouvoir  rotatoire  n'apportait  par  elle-même  aucune 
dissymélrie  dans  un  système;  nous  avons  fait  implicitement  la 
même  supposition  pour  le  milieu  qui  remplit  les  espaces  vides  de 
matière.  Cette  supposition  bien  naturelle,  mais  toute  gratuite,  est 
indispensable;  elle  montre  bien  que  nous  ne  pouvons  avoir  notion 
de  la  symétrie  absolue;  nous  devons  choisir  arbitrairement  une  sy- 
métrie pour  un  certain  milieu  et  en  déduire  la  symétrie  des  autres 
milieux.  Cette  symétrie  relative  est,  du  reste,  la  seule  qui  nous  inté- 
resse. Si,  par  exemple,  tout  un  système  est  animé  d'une  certaine 
vitesse  et  que  nous  considérions  un  certain  corps  A  dans  le  système, 
il  nous  sera  utile  de  connaître  en  général  la  symétrie  du  corps  A 
par  rapport  au  système,  sans  tenir  compte  de  la  dissymétrie  com- 
mune créée  par  l'état  de  mouvement  de  tout  le  système. 

Supposons  que  nous  connaissions  seulement  en  électricité  les 
phénomènes  généraux  de  l'électricité  statique,  de  l'électricité  dy- 
namique, du  magnétisme,  de  l'électro-magnétisme  et  de  l'induc- 
tion, rien  ne  nous  indiquerait  exactement  le  type  de  symétrie  qu'il 
convient  d'attribuer  au  champ  électrique  et  au  champ  magnétique. 
Nous  pourrions,  par  exemple,  choisir  pour  le  champ  magnétique 
la  symétrie  (c)  (que  nous  avons  attribuée  plus  haut  au  champ  élec- 
trique) et,  en  raisonnant  comme  nous  l'avons  fait,  nous  serions 
conduits  alors  nécessairement  à  prendre  pour  symétrie  du  champ 
électrique  le  groupe  (<i)  (que  nous  avons  attribué  plus  haut  au 
champ  magnétique).  [1  n'y  aurait  aucune  absurdité  à  un  pareil 
système,  ni  aucune  contradiction  avec  notre  hypothèse  initiale  sur 
la  symétrie  complète  de  la  matière. 

Les  phénomènes  généraux  de  l'électricité  et  du  magnétisme 
nous  indiquent  donc  seulement  une  liaison  entre  les  symétries 
du  champ  électrique  et  du  champ  magnétique,  de  telle  sorte  que, 
si  l'on  adopte  (c)  pour  la  symétrie  de  l'un,  il  faut  admettre  (rf) 
pour  la  symétrie  de  l'autre,  et  réciproquement.  Pour  lever  cette 
indétermination,  il  faut  faire  intervenir  d'autres  phénomènes,  les 
phénomènes  électrochimiques  ou  d'électricité  de  contact,  les  phé- 
nomènes pyro  ou  piézoélectriques,  ou  encore  le  phénomène  de 
Hall,  ou  celui  de  la  polarisation  rotatoire  magnétique. 

Les  dimensions  des  grandeurs  électriques  et  magnétiques  nous 
présentent  un  exemple  d'indétermination  tout  à  fait  comparable 
k  celui  que  nous  venons  de  citer  pour  la  5^/ne7rie  des  milieux  élec- 
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triques  et  magnétiques.  Les  phénomènes  généraux  de  réiectricilé 
et  du  magnétisme  sont  de  même  incapables  de  lever  cette  indéter- 
mination :  il  faudrait,  pour  y  parvenir,  faire  intervenir  d'autres  phé- 
nomènes, les  phénomènes  électrochimiques,  par  exemple  (*). 

VIL  En  résumé,  les  symétries  caractéristiques  des  phéno- 
mènes ont  un  intérêt  général  incontestable.  Au  point  de  vue  des 
applications,  nous  voyons  que  les  conclusions  que  nous  pouvons 
tirer  des  considérations  relatives  à  la  symétrie  sont  de  deux 
sortes  : 

Les  premières  sont  des  conclusions  fermes  mais  négatives,  elles 
répondent  à  la  proposition  incontestablement  vraie  :  //  n'est  pas 
d^ effet  sans  causes.  Les  effets,  ce  sont  les  phénomènes  qui  néces- 
sitent toujours,  pour  se  produire,  une  certaine  dissymétrie.  Si 
cette  dissymétrie  n'existe  pas,  le  phénomène  est  impossible.  Ceci 
nous  empêche  souvent  de  nous  égarer  à  la  recherche  de  phéno- 
mènes irréalisables. 

Les  considérations  sur  la  symétrie  nous  permettent  encore 
d'énoncer  une  deuxième  sorte  de  conclusions,  celles-ci  de  nature 
positive,  mais  qui  n'offrent  pas  la  même  certitude  dans  les  résul- 
tats que  celles  de  nature  négative.  Elles  jrépondent  à  la  proposi- 
tion :  Il  n'est  pas  de  cause  sans  effets.  Les  effets,  ce  sont  les  phé- 
nomènes qui  peuvent  naître  dans  un  milieu  possédant  une  certaine 
dissymétrie;  on  a  là  des  indications  précieuses  pour  la  découverte 
de  nouveaux  phénomènes;  mais  les  prévisions  ne  sont  pas  des 
prévisions  précises  comme  celles  de  la  Thermodynamique.  On  n'a 
aucune  idée  de  l'ordre  de  grandeur  des  phénomènes  prévus  :  on 
n'a  même  qu'une  idée  imparfaite  de  leur  nature  exacte.  Cette  der- 
nière remarque  montre  qu'il  faut  se  garder  de  tirer  une  conclusion 
absolue  d'une  expérience  négative. 

Considérons,  par  exemple,  un  cristal  de  tourmaline  qui  possède 
une  symétrie  qui  est  un  intergroupe  de  la  symétrie  du  champ  élec- 
trique. On  en  conclut  que  le  cristal  est  peut-être  polarisé  électri- 
quement. Plaçons  le  cristal  dans  un  champ  électrique,  l'axe  orienté 
à  90^  du  champ;  la  polarisation  ne  se  montre  en  aucune  sorte,  on 


(*)  M.  Abraham  a  déjà  fait  une  tentative   dans  ce  sens  (  Comptes  rendus  des 
séances  de  l'académie  des  Sciences,  t.  GXVI,  p.  11 33;  xSgS). 
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n'a  pas  de  couple  appréciable  agissant  sur  le  cristal,  et  Ton  serait 
porté  à  penser  que  le  cristal  n'est  pas  polarisé  ou  que,  si  la  polari- 
sation existe,  elle  est  plus  petite  que  celle  que  Ton  pourrait 
évaluer.  Cependant  la  polarisation  existe  et,  pour  la  faire  appa- 
raître, il  faut  modifier  Texpérience,  échauffer  le  cristal  uniformé- 
ment, par  exemple,  ce  qui  ne  change  cependant  rien  à  sa  sjmétrie. 


8ÏÏB  LA  POSSIBILITÉ  D'EXISTEIGB  DB  LA  GOHBUCTIBILITÉ  MAftHÉTIQïïB 
BT  DU  MAftIÉTISME  LIBBB; 

Par  m.  p.  CURIE. 

Le  parallélisme  des  phénomènes  électriques  et  magnétiques 
nous  amène  naturellement  à  nous  demander  si  cette  analogie  est 
plus  complète.  Est-il  absurde  de  supposer  qu'il  existe  des  corps 
conducteurs  du  magnétisme,  des  courants  magnétiques  (*),  du 
magnétisme  libre? 

Il  convient  d'examiner  si  des  phénomènes  de  ce  genre  ne  seraient 
pas  en  contradiction  avec  les  principes  de  l'Énergétique  ou  avec 
les  conditions  de  symétrie.  On  constate  qu'il  n'y  aurait  aucune 
contradiction.  Un  courant  magnétique  dégagerait  de  la  chaleur; 
il  aurait  la  symétrie  du  champ  magnétique  qui  lui  a  donné 
naissance  et  jouirait  de  la  curieuse  propriété,  pour  un  courant, 
d'être  symétrique  par  rapport  à  un  plan  normal  à  sa  direction.  Le 
courant  de  magnétisme  créerait  un  champ  électrique  comme  le 
courant  électrique  crée  un  champ  magnétique  et  suivant  les 
mêmes  lois. 

Une  sphère  isolée  dans  l'espace  et  chargée  de  magnétisme  libre 
serait  caractérisée  par  le  groupe  sphérique  (i8)ooLoo,  énan- 
tiomorphe,  c'est-à-dire  une  infinité  d'axes  d'isotropie  doublés 
passant  par  le  centre  de  la  sphère  dans  toutes  les  directions;  mais 
pas  de  centre  et  aucun  plan  de  symétrie.  En  effet,  la  sphère  est 
entourée  de  champs  magnétiques  tous  orientés  suivant  les  rayons 


(*)  M.  Vaschy  a  déjà  posé  cette  question  {Traité  d'Électricité  et  de  Magne» 
ti$me). 
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et  tous  dirigés  vers  l'extérieur,  si  la  sphère  est  chargée  de  magné- 
tisme austral,  ou  vers  Pinlérieur,  si  elle  est  chargée  de  magnétisme 
boréal.  Il  ne  peuly  avoir  de  plan  de  symétrie  passant  par  un  rayon, 
puisque  l'existence  d'un  champ  magnétique  n*est  pas  compatible 
avec  celle  d'un  plan  de  symétrie  passant  par  sa  direction.  Au  con- 
traire, rien  ne  s'oppose  à  l'existence  des  axes  d'isotropie,  on  a  donc 
le  groupe  (i 8). 

Si  l'on  pouvait  placer  une  sphère  chargée  de  magnétisme  libre 
dans  un  champ  magnétique,  on  aurait  une  force^  et  ceci  semble  à 
première  vue  en  contradiction  avec  l'existence  du  plan  de  symétrie 
normal  au  champ.  La  disparition  du  plan  de  symétrie  est  précisé- 
ment due  à  la  dissymétrîe  caractéristique  du  magnétisme  libre.  La 

Loo/oo 

symétrie  du  champ  magnétique  est  (d)  -p —  C,  celle  de  la  sphère 

chargée  (i8)ooLoo;  en  superposant  les  dissymétries,  il  reste 
seulement  (Loo/oo)  groupe  (e),  qui  est  un  intergroupe  de  la 
sj'métrie  d'une  force  groupe  (c)  (Loo,  ooP). 

Un  corps  chargé  de  magnétisme  libre  serait  donc  nécessairement 
dissymétrique  énantiomorphe,  c'est-à-dire  non  superposable  à 
son  image  obtenue  par  mirage.  Deux  sphères  chargées  respecti- 
vement de  quantités  égales  de  magnétisme  austral  et  boréal 
seraient  symétriques  l'une  de  l'autre.  On  voit  qu'il  n'y  aurait 
rien  d'absurde,  au  point  de  vue  de  la  symétrie,  à  supposer  que 
les  molécules  dissymétriques  douées  de  pouvoir  rolatoire  soient 
naturellement  chargées  de  magnétisme  libre  (*). 


(*)  Si  la  conductibilité  magnétique  existait,  un  transformateur  analogue  aux 
transformateurs  à  courant  alternatif,  mais  à  noyau  annulaire  conducteur  du  ma- 
gnétisme, transformerait  un  courant  continu  en  un  autre  courant  continu.  J*ai 
essayé  si  le  fer  donnait  un  phénomène  de  ce  genre,  mais  je  n'ai  obtenu  aucun 
effet.  Un  tore  de  fer  doux  était  recouvert  de  quelques  couches  de  fil  qui 
faisait  partie  du  circuit  d'un  galvanomètre  très  sensible.  On  faisait  circuler  un 
fort  courant  constant  dans  une  autre  série  de  couches  de  fils.  Les  deux  circuits 
étaient  séparés  par  un  tube  de  plomb  enroulé  sur  le  premier  circuit  et  dans 
lequel  passait  un  courant  d'eau,  de  façon  à  éviter  réchauffement  du  premier 
circuit  par  le  courant  du  second.  Tant  que  le  fer  n'est  pas  saturé,  on  a  des  dé- 
viations au  galvanomètre  dues  visiblement  aux  trépidations  inévitables  qui 
facilitent  l'aimantation  du  fer.  Quand  le  courant  est  assez  intense  pour  que  le 
fer  soit  déjà  fortement  aimanté,  on  n'a  plus  rien  de  sensible.  Il  convient  de 
remarquer  que  cette  méthode,  fondée  sur  l'observation  d'un  effet  dynamique,  ne 
permettrait  pas  d'apprécier  une  très  faible  conductibilité  magnétique. 
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Ainsi,  au  point  de  vue  de  l'énergétique,  au  point  de  vue  de  la 
symétrie,  on  peut  concevoir  sans  absurdité  les  courants  de  magné- 
tisme et  les  charges  de  magnétisme  libre.  Il  serait  certes  téméraire 
d'induire  de  là  que  ces  phénomènes  existent  réellement.  Si  ce- 
pendant il  en  était  ainsi,  ils  devraient  satisfaire  aux  conditions  que 
nous  avons  énoncées. 


A.  LERAY.  —  Mémoire  sur  la  théorie  cinétique  des  gaz  {Ann,  de  Chimie 
et  de  Physique,  6«  série,  t.  XXV,  p.  89;  1892). 

L'auteur  commence  par  définir  la  température  d'un  corps 
comme  étant  le  rapport  de  sa  quantité  de  chaleur  au  nombre  de 
ses  molécules  vibrant  individuellement.  Les  éléments  d'un  gaz 
possèdent  trois  sortes  d'énergie,  répondant  aux  trois  mouvements 
de  translation,  de  vibration  et  de  rotation.  Un  gaz  parfait  est  dé- 
fini un  gaz  dont  le  nombre  des  molécules  est  invariable  et  dont 
les  diverses  énergies  ont  des  rapports  constants.  En  partant  de 
ces  définitions  et  des  lois  du  choc  des  corps  élastiques,  on  re- 
trouve les  lois  de  Mariotte,  de  Gay-Lussac  et  de  Laplace.  Si  l'on 
tient  compte  des  chocs  des  molécules  entre  elles,  ces  lois  se 
trouvent  remplacées  par  les  formules  plus  approchées  : 


I    dv 


loe r  —  (m  —  i) -  =  const. /n  —  -  • 

N  est  le  nombre  des  molécules,  a  le  rapport  de  l'énergie  de  trans- 
lation à  l'énergie  de  vibration,  i  une  constante  dépendant  de  la 
nature  du  gaz  et  introduite  par  la  considération  des  chocs  mu- 
tuels des  molécules.  Le  principe  de  Carnot  se  déduit  de  ces  rela- 
tions pour  un  gaz  parfait,  puis  pour  un  gaz  réel,  par  la  considé- 
ration d'un  ou  plusieurs  cycles  de  Carnot.  En  considérant  les 
variations  de  N  par  polymérisation  ou  par  dissociation,  on  voit 
<jue  les  formules  de  van  der  Waals,  de  Clausius  et  de  M.  Sarrau 
correspondent  à  des  hypothèses  déterminées  sur  le  mode  de  varia- 
tion de  N.  En  appelant  y  la  chaleur  spécifique  interne  et  b  le  rap- 
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port  de  Ténergie  de  rotation  à  l'énergie  de  vibration,  on  arrive 
aux  relations 

G 
Le  rapport  -  doit  être  d'autant  plus  petit  que  la  molécule  dti 

gaz  est  formée  d'un  plus  grand  nombre  d'atomes. 

L'auteur  est  conduit  à  supposer  a  =  2.  Cette  hypothèse  permet 

de  retrouver  par  le  calcul  les  valeurs  que  l'expérience  a  données 

G 
pour  le  rapport  —  et  pour  C,  en  ce  qui  concerne  l'hydrogène, 

l'azote,  l'acide  carbonique.  La  théorie  rend  encore  un  compte  sa- 
tisfaisant de  la  loi  de  Dulong  et  Petit  et  des  inexactitudes  de  cette 
loi. 

Enfin,  l'auteur  a  imaginé  pour  vérifier  la  théorie  cinétique  des 
gaz  diverses  modifications  de  l'expérience  du  radiomètre  permet- 
tant de  comparer  les  difiiérentes  actions  subies  par  ces  appareils, 
quand  ils  contiennent  un  gaz  dont  la  pression  varie  depuis  la 
pression  atmosphérique  jusqu'au  vide  le  plus  parfait  qu'on  puisse 
atteindre.  G.  Foussereau. 


J.  COLLET.  —  La  méthode  des  coïncidences  {Bulletin  de  la  Soc,  statistique 
au  département  de  VJsère,  4*  série,  t.  I;  189a). 

M.  Collet  expose  la  théorie  de  la  méthode  des  coïncidences,  en 
faisant  usage  de  la  considération  du  point  indicateur  se  déplaçant 
d'un  mouvement  uniforme  sur  une  circonférence  de  cercle  et  dont 
la  projection  sur  un  diamètre  représente  le  mouvement  du  pen- 
dule. Il  détermine  la  limite  de  l'erreur  due  à  l'indétermination  de 
l'instant  de  la  coïncidence  initiale  et  de  la  coïncidence  finale.  Il 
étudie  le  cas  où  la  coïncidence  apparente  se  produit  à  plusieurs 
passages  consécutifs.  Il  répète  ensuite  sa  discussion  pour  la  mé- 
thode des  éclipses  applicable  au  pendule  réversible  et  montre  en 
quoi  consiste  l'influence  des  défauts  de  réglage.  Enfin  après  un 
rapide  historique,  il  expose  les  dispositions  ingénieuses  qui  ont 
permis  à  M.  le  commandant  Defibrges  d'amener  ces  méthodes  à 
leur  dernier  degré  de  précision.  G.  Foussereau. 
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P.  GUYE.  —  Le  coefficient  critique  et  la  détermination  du  poids  moléculaire  au 
point  critique  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6*  série,  t.  XXYI,  p.  97  ; 
189a). 

Ce  Mémoire  est  le  développement  d'une  Note  des  Comptes  ren- 
dus de  V Académie  des  Sciences.  L'auteur  calcule  la  densité  cri- 
tique par  rapport  à  Tair,  et,  en  multipliant  par  28,87,  o'^^i^Ql'  '^ 
poids  moléculaire.  Quand  le  résultat  n'est  pas  conforme  à  l'expé- 
rience directe,  le  désaccord  indique  des  modifications  molécu- 
laires à  l'état  critique.  G.  Foussereau. 


E.  HEILBORN.  —  A  propos  du  coefficient  critique  {Annales  de  Chimie 
et  de  Physique,  6*  série,  t.  XXVII,  p.  35a  ;  1893). 

M,  Guye  a  démontré  que  la  réfraction  moléculaire 

71" -i- 2   a 
est  proportionnelle  au  coefficient  critique  x 

273-^6 

x=  -^ • 

L'expérience  donne,  pour  le  rapport  de  ces  quantités,  des  va- 
leurs voisines  de  1,8. 

M.  Heilbom  montre  a  priori  que  ce  nombre  représente  en 
effet  la  valeur  du  rapport;  b  étant  le  covolume  de  l'équation  de 
M.  van  der  Waals,  on  a,  d'après  M.  O.  Meyer, 

/l*-+-  2 

d'où 

MR=  ^8,87x773x6 

En  posant  par  approximation 

(i-+-a)(i-  b)  =  \, 
on  a 

X  =  8  X  273  X  hy 
et 

MR 

—  = 1,806. 

X  ' 

G.  Foussereau. 
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SISSINGII.  —  Mesures  relatives  au  phénomène  de  Kerr  dans  Taimantation  paral- 
lèle à  la  surface  réfléchissante  {Archives  néerlandaises  des  Sciences  exactes 
et  naturelles,  t.  XXVII,  p.  178;  1893). 

II  s'agit  d'étudier  expérimentalement  le  phénomène  découvert 
par  Kerr  et  qui  consiste  en  ceci  :  Quand  un  rayon  incident  pola- 
risé soit  dans  le  plan  d'incidence,  soit  dans  le  plan  perpendicu- 
laire, tombe  sur  un  miroir  de  métal  magnétique,  l'aimantation 
fait  apparaître  dans  le  rayon  réfléchi  une  composante,  dont  le 
plan  de  polarisation  est  perpendiculaire  à  celui  du  rayon  incident. 

Cette  composante  possède  une  amplitude  et  une  phase  déter- 
minées, dépendant  de  l'angle  d'incidence,  de  l'intensité  du  champ 
magnétique  et  des  constantes  optiques  du  miroir.  La  théorie  s'est 
emparée  du  phénomène  et  les  formules  relativement  simples  dé- 
duites des  travaux  de  Lorentz  sont  soumises  par  l'auteur  au  con- 
trôle de  l'expérience.  La  détermination  de  l'amplitude  et  de  la 
phase  de  la  composante  due  à  l'aimantation  a  été  effectuée  par 
deux  méthodes.  Les  niçois  étant  croisés  et  leurs  plans  principaux 
étant  parallèles  ou  perpendiculaires  au  plan  d'incidence,  la  lu- 
mière réfléchie  est  éteinte;  elle  réapparaît  après  aimantation  du 
miroir.  On  peut  la  rendre  nulle  par  une  rotation  convenable  à  la 
fois  de  l'analyseur  et  du  polariseur  et  déduire  de  ces  rotations  la 
mesure  du  phénomène.  On  peut,  d'autre  part,  réduire  à  un  mi* 
nimum  l'intensité  de  la  lumière  réfléchie,  en  faisant  tourner  soit 
le  polariseur,  soit  l'analyseur,  et  conclure  de  même  la  composante 
due  à  l'aimantation. 

Le  procédé  expérimental  permet  une  approximation  assez 
grande,  tant  à  cause  de  la  stabilité  des  appareils  que  de  leur  mode 
de  réglage  systématique  et  des  procédés  de  mesure  des  angles  de 
rotation. 

Le  tout  est  monté  sur  le  banc  d'un  tour.  Le  polariseur  est 
éclairé  par  la  lumière  émise  à  la  fente  d'un  collimateur.  Chaque 
point  de  la  fente  émet  des  rayons  qui  traversent  le  polariseur  et 
l'analyseur  dans  des  directions  parallèles.  Si  ces  derniers  sont 
croisés  et  si  l'on  reçoit  la  lumière  dans  une  lunette  astronomique, 
on  aperçoit  une  bande  noire,  qui  représente  le  lieu  des  points  où 
concourent  les  faisceaux  lumineux  dont  les  plans  de  polarisation, 
dans  les  deux  niçois,  sont  perpendiculaires  l'un  à  l'autre.  Cette 
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bande  sert  de  repère  pour  la  détermination  des  orientations  prin- 
cipales. Les  faibles  rotations  du  polariseur  et  de  l'analyseur  sont 
mesurées  par  la  méthode  de  Poggendorff.  On  fixe  sur  Taxe  de 
chacun  de  ces  instruments  un  miroir  plan  qui  réfléchit  les  rayons 
émis  par  une  règle  divisée.  On  reçoit  les  rayons  réfléchis  dans  une 
lunette.  Le  nombre  de  divisions  qui  ont  coupé  la  croisée  des  fils 
du  réticule  permet  de  déduire  la  rotation  avec  une  très  grande 
approximation. 

Le  miroir  métallique  qui  est  situé  entre  le  polarisear  et  Tana- 
lyseur  a  3*^"™  de  long  sur  o^^,  a8  de  large;  il  est  plus  mince  en  son 
milieu  que  sur  les  bords  :  cette  forme  est  très  favorable  quand  il 
s'agit  d'obtenir  une  forte  aimantation.  Il  est  fixé  sur  le  côté 
externe  d'un  électro-aimant,  pouvant  produire  parallèlement  au 
plan  du  miroir  un  champ  de  i4oo  unités  C.G.S. 

Le  réglage  est  effectué,  de  façon  que  :  i**  l'axe  du  collima- 
teur prolonge  l'axe  du  polariseur;  2®  que  la  normale  au  miroir  en 
son  milieu,  l'axe  de  l'analyseur  et  l'axe  optique  de  la  lunette  soient 
dans  le  même  plan  que  l'axe  du  polariseur. 

Les  deux  méthodes  de  mesure  se  contrôlent;  les  résultats  ob- 
tenus présentent  des  variations  du  même  ordre  que  ceux  calculés, 
aux  erreurs  près  d'expériences.  Mais  les  phases  observées  et  cal- 
culées présentent  une  diff'érence  constante.  L'auteur  pense  que 
cette  différence,  qui  est  sensiblement  de  90**,  pourrait  provenir  de 
la  difi'crence  de  propriétés  entre  les  courants  électriques  ordinaires 
et  les  mouvements  d'électricité  périodiques  rapides  de  la  théorie 
électromagnétique  de  la  lumière,  différence  qui  est  attestée  pour 
une  série  de  phénomènes.  R.  Dongier. 


ZEEMAN.  —  Mesures  relatives  au  phénomène  de  Kerr,  dans  la  réflexion  polaire 
sur  le  fer,  le  cobalt  et  le  nickel,  se  rapportant  en  particulier  à  la  difi(érence  de 
phase  magnéto-optique  de  Sissingh  {Archives  néerlandaises,  t.  XXVII,  p.  263; 
1893). 

M.  Zeeman  a  repris  les  travaux  et  la  disposition  expérimentale 
de  M.  Sissingh,  avec  quelques  légères  modifications  de  détails, 
pour  faire  l'étude  de  la  réflexion  polaire.  Il  a  démontré  que,  dans 
ce  cas,  l'écart  entre  les  phases  calculées  et  observées  était  aussi 
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sensiblement  constant  pour  les  différentes  radiations  et  égal  à  80® 
avec  le  fer.  Les  mêmes  conséquences  ont  lieu  pour  le  cobalt  et  te 
nickel.  Il  a  aussi  vérifié,  conformément  à  la  théorie,  qu'il  y  a  pro- 
portionnalité pour  une  même  incidence  entre  les  amplitudes  de  la 
composante  de  Sissingh,  quand  la  réflexion  a  lieu  sur  un  miroir 
polarisé  tantôt  équatorialement,  tantôt  polairement.  On  utilisait, 
pour  les  mesures,  un  spectroscope  et  on  éclairait  le  collimateur  à 
Taide  d'une  lampe  à  arc  Siemens  avec  les  charbons  croisés. 

B.  DONGIER. 


BOUASSE.  —  Réflexion  et  réfraction  dans  les  milieux  isotropes,  transparents  et 
absorbants  ( >4nn.  de  Chim.  et  de  Phys,,  6*  série,  t.  XXVIII,  p.  i45, 433;  1893). 

L'auteur  passe  en  revue  et  discute  Içs  principales  théories  ma- 
thématiques qu'on  a  proposées  pour  expliquer  les  phénomènes  de 
réflexion  et  de  réfraction  dans  les  milieux  transparents  et  absor- 
bants. D'après  les  conclusions  qu'il  déduit  de  cette  discussion,  les 
travaux  de  Cauchy  conduisent  à  deux  théories  distinctes  :  l'une 
s'applique  aux  milieux  isotropes  absorbants  et  est  adoptée  géné- 
ralement. Elle  fait  intervenir  des  ondes  symboliquement  transvei^ 
sales  et  longitudinales,  dont  la  définition  ne  concorde  pas  en  gé- 
néral avec  celles  des  ondes  possédant  physiquement  les  mêmes 
dénominations.  L'autre  théorie  s'applique  à  la  réflexion  et  fait 
intervenir  des  ondes  longitudinales  évanescentes  et  des  équations 
dites  de  passage  qui  expriment  des  conditions  déterminées  exclu- 
sivement par  les  constantes  des  deux  milieux.  La  première  théorie 
peut  être  modifiée  de  manière  à  arriver  aux  mêmes  conclusions, 
en  écartant  la  considération  des  vibrations  longitudinales.  Mais, 
dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  elle  manque  de  généralité. 
L'existence  d'équations  de  passage  déterminées  paraît  aussi  très 
contestable.  R.  Dongier. 
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FBOGEEDIHftS  OF  THE  ROYAL  SOCIETY  OF  LOUBOH. 

Tome  LU  (suite). 

Fr.  LYDALL  et  A.-W.-S.  POCKLINGTON.  -  Propriétés  magnétiques 
du  fer  pur,  p.  228. 

Le  fer  employé  n'était  pas  tout  à  fait  pur  mais  renfermait  des 
traces  de  carbone  et  de  silicium,  0,01 3  de  soufre  et  0,1  de  man- 
ganèse. 

Les  auteurs  ont  adopté  la  méthode  de  Hopkinson  consistant  à 
prendre  les  courbes  de  Pinduction  à  la  température  ordinaire, 
puis  à  des  températures  de  plus  en  plus  élevées  jusqu'à  ce  qu'on 
atteigne  le  point  critique. 

Les  températures  étaient  calculées  d'après  la  résistance  de  l'en- 
roulement secondaire,  l'accroissement  de  résistance  pour  i°C. 
étant  supposé  être  égal  à  o,oo388  de  la  résistance  à  2o'*C.  Cer- 
taines températures  étaient  aussi  déterminées  par  la  formule  de 
Benoît 

Résistance  à  <°=  résistance  à  o'*(i -4- 0,00  867 < -1-0,000000  587^'). 

Les  courbes  obtenues  sont  semblables  à  celles  des  autres  variétés 
de  fer.  Le  point  critique  auquel  le  fer  chauffé  devient  subitement 
non  magnétique  est  à  Sj^^C.  •,  par  refroidissement,  il  redevient 
magnétique  à  835**.  Pour  du  fer  ordinaire,  le  premier  point  est, 
d'après  Hopkinson,  à  876**;  pour  du  fil  de  fer  doux  il  était  à  880** 
et  pour  du  fil  de  clavecin  dur  à  838° C. 

W.-C.  DAMPIER  WHETHAM.  —  Vitesse  des  ions,  p.  284. 

La  méthode  employée  repose  sur  le  principe  suivant  :  Consi- 
dérons la  surface  de  séparation  de  deux  solutions  salines  de  den- 
sités un  peu  différentes,  de  couleurs  différentes  et  a^'ant  un  ion 
commun.  Désignons  par  AC  et  BC  les  sels.  Quand  un  courant 
traverse  la  surface  limite  il  y  a  transport  des  ions  C  dans  une  di- 
rection et  transport  de  A  et  de  B  dans  l'autre  sens.  Si  A  et  B  sont 
les  cathions,  la  séparation  des  couleurs  se  déplacera  avec  le  cou- 
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rant,  et  sa  vitesse  indiquera  la  vitesse  de  Tion  qui  est  la  cause  du 
changement  de  couleur. 

L^appareil  se  compose  de  deux  tubes  de  verre  verticaux  d'en- 
viron a*™  de  diamètre,  réunis  par  un  troisième  beaucoup  plus 
étroit,  disposé  parallèlement  aux  deux  autres  dans  la  plus  grande 
partie  de  la  longueur.  Le  long  tube  est  rempli  de  la  solution  la 
plus  dense,  le  plus  petit  de  la  solution  la  moins  dense;  la  surface 
de  séparation  des  deux  liquides  se  trouve  alors  dans  le  tube  étroit. 
Le  courant  est  amené  par  des  électrodes  de  platine  reliées  à  une 
batterie  d^accumulateurs. 

Les  premières  solutions  employées  furent  celles  de  chlorure  de 
cuivre  et  de  chlorure  d^ammonium  dissoutes  dans  de  Feau  ammo- 
niacale (0,186' par  litre).  La  surface  de  jonction  se  déplace  dans 
le  sens  du  courant  avec  une  vitesse  de  o*^",  00026  par  seconde 
(Kohlrausch  avait  trouvé  pour  une  dilution  infinie  o*^°*,ooo3i  par 
seconde). 

Les  solutions  de  permanganate  et  de  chlorure  de  potassium  ont 
servi  à  montrer  le  déplacement  des  radicaux  acides;  le  mouvement 
de  la  surface  de  jonction  a  lieu  alors  en  sens  inverse  du  courant. 
L'auteur  a  trouvé,  pour  des  solutions  renfermant  o6%o46  par  litre, 
une  vitesse  de  o*^"*, 00067.  (Kohlrausch  trouvait  o*=",ooo53.) 

L'auteur  a  ensuite  examiné  des  solutions  ayant  exactement  la 
même  résistance  spécifique.  On  peut,  dans  ce  cas,  déterminer  la 
vitesse  de  l'ion,  connaissant  la  résistance  spécifique  de  la  solution, 
la  surface  du  tube  de  jonction  et  l'intensité  du  courant. 

Les  solutions  étudiées  ont  été  les  solutions  aqueuses  de  bichro- 
mate, de  carbonate  et  de  chlorure  de  potassium  et  les  solutions 
alcooliques  de  chlorure  de  calcium,  de  chlorure  et  d'azotate  de 
cobalt. 

Les  résultats  obtenus  sont  les  suivants  : 

Solutions  aqueuses. 

Vitesse  calculée 
d'après 
la  théorie 
Vitesse  observée.  de  Kohlrausch. 

Cuivre 0,000809  o,ooo3i 

Chlore o, 00057  o,ooo53 

Gr«0' 0,00047  0,000473 
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Solutions  alcooliques. 

Vitesse  Somme 

des  aoions.     des  cathioas.  observée.  calculée. 

ceci* 0,000026        0,00002a  0,000048        0,000060 

(AzO')«CO...     o,oooo35        o,  000044  0,000079        0,000079 

J.-N.  LOCKYER.  —  Sur  les  spectres  photographiques 
de  quelques  étoiles  brillantes,  p.  3a6« 

Dans  le  but  d'établir  la  classification  des  corps  célestes  et  de 
vérifier  son  hypothèse  d'après  laquelle  tous  les  corps  célestes  se- 
raient des  essaims  de  météorites,  l'auteur  a  examiné  44^  photo- 
graphies des  spectres  de  171  étoiles.  Ses  dernières  observations 
ont  confirmé  les  premiers  résultats  auxquels  il  était  parvenu. 

Lord  KELVIN.  —  Vitesse  du  courant  de  cathode  de  Crookes,  p.  33i. 

A  sa  belle  découverte  du  courant  de  cathode,  Crookes  a  rattaché 
le  fait  que,  lorsque  la  totalité  ou  la  presque  totalité  du  courant  est 
dirigée  de  manière  à  frapper  deux  ou  trois  centimètres  carrés  du 
vase  dans  lequel  on  a  fait  le  vide,  cette  partie  s'échauffe  rapide- 
ment et  est  portée  à  une  température  souvent  supérieure  de  200" 
à  3oo°  à  celle  des  parties  adjacentes. 

Soit  V  la  vitesse  en  centimètres  par  seconde  du  courant  de  ca- 
thode, p  la  quantité  de  matière  de  toutes  les  molécules  contenues 
dans  i*^*^  de  ce  courant.  Si  l'on  admet  que  leur  choc  contre  le  verre 
est  pareil  à  celui  des  corps  non  élastiques  et  qu'elles  abandonnent 
toute  leur  énergie  de  translation  en  échauffant  le  verre,  l'énergie 
ainsi  abandonnée  par  centimètre  carré  de  surface  est  ^pi^'  pour 
une  seconde  ou,  en  unités  thermiques, 

42  XIO^' 

La  vitesse  initiale  avec  laquelle  elles  échauff^eront  le  verre  est,  en 
degrés  centigrades  par  seconde, 

108  X  42ffa 

expression  dans  laquelle  o-  désigne  la  chaleur  spécifique  du  verre 
et  a  son  épaisseur  à  l'endroit  où  le  courant  vient  le  frapper. 
/.  de  Phys.,  3*  série,  t.  IIL  (Septembre  1894.)  ^8 
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La  température  limite  à  laquelle  sera  porté  le  verre  est 

E       42XIO*' 

Ë  désignant  la  somme  des  pouvoirs  émissifs  des  deux  surfaces  du 
verre  dans  les  circonstances  actuelles. 

Si  dans  ces  formules  on  prend  pour  valeur  de  p  celle  qu'aurait 
l'air  enfermé  si  le  récipient  était  vidé  jusqu'à  8  x  lo""*  de  la  den- 
sité atmosphérique  ordinaire  ; 

Si  l'on  fait  de  plus  : 

ç=  looooo*^™  par  seconde; 

(Ta  =  j  centimètre  ; 
17 i 

^  —  SOOO' 

On  trouve  approximativement  1**  par  seconde  pour  l'élévation 
initiale  de  la  température  et  875**  pour  la  température  finale,  ce 
qui  ne  s'écarte  pas  beaucoup  des  résultats  trouvés  dans  quelques 
expériences  de  Grookes. 

La  pression  du  courant  de  cathode  est,  d'après  les  hypothèses 
précédentes,  100  dynes  par  centimètre  carré,  ce  qui  explique 
amplement  les  résultats  mécaniques  de  Grookes. 

La  vitesse  très  modérée  de  i^"  par  seconde,  admise  précédem- 
ment, est  beaucoup  trop  faible  pour  se  manifester  elle-même  par 
un  phénomène  optique  de  coloration.  La  fait  qu'aucun  phénomène 
de  ce  genre  n'a  été  trouvé  ne  constitue  donc  pas  une  objection 
sérieuse  à  la  théorie  du  courant  de  cathode  de  Grookes. 

L.  DARWIN.  —  Examen  des  objectifs  photographiques  à  l'observatoire  de  Kew, 

p.  4o3. 

L'auteur  décrit  en  détail  les  méthodes  employées  à  l'observatoire 
de  Kew  pour  examiner  les  objectifs  photographiques. 
Ge  travail,  très  complet,  ne  saurait  être  résumé. 

H.-B.  DIXON.  —  Vitesse  d*expK>sion  daas  les  gaz,  p.  45i. 

1.  Les  mesures  de  Berthelot  sur  la  vitesse  d'explosion  d'un 
certain  nombre  de  mélanges  gazeux  ont  été  confirmées.  La  vitesse 
de  l'onde  explosive,  pour  chaque  mélange,  est  constante;  elle  est, 
dans  certaines  limites,  indépendante  du  diamètre  du  tube. 
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2.  La  vitesse  n^est  pas  absolument  indépendante  de  la  tempé- 
rature initiale  et  de  la  pression  des  gaz. 

3.  Dans  l'explosion  de  l'oxyde  de  carbone  et  de  l'oxygène  dans 
un  long  tube,  la  présence  de  vapeur  d'eau  a  un  effet  marqué  sur 
la  vitesse  d'explosion. 

4.  Les  gaz  inertes  retardent  Tonde  explosive  d'après  leur 
volume  et  leur  densité.  Dans  des  limites  très  étendues,  un  excès 
de  gaz  combustible  produit  le  même  effet. 

5.  Des  mesures  de  vitesse  explosive  peuvent  être  employées 
pour  déterminer  la  marche  de  certaines  réactions  chimiques. 

6.  La  théorie  de  Berthelot,  d'après  laquelle,  dans  Tonde  explo- 
sive, la  flamme  se  propage  avec  la  vitesse  moyenne  des  produits 
de  combustion,  n'est  pas  vérifiée  dans  tous  les  cas. 

7.  Il  semble  probable  que,  dans  l'onde  explosive  : 

a.  Les  gaz  sont  chauffés  à  volume  constant  et  non  à  pression 
constante; 

b.  Chaque  couche  de  gaz  est  échauffée  avant  d'être  brûlée  ; 

c.  L'onde  est  propagée  non  seulement  par  les  mouvements  des 
molécules  brûlées,  mais  encore  par  ceux  des  molécules  échauffées; 

d.  Lorsque  le  volume  permanent  des  gaz  est  changé  dans  la 
réaction  chimique,  il  en  résulte  une  variation  de  température  qui 
altère  la  vitesse  de  l'onde. 

8.  Dans  un  gaz  de  densité  moyenne  et  de  température  calculée 
d'après  les  hypothèses  précédentes,  une  onde  sonore  se  propage- 
rait avec  une  vitesse  sensiblement  égale  à  la  vitesse  de  l'onde 
explosive  dans  le  cas  où  les  produits  de  la  combustion  seraient  des 
gaz  parfaits. 

9.  Dans  les  mélanges  où  il  se  forme  de  la  vapeur,  la  vitesse  de 
l'onde  explosive  est  plus  faible  que  la  vitesse  calculée  de  l'onde 
sonore.  Mais,  lorsque  de  tels  mélanges  sont  fortement  dilués  dans 
un  gaz  inerte,  les  vitesses  trouvées  et  calculées  sont  les  mêmes. 
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10.  La  propagation  de  l'onde  explosive  dans  les  gaz  doit  être 
accompagnée  d'une  très  haute  pression  pendant  un  temps  très 
court.  Les  expériences  de  MM.  Mallard  et  Le  Ghatelier,  de  même 
que  celles  de  l'auteur,  montrent  la  présence  de  cette  pression 
passagère. 

E.  MATTHEY.  —  Nouvelles  recherches  sur  la  métallurgie  du  bismuth,  p.  467. 

L'auteur  a  continué  ses  recherches  sur  la  métallurgie  du  bis- 
muth (*).  Il  donne,  dans  le  Mémoire  actuel,  le  moyen  de  séparer 
le  bismuth  de  l'arsenic  et  de  l'antimoine. 

F.  CLOWES.  —  Nouvelle  lampe  de  sûreté  porta tive,  p.  484. 

L'auteur  décrit  un  appareil  consistant  en  un  cylindre  d'acier 
rempli  d'hydrogène  sous  une  pression  de  60  atmosphères  à 
120  atmosphères  et  qui  peut  être  mis  en  relation  avec  chaque 
lampe  de  sûreté.  Â  côté  de  la  mèche  qui  brûle  l'huile,  débouche 
un  tube  étroit  par  lequel  arrive  l'hydrogène.  Cette  lampe  permet 
de  déterminer  la  proportion  d'air  renfermée  dans  un  mélange 
explosif. 

Elle  permet  de  déceler  une  proportion  de  o,25  pour  100  de 
méthane  et  peut  servir  d'une  façon  générale  à  tous  les  mélanges 
gazeux  explosifs  que  l'on  rencontre  habituellement. 

A-  WRIGHT.  —  Sur  certains  alliages  ternaires  (7"  partie).  Alliages  contenant  du 
zinc  avec  du  plomb  (ou  du  bismuth)  et  du  cadmium  (ou  de  Tantimoine),. 
p.  53o. 

Continuant  ses  recherches  sur  les  alliages  ternaires,  l'auteur  a^ 
étudié  successivement  : 

1  "  Les  alliages  contenant  du  zinc  avec  du  plon^b  (ou  du  bismuth  y 
et  du  cadmium  comme  dissolvant; 

2^  Les  alliages  contenant  du  zinc  avec  du  plomb  (ou  du  bismuth  ) 
et  de  l'antimoine  comme  dissolvant.  Rewé  Paillot. 


(  »  )  Proceedings  0/  t/ie  royal  Society,  t.  XLIX,  p.  78.  Journal  de  Physique,  (  3  ) , 
t.l,p.  181. 
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COMPTES  BEimUS  DC8  8ÉAHGB8  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIEHGES, 
T.  CXVÏ  et  CXVII;  1893. 

CHARLIER.  —  Sur  la  marche  de  la  lumière  à  travers  un  système  de  lentilles 
sphériques,  t.  CXVII,  p.  58o. 

Soit  un  système  de  surfaces  réfringentes  centrées  et  dans  le 
plan  mené  perpendiculairement  à  Taxe,  par  le  point  où  cet  axe 
perce  la  première  surface,  un  cercle  de  rayon  p  dont  le  centre  est 
^ur  l'axe.  Les  rayons  qui  passent  par  ce  cercle  avant  de  traverser 
les  lentilles  du  système  rencontrent  ensuite  un  plan  quelconque 
perpendiculaire  à  l'axe,  en  une  série  de  points  qui  dessinent  une 
courbe.  Cette  courbe  est  la  courbe  d'aberration  pour  le  cercle  de 
rayon  p. 

En  tenant  compte  des  termes  du  troisième  ordre,  on  trouve 
que  cette  courbe  est  du  quatrième  degré  et  du  genre  zéro  et  peut 
être  représentée  par  des  formules  telles  que 

y  =  (KoH-  î^ti  sincp)  coscp, 
^  =  Xo-+-  X,  cosp  -+-  \\  cos*©. 

C'est  de  la  valeur  des  coefficients  X  et  [x  que  dépend  essentielle- 
ment la  bonté  de  l'objectif. 

Ch.  HENRY.  —  Sur  le  minimum  perceptible  de  lumière,  t.  CXVI,  p.  96. 

Les  méthodes  photométriques  usuelles  appliquées  à  la  détermi- 
nation du  minimum  perceptible  de  lumière  ne  peuvent  conduire 
à  des  résultats  corrects  :  les  quantités  de  lumière  transmises  à 
travers  des  verres  absorbants  décroissent,  en  effet,  en  même  temps 
que  l'intensité  de  la  lumière,  suivant  une  loi  inconnue. 

L^auteur  applique  à  cette  détermination  la  loi  de  déperdition 
lumineuse  du  sulfure  de  zinc  phosphorescent  et  principalement  la 
formule  asymptotique 

tM(«-i8,5)=  1777,8. 

En  notant  le  temps  au  bout  duquel  l'œil  ne  distingue  plus  l'in- 
tensité du  sulfure  de  l'intensité  propre  de  la  rétine,  il  trouve  pour 
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le  minimum  perceptible 

p  =  29.  io-«  bougies. 

La  valeur  de  ce  minimum  dépend  du  séjour  que  l'œil  a  fait 
dans  l'obscurité.  Si  t  est  la  durée  de  ce  séjour,  la  formule 

t^p  =  const. 

représente  bien  les  variations  du  minimum  pour  les  valeurs  de  t 
comprises  entre  3"*  et  11™. 

Ch.  HENRY.  —  Sur  le  sulfure  de  zinc  phosphorescent,  considéré 
comme  étalon  photométrique,  t.  CXVI,  p.  98. 

La  loi  de  déperdition  lumineuse  est  la  même  pour  les  divers 
échantillons  de  sulfure  de  zinc;  elle  ne  dépend  pas  non  plus  de 
l'épaisseur  quand  celle-ci  varie  de  o""*,45  à  o""",9.  La  quantité  de 
lumière  émise  par  le  sulfure  de  zinc  à  un  instant  donné  est  indé- 
pendante de  la  distance  à  laquelle  il  a  été  illuminé,  du  temps 
d'illumination  et  de  l'épaisseur  de  la  couche,  pourvu  que  la  satu- 
ration soit  atteinte.  Ce  sulfure  de  zinc  remplit  donc  les  conditions 
qu'on  peut  exiger  d'un  étalon  photométrique  secondaire. 

CROVA.  —  Étude  photographique  de  quelques  sources  lumineuses, 
t.  CXVI,  p.  t343. 

En  photographiant  une  flamme  dans  certaines  conditions,  on 
peut  mettre  en  évidence  l'inégalité  de  composition  des  diverses 
parties  de  cette  flamme.  Ces  conditions  sont  les  suivantes  :  réduire 
la  pose  au  temps  minimum,  développer  très  lentement,  renforcer 
le  négatif  et  pousser  très  loin  le  tirage  des  positifs. 

M.  Crova  a  ainsi  photographié  diverses  sources.  Dans  la  flamme 
du  carcel,  l'axe  de  la  flamme  sombre  et  l'éclat  augmentent  vers  les 
bords;  la  zone  de  combustion  comprise  entre  un  cylindre  de  dia- 
mètre un  peu  inférieur  à  celui  de  la  mèche  et  un  tronc  de  cône 
extérieur  présente  deux  lignes  lumineuses  qui  sont  les  surfaces 
de  combustion  vive  externe  et  interne  des  gaz  hydrocarbures  et 
une  ligne  sombre  correspondant  à  l'espace  intermédiaire. 

Dans  la  flamme  d'une  bougie,  l'axe  est  bien  moins  lumineux 
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que  les  bords;  Téclat  augmente  vers  le  sommet.  Quand  on  réduit 
le  temps  de  pose  au  minimum  nécessaire  à  Timpression,  Timage 
se  réduit  à  deux  lignes  lumineuses  convergentes  :  les  flammes  des 
becs  de  gaz  et  de  l'étalon  à  acétate  d'amyle  donnent  le  même  ré- 
sultat. Avec  Tare  électrique,  Tare  apparaît  à  peine,  le  charbon 
négatif  se  réduit  à  une  petite  surface  et  la  plage  positive  présente 
une  surface  criblée  de  taches  sombres.  Pour  obtenir  une  impres- 
sion uniforme,  Tauteur  trouve  que  le  seul  procédé  satisfaisant 
consiste  à  placer  dans  un  champ  lumineux  à  peu  près  uniforme 
une  lame  de  verre  finement  dépoli  ou  un  écran  diffusant  homo- 
gène. 

Denys  COCHIN.  —  Sur  les  spectres  des  flammes  de  quelques  métaux, 
t.  CXVI,  p.  io55. 

L'auteur  a  photographié  les  parties  très  réfrangibles  dans  le 
spectre  des  métaux  alcalins  et  alcalino-terreux  ;  il  a  obtenu  des 
raies  métalliques  situées  au  delà  de  X  =  809. 

Salvator  BLOCH.  —  Sur  la  dispersion  anomale,  t.  CXVI,  p.  746. 

Au  lieu  des  dissolutions,  M.  Bloch  emploie  des  pellicules  de 
coUodion  colorées,  pour  éviter  l'influence  de  la  dispersion  nor- 
male du  dissolvant.  La  dispersion  est  mesurée  par  le  réfracto- 
mètre  Jamin;  l'un  des  faisceaux  traverse  Tune  des  moitiés  de  la 
glace  sur  laquelle  est  déposée  la  pellicule;  l'autre  traverse  la 
seconde  moitié  de  la  glace  qui  est  dénudée.  Les  franges  sont  pro- 
jetées sur  la  fente  d'un  spectroscope.  On  obtient  ainsi  deux 
systèmes  de  franges  superposés  :  avec  la  fuchsine,  l'écart  entre 
les  deux  croît  du  rouge  à  l'orangé,  décroît  ensuite,  est  minimum 
vers  la  raie  F  et  croît  rapidement  vers  le  violet.  Les  anomalies 
portent  sur  la  première  décimale  de  l'indice,  tandis  qu'avec  la 
dissolution  alcoolique  elles  ne  portent  que  sur  la  troisième.  Il  a 
été  vérifié  qu'aucun  changement  de  phase  ne  se  produit  ni  à 
l'entrée,  ni  à  la  sortie  de  la  lame  colorée. 

AYMONNET.  —  Sur  les  maxima  périodiques  des  spectres, 
t.  CXVII,  p.  3o4  et  402. 

Un  système  réfringent  donne,  avec  une  source  déterminée,  un 
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spectre  lumineux  d'apparence  continue  et  un  spectre  calorifique 
qui  présente  des  maxima  et  des  minima,  ne  répondant  pas  né- 
cessairement à  des  raies  brillantes  et  à  des  raies  noires.  Lies 
maxima  sont  sensiblement  équidistants  en  \  mais  leur  écart 
croît  légèrement  avec  la  réfrangibilité  et  leur  position  change  avec 
la  nature  de  la  source.  Les  spectres  d'absorption  varient  suivant 
que  la  matière  absorbante  est  en  avant  ou  en  arrière  du  prisme, 
mais  les  positions  des  maxima  ne  dépendent  que  de  la  substance 
diathermane  la  plus  rapprochée  de  la  pile.  M.  Aymonnet  explique 
ces  résultats  par  un  phénomène  de  résonance,  en  admettant 
qu'un  solide  ou  un  liquide  transparent  ne  peut  transmettre  que 
des  radiations  dont  la  longueur  d'onde  a  une  valeur  déterminée. 

A.  HURION.  —  Sur  la  polarisation  atmosphérique,  t.  CXVI,  p.  796. 

M.  Soret  a  donné,  pour  représenter  la  quantité  de  lumière  po- 
larisée dans  un  milieu  indéfini  éclairé  par  un  large  faisceau  lumi- 
neux, la  formule 

_      acos*ii> 
^  ~  1  —  acos*w' 

(0  étant  l'angle  de  la  ligne  de  visée  avec  la  normale  à  Taxe  du 
faisceau. 

M.  Hurion  trouve  que,  pour  représenter  les  observations  faites 
dans  la  partie  du  ciel  opposée  au  Soleil,  à  partir  de  la  distance 
angulaire  de  90°,  il  faut  substituer  à  cette  formule  la  suivante  : 

_       acos*a)  —  6sin*ai 
1  —  (acos*iu  —  ôsinto)* 

cette  dernière  concorde  avec  les  observations  à  ~  près. 

MACÉ  DE  LÉPINAY.  —  Sur  les  franges  des  caustiques,  t.  CXVI,  p.  3ia. 

L'onde  passant  par  un  point  O  d'une  caustique  éloignée  de  tout 
point  singulier  la  coupe  suivant  une  courbe  qui  est  une  ligne  de 
rebroussement  suivant  laquelle  se  raccordent  les  deux  nappes  de 
Tonde;  l'une  de  ces  nappes  est  normale  aux  rayons  qui  touchent 
la  caustique  avant  la  ligne  de  rebroussement;  l'autre  nappe,  aux 
rayons  qui  touchent  la  caustique  après.  Sur  un  écran  placé  en  O 
normalement  au  rayon   qui   passe  par  ce  point,   on  verra   des 
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franges  d'interférence,  car  les  mouvements  vibratoires  correspon- 
dant aux  deux  nappes  de  l'onde  présentent  une  différence  de 
marche. 

Par  le  point  situé  à  la  distance  R  du  point  O,  menons  un  plan 
normal  à  OC.  La  trace  d'une  onde  sur  ce  plan  a  pour  équation 

l'axe  des  x  étant  ia  tangente  à  la  courbe  au  point  C  et  l'axe  des  y 
la  normale  au  même  point,  p  le  rayon  de  courbure  de  la  caustique 
au  point  O. 

Pour  Tonde  qui  passe  par  O,  cette  équation  sera 

3v/p 

Les  deux  mouvements  vibratoires  qui  se  superposent  en  un 
point  quelconque  de  l'axe  des  x^  voisin  de  l'origine,  se  propagent 
dans  deux  directions  voisines  de  l'axe  des  x\  leur  différence  de 
marche  est  iy.  Comme  Tune  des  ondes  a   traversé  une  ligne 

focale,  elle  a  pris  une  avance  de  -  ;  la  différence  de  phase  des  deux 
ondes  est  donc 


'"[;fv^^^"^'-î]' 


Les  intensités  des  deux  composantes  sont  égales,  et  en  raison 
inverse  de  la  distance  \J^x  à  la  trace  sur  le  plan  considéré  de  la 
ligne  focale  correspondante. 

L'intensité  résultante  est  donc 


'-— --i^,j'">'H]=â75~'-[(in]- 


/2pa7  '    L^Xv/p'  '*.]  (Xpi)3 


en  posant 


a)^^=a 


A 


ix 


Les  franges  sont  normales  au  plan  considéré  :  les  valeurs  de  x 
qui  correspondent  à  I  =  o  représentent  donc  les  distances  des 
franges,  noires  au  bord  géométrique  de  la  caustique. 

Dans  le  cas  d'un  miroir  concave,  ces  franges  présentent  des 
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colorations  analogues  à  celles  des  anneaux  de  Newton  ;  avec  une 
lentille  achromatique,  on  peut  obtenir  des  phénomènes  d'achro- 
matisme rappelant  ceux  que  M.  Mascart  a  signalés  dans  l'arc- 
en-ciel.  Les  caustiques  relatives  au  bleu  et  au  rouge  se  coupent 
dans  le  plan  d'observation  en  un  point  A  situé  au  bord  de  la 
lentille  et  en  un  autre  point  B;  la  frange  achromatique  n'existe 
qu'entre  ces  deux  points. 


GOUY.  —  Sur  la  vision  des  objets  opaques  au  moyen  de  la  lumière  diffractée, 

t.  CXVII,  p.  6a6. 

En  produisant  un  point  lumineux  en  avant  de  l'objectif  d'un 
microscope  à  long  foyer  ou  d'une  lunette  de  viseur,  et  recevant  ce 
point  lumineux  sur  un  écran  qui  arrête  les  rayons  géométriques, 
on  observe  dans  l'instrument  que  le  bord  de  l'objet  opaque  est 
dessiné  par  une  ligne  lumineuse  formée  par  les  rayons  difiraclés. 
Si  le  grossissement  est  assez  fort,  cette  ligne  prend  une  largeur 
appréciable  et  paraît  divisée  en  deux  par  une  ligne  noire  très  fine 
et  très  nette.  Cette  ligne  noire  est  due  à  l'interférence  des  faisceaux 
diffractés  intérieur  et  extérieur  à  l'ombre  géométrique,  car  elle 
disparaît  si  l'on  intercepte  un  de  ces  faisceaux.  En  appliquant  le 
mode  de  raisonnement  de  Fresnel,  on  reconnaît  d'ailleurs  a  priori 
que  ces  deux  faisceaux  présentent,  à  égale  distance  du  bord  de 

l'écran,  une  différence  de  marche  de  -•  Ils  sont  dans  les  mêmes 

2 

conditions  que  les  faisceaux  produisant  les  franges  de  Talbot. 


IZARN.  —  Reproduction  photographique  des  réseaux  et  des  micromètres 
gravés  sur  verre',  t.  CXVI,  p.  5o6. 

Photographies  de  certains  phénomènes  fournis  par  des  combinaisons  de  réseaux,, 

t.  CXVI,  p.  57a. 

Photographies  des  réseaux  gravés  sur  métal,  p.  794. 

L'auteur  décrit  un  procédé  pour  photographier  les  réseaux  et  les 
micromètres  gravés  sur  verre  :  il  emploie  comme  couche  sensible 
la  gélatine  bichromatée.  Il  obtient  ainsi  le  positif  et  non  le  négatif 
du  modèle  comme  on  pourrait  s'y  attendre;  ce  qu'il  attribue  à  la 
constitution  spéciale  du  trait  gravé  parle  diamant.  Sur  ces  photo- 
graphies, on  observe  des  franges  noires  de  forme  irrégulière,  rap- 
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pelant  celles  qui  se  produisent  entre  deux  lames  de  verre  qui  ne 
sont  pas  exactement  parallèles.  En  appliquant  sur  le  réseau  une 
lentille  à  faible  courbure,  on  obtient  des  anneaux  larges  ressem- 
blant aux  franges  précédentes  et  qui  ont  été  photographiés.  Si 
l'on  applique  exactement  Tun  sur  l'autre  deux  réseaux  identiques 
(reproductions  photographiques  d'un  même  original),  on  aperçoit 
des  franges  plus  ou  moins  rectilignes,  généralement  transversales 
à  la  direction  des  traits,  délicatement  dentelées  et  se  dédoublant 
d'un  spectre  à  l'autre.  Ces  franges  ont  été  décrites  déjà  par  Brewster 
{Ph.  Mag.y  i856)  et  signalées  de  nouveau  par  Lord  Rayleigh. 

Un  réseau  observé  à  la  loupe  présente  aussi  des  franges  paral- 
lèles aux  traits  et  d^autres  franges  transversales  plus  fines,  phéno- 
mènes qui  se  rapprochent  de  ceux  observés  autrefois  par  M.  Crova. 

M.  Izarn  a  réussi  également  à  obtenir  la  reproduction  photogra- 
phique des  réseaux  gravés  sur  métal  ^  mais,  pour  avoir  de  bonnes 
épreuves,  il  est  nécessaire  que  le  contact  soit  parfait  entre  la 
gélatine  et  le  réseau.  Il  croit  pouvoir  expliquer  la  reproduction 
du  réseau  par  la  photographie  des  ondes  stationnaires. 

CROVA.  ~  Sur  les  bandes  d'interférence  des  spectres  des  réseaux  sur  gélatine, 

t.  CXVI,  p.  67a. 

Si  l'on  éclaire  par  une  fente  très  étroite  un  réseau  photographié 
sur  verre  argenté,  les  spectres  produits  par  réflexion  sont  sillonnés 
de  larges  bandes  noires  rectilignes.  Avec  un  réseau  au  -jj^,  les 
spectres  de  premier  ordre  présentent  chacun  une  large  bande  noire 
qui  se  déplace  vers  le  violet  quand  on  couvre  le  réseau  de  buée. 
Quand  on  augmente  la  surface  utilisée  sur  le  réseau,  les  franges  se 
courbent  et  deviennent  irrégulières. 

Ces  bandes  résultent  de  l'interférence  due  à  deux  réseaux  paral- 
lèles, à  savoir  celui  qui  est  tracé  sur  la  surface  de  la  gélatine  et 
l'image  de  ce  réseau  dans  la  glace  argentée. 

G.  FRIEDEL.  —  Sur  un  procédé  de  mesure  de  la  biréfringence 
des  lames  cristallines,  t.  CXVI,  p.  27a. 

La  lame  cristalline  à  faces  parallèles  est  placée  entre  deux  niçois 
croisés  à  angle  droit,  de  manière  que  ses  sections  principales  soient 
à  4^^  de  celles  des  niçois;  entre  le  polariseur  et  la  lame  se  trouve 
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un  quart  d'onde  dont  les  sections  principales  sont  parallèles  à 
celles  des  niçois.  En  lumière  monochromatique,  on  produit  Fex- 
tinction  par  une  certaine  rotation  f  du  polariseur;  ^  exprimé  en 
fraction  de  i8o®  est  égal  au  retard  de  la  lame  exprimé  en  fraction 
de  longueur  d'onde,  diminué  d'un  certain  nombre  entier  de  lon- 
gueurs d'onde.  On  détermine  la  valeur  de  cet  entier  en  faisant  la 
composition  au  moyen  d'un  quartz  taillé  en  biseau. 

On  peut  aussi  faire  tourner  le  polariseur  jusqu'à  ce  que  la  vibra- 
tion émergente  soit  circulaire;  l'analyseur  est  alors  constitué  par 
un  second  quart  d'onde  et  un  nicol  liés  invariablement,  de  façon 
que  les  sections  principales  du  quart  d'onde  soient  à  4^^  de  celles 
du  nicol.  L'extinction   est  alors  obtenue  pour  une  rotation  du 

polariseur,  du  quart  d'onde  ou  de  la  lame,  égale  à  ircp -h  ?  •  Comme 

contrôle,  une  rotation  du  polariseur  égale  à  ~  doit  rendre  égaux 
les  éclairements  du  champ  et  du  cristal. 

JOUBIN.  —  Sur  la  mesure  des  différences  de  marche  en  lumière  blanche, 
t.  CXVI,  p.  633. 

CORNU.  —  Remarque  sur  la  Note  précédente,  p.  711. 

JOUBIN.  —  Réponse,  p.  87a. 

Pour  faire  apparaître  les  franges  provenant  de  l'interférence  de 
deux  systèmes  d'ondes  présentant  une  grande  difrérence  de  marche, 
on  place  sur  le  trajet  des  deux  groupes  d'ondes  un  compensateur 
anisotrope.  L'appareil  interférentîel  est  éclairé  par  la  lumière  pola- 
risée. La  lumière  émergente,  avant  d'être  analysée,  traverse  une 
lame  de  quartz  d'épaisseur  e^  parallèle  à  l'axe  et  ayant  sa  section 
principale  à  ^^^  du  plan  de  polarisation.  Chaque  groupe  d'ondes 
se  divise  dans  cette  lame  en  deux  autres  qui  prennent  les  retards 
suivants  : 

Premier  groupe.  Second  groupe. 

(ai) ne  (aj) A -h  ne 

\bx) n'e  (bi) A-4-n'c 

A  étant  le  retard  primitif  du  deuxième  groupe  sur  le  premier. 

A.U  sortir  de  l'analyseur  peuvent  interférer,  par  exemple,  les 
vibrations  ai  et  63  qui  présentent  un  retard  de  63  sur  ai,  égal  à    . 

8  =  A-+-(n'— n)« 
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ou 

0  =  A  —  (/i  —  /i')e. 

On  peut  choisir  e  de  façon  que  ce  retard  soit  nul,  et  alors  le  phé- 
uomèDe  est  visible  en  lumière  blanche. 

Quand  -^  est  maximum  ou  minimum,  on  observe  très  nette- 
ment une  frange  achromatique.  Cette  condition  est  remplie  (dans 
le  cas,  par  exemple,  des  anneaux  de  Newton,  pour  une  épaisseur 
d^air  égale  à  e)  quand 


(I) 


«r  ,  .  d(n'-n)-\  . 


cette  relation  donne  e,  puisque  Â  est  connu  et  e  est  mesuré. 
L^expérience  donne  des  nombres  très  concordants  pour  des 
valeurs  de  e  très  différentes. 

Si  Ton  emploie  le  spath,  les  lames  peuvent  être  beaucoup  plus 
minces,  parce   que   le  coefficient  A  est  beaucoup    plus   grand. 

L'équation  (i)  donne  e  quand  ^  ^t  ;7sr  sont  connus;  inversement, 
elle  permet  de  calculer  ^  quand  on  connaît  n  et  e. 

Le  principe  et  les  applications  de  cette  méthode  avaient  été 
donnés  déjà  par  Fresnel  et  utilisés  par  Babinet,  mais  seulement 
pour  l'observation  de  faibles  différences  de  marche,  sans  mesure. 

L.  LUMIÈRE.  —  Sur  les  propriétés  photographiques  des  sels  de  cérium, 
t.  CXVI,  p.  1674. 

Sur  les  propriétés  photographiques  des  sels  de  cobalt,  p.  i36i. 

Les  sels  cériques  sont  ramenés  à  l'état  de  sels  céreux  par  les 
réducteurs  organiques  sous  l'influence  de  la  lumière;  les  sels  qui 
ont  donné  les  meilleurs  résultats  en  photographie  sont  le  sulfate 
et  l'azotate  cériques.  Les  épreuves  sont  traitées  par  les  réactifs  de 
la  série  aromatique,  qui  forment  avec  le  sel  cérique  des  matières 
colorantes  insolubles  ;  par  des  lavages,  on  enlève  l'excès  de  réactif 
6t  le  sel  céreux.  Les  principaux  réactifs  employés  sont  :  le  phénol, 
qui  en  solution  acide  fournit  des  épreuves  grises  ;  la  naphtjlamine  a 
(bleues),  les  sels  d'aniline  (vertes),  Tacide  amidobenzoïque  (brunes), 
IWdeparasulfanilique (rouges)  et  les  sels  d'orthotoluidine  (vertes). 
Si  l'on  traite  par  l'ammoniaque,  les  colorations  changent. 
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L'oxalate  cobaltique,  obtenu  en  dissolvant  T hydrate  cobal tique 
dans  Tacide  oxalique,  est  aussi  facilement  réduit  par  la  lumière  en 
présence  des  matières  organiques.  Le  ferricjanure  de  potassium 
fixe  ensuite  le  sel  cobalteux  formé,  à  l'état  de  ferricyanure  co- 
balteux  insoluble  :  l'image  devient  rouge  pâle,  peu  intense;  mais 
on  la  rend  noire  et  plus  intense  par  les  sulfures  alcalins,  qui  trans- 
forment le  ferricyanure  en  sulfure  de  cobalt  noir. 

BOUSSINESQ.  —  Introduction  naturelle  de  termes  proportionnels  aux  déplace- 
ments de  l'éther  (ou  termes  de  Briot)  dans  les  équations  de  mouvement  des 
ondes  lumineuses,  t.  CXVII,  p.  80. 

Expression  de  la  résistance  opposée  par  chaque  molécule  pondérable 
au  mouyement  vibratoire  de  l'éther  ambiant,  p.  i38. 

Considérations  diverses  sur  la  théorie  des  ondes  lumineuses,  p.  193. 

M.  Boussinesq  considère  l'éther  comme  un  fluide  incompara- 
blement plus  divisé  et  plus  ténu  que  la  matière  pondérable,  dans 
lequel  les  forces  élastiques  agissent  à  des  distances  beaucoup  plus 
courtes  que  ne  le  font  les  forces  élastiques  de  la  matière  pondé- 
rable. L'isotropie  de  cet  éther,  troublée  par  le  passade  des  ondes 
lumineuses,  exige  un  certain  temps  pour  se  rétablir,  de  sorte  que, 
si  ces  perturbations  sont  assez  fréquentes  (des  centaines  de  Vril- 
lions par  seconde),  elles  ne  pourront  s'effacer  au  fur  et  à  mesure. 
A  ce  point  de  vue,  l'éther  se  comportera  comme  un  corps  solide 
élastique  et  isotrope;  mais  il  se  comporte  comme  un  fluide  vis- 
à-vis  des  molécules  pondérables. 

Ces  propriétés  s'expliquent  en  admettant  que  l'éther  libre  est  à 
l'état  d'atomes  uniformément  répartis,  non  condensés  en  molé- 
cules et  que  son  élasticité  est  due  aux  forces  atomiques  dont  l'ac- 
tion masque  entièrement  celle  des  forces  moléculaires.  Mais  si 
l'éther  cesse  d'être  libre,  c'est-à-dire  se  trouve  dans  les  intervalles 
des  molécules  d'un  corps  pondérable,  les  actions  moléculaires  de 
la  matière  pondérable  sur  l'éther  cessent  d'être  négligeables.  Ces 
actions  se  divisent  en  deux  groupes  :  celles  qui  proviennent  des 
molécules  pondérables  situées  à  une  distance  des  atomes  d'éther 
plus  grande  que  le  rayon  d'activité  des  actions  atomiques.  La 
force  M,  qui  agit  ainsi  sur  un  atome  d'éther,  est  petite  ;  ses  com- 
posantes sont  des  fonctions  linéaires  des  composantes  du  déplace- 
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ment  vibratoire  5,  tj,  s  àe  cet  atome,  car,  pour  un  même  atome, 
elle  ne  varie  qu'avec  ce  déplacement,  lequel  définit  très  sensible- 
ment à  lui  seul  le  changement  de  configuration  survenu  dans  le 
système  de  l'atome  éthéré  et  de  l'ensemble  des  molécules  pondé- 
rables. 

D'autre  part,  l'éther,  qui  se  trouve  à  une  distance  des  molécules 
pondérables  inférieure  au  rayon  d'activité,  éprouvera  de  la  part  de 
ces  molécules  une  certaine  résistance  locale  R. 

Les  termes  de  Briot  sont  précisément  ceux  qui  expriment  l'ac- 
tion M.  Quant  à  R,  M.  Boussinesq  cherche  à  l'évaluer  en  compa- 
rant ce  qui  se  passe  dans  le  mouvement  varié  d'une  masse  liquide 
indéfinie  entourant  un  obstacle  fixe  et  recevant  une  accélération 
commune,  qui  est  fonction  du  temps.  Il  trouve  ainsi  que  les  com- 
posantes de  R  sont  des  fonctions  linéaires  de  l'accélération  de 
l'éther.  Dans  le  cas  simple  où  les  molécules  admettent  les  trois 
plans  coordonnés  comme  plans  de  symétrie,  chaque  molécule  pon- 
dérale ne  fait  qu'accroître  fictivement  la  masse  de  l'éther  ambiant, 
comme  l'a  admis  Fresnel. 

Dans  cette  théorie,  les  conditions  de  continuité  à  la  surface  de 
séparation  de  deux  milieux,  admises  par  Cauchy,  s'expliquent 
d'elles-mêmes;  l'éther  étant  un  milieu  continu,  les  Ç,  t^,  Î^  y  va- 
rient graduellement  partout.  De  plus,  si  l'on  considère  un  feuillet 
très  mince,  parallèle  à  la  surface  de  séparation  de  deux  milieux 
ayant  une  face  dans  l'un  et  une  face  dans  l'autre,  l'équilibre  exige 
que  les  pressions  élastiques  soient  les  mêmes  sur  les  deux  faces  de 
ce  feuillet,  ce  qui  revient  à  dire  que  les  dérivées  de  Ç,  t^,  Î^,  prises 
suivant  la  normale,  sont  égales  sur  ces  deux  faces.  Les  systèmes 
d'équations  ainsi  obtenus  expliquent  tous  les  phénomènes  opti- 
ques, sauf  la  polarisation  rotatoire.  Pour  rendre  compte  de  cette 
dernière,  il  faut  y  introduire  des  dérivées  d'ordre  supérieur  des 
i,  T^l,  Ç.  Lamotte. 
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SUR  U8  PROPRIÉTÉS  DES  ftAI  TRÈS  PURS  AU  YOISIIlftE  DU  POIIT  GRITIttUB; 
Par  m.  p.  VILLARD. 

Depuis  les  découvertes  de  Cagniard  de  Latour  et  d' Andrews, 
de  nombreux  travaux  ont  été  effectués  en  vue  de  constater  la 
généralité  des  phénomènes  observés  par  ces  deux  physiciens,  en 
vue  surtout  de  vérifier  les  conséquences  qui  résultaient  de  leurs 
expériences. 

Ainsi  qu'on  devait  s'y  attendre,  et  en  raison  des  difficultés  que 
comportent  les  recherches  de  ce  genre,  les  résultats  obtenus  ont 
conduit  les  expérimentateurs  à  des  conclusions  souvent  opposées, 
et  de  nature  à  compliquer  une  question  qui  se  présentait  tout 
d'abord  avec  un  caractère  de  grande  simplicité. 

L'examen  d'un  réseau  d'isothermes  analogue  à  celui  construit 
par  Andrews  pour  l'acide  carbonique  montre  immédiatement  que 
la  liquéfaction  d'un  gaz,  représentée  graphiquement  par  la  partie 
rectiligne  des  isothermes,  est  un  phénomène  de  moins  en  moins 
accusé  au  fur  et  à  mesure  que  la  température  s'élève. 

On  arrive  bientôt  à  une  isotherme  limite  TcT'^  qui  n'offre  plus 


qu'un  simple  point  d'inflexion  à  tangente  horizontale.  La  tempé- 
rature critique  est  atteinte,  et  à  partir  de  ce  moment  les  courbes 
/.  de  Phyi,,  Z*  série,  t.  III.  (Octobre  1894.)  29 
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ne  présentent  plus  ni  discontinuité  rectiligne,  ni  tangente  parallèle 
à  Taxe  des  volumes,  mais  seulement  une  inflexion  qui  va  s'atté- 
nuantdeplusen  plus.  Il  semble  donc  qu'au  delà  de  la  température 
critique  ainsi  définie  il  n'y  ait  plus  de  liquéfaction  possible;  on 
doit  alors  se  trouver  toujours  en  présence  d'un  fluide  homogène 
ne  possédant  qu'une  série  unique  de  propriétés,  et  en  particulier 
qu'une  seule  densité. 

Dans  les  expériences  qui  font  l'objet  de  cet  exposé,  j'ai  préci- 
sément cherché  à  mettre  en  évidence  celte  homogénéité  mise  en 
doute  par  divers  physiciens. 

Bamsay  (*)  en  Angleterre  et  Jamin  (^)  en  France  ont  émis 
l'idée  qu'à  la  température  critique  la  vaporisation  n'était  pas  com- 
plète, les  densités  du  liquide  et  de  sa  vapeur  étant  néanmoins 
égales.  Les  conclusions  de  Jamin  peuvent  se  résumer  ainsi  : 

A  partir  d'une  certaine  température,  la  densité  du  liquide  devient 
et  reste  égale  à  celle  de  sa  vapeur  :  c'est  le  point  critique.  La  cha- 
leur latente  n'existe  plus,  le  liquide  se  mélange  avec  sa  vapeur 
dont  rien  ne  le  différencie,  et  il  cesse  alors  d'être  visible;  mais  la 
loi  générale  de  vaporisation  n'est  interrompue  à  aucun  moment 
par  un  point  critique  quelconque  {Comptes  rendus  des  séances 
de  C Académie  des  Sciences,  t.  XGVI;  p.  i448). 

Cette  hypothèse  a  été  combattue  en  1889  par  MM.  Cailletet  et 
(]olardeau  (').  Des  expériences  très  ingénieuses  les  ont  conduit  à 
admettre  qu'à  la  température  de  disparition  du  niveau  et  à  plu- 
sieurs degrés  au  dessus  il  existait  encore  un  liquide  et  une  vapeur 
présentant  des  densités  différentes,  mais  susceptibles  de  se  dis- 
soudre l'un  dans  l'autre  en  toutes  proportions. 

En  1892  et  1893  M.  Zambiasi  (*)  et  M.  Battelli  (*)  sont  arrivés 
au  contraire  à  établir,  en  opérant  avec  l'éther,  qu'au  point  critique 
il  n'y  avait  qu'une  seule  densité,  mais  ils  admettent  que  la  vapo- 

(»)  Proceedings  of  the  Roy.  Soc, y  l.  XXX,  p.  3a3,  et  t.  XXXI,  p.  194;  1880, 

(*)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XCVI,  p.  E4iS  ; 
i883  et  t.  XCVII,  p.  10.  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  Il,  p.  SgS;  i883. 

(  '  )  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  CVIII  ;  p.  i  a8o. 
Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  VIII,  p.  389;  1889.  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique,  6«  série,  t.  XVIII;  p.  269. 

{*)  Atti  délia  Beale  Accademia  dei Lincei,  t.  I,  p.  4^3;  189a.  Journal  de 
Physique,  3*  série,  t.  II. 

(«)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6«  série,  t.  XXIX,  p.  \oo;  1893. 
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risalion  continue  aux  températures  supérieures,  conformément  à 
l'hypothèse  de  Jamin. 

La  conclusion  qui  semble  se  dégager  de  ces  divers  travaux  est 
qu'à  la  température  critique  et  au  delà  il  existe  encore  deux  fluides 
distincts. 

Sans  vouloir  faire  une  étude  complète  des  phénomènes  critiques, 
j'ai  repris  quelques-unes  des  expériences  imaginées  à  ce  sujet, 
mais  en  ayant  soin  d'employer  des  gaz  aussi  purs  que  possible; 
c'est  là  une  condition  dont  Timportance  se  comprend  immédia- 
tement si  l'on  réfléchit  que  de  l'acide  carbonique,  par  exemple, 
contenant  seulement  un  millième  d'air  en  volume,  est  comparable 
comme  pureté,  une  fois  liquéfié,  à  de  l'eau  saturée  d'air  sous  une 
pression  de  18  atmosphères. 

J'ai  choisi  pour  ces  recherches  le  protoxyde  d'azote  et  l'acide 
carbonique  dont  le  point  critique  est  mieux  connu,  surtout  depuis 
les  travaux  de  M.  Amagat  (*)  et  de  M.  Chappuis(^). 

J'indiquerai  d'abord  la  manière  d'obtenir  ces  gaz  à  un  état  de 
pureté  convenable  : 

Proioxyde  d^ azote,  —  Je  me  suis  servi,  en  le  purifiant^  du 
gaz  que  l'on  trouve  dans  le  commerce,  liquéfié  dans  des  récipients 
en  fer.  Destiné  à  des  usages  médicaux,  il  ne  contient  comme  impu- 
retés que  de  l'azote  provenant  de  la  préparation,  un  peu  d'air  et 
peut-être  d'acide  carbonique. 

Au  sortir  du  récipient,  et  après  avoir  franchi  un  robinet  d'arrêt, 
le  protoxyde  traverse  des  tubes  en  cristal  épais,  de  10"*"  à  12"" 
de  diamètre  intérieur,  contenant  de  la  potasse,  de  la  ponce  sulfu- 
rique,  de  la  potasse  fondue,  puis  il  se  liquéfie  dans  un  tube 
refroidi.  La  pression  à  laquelle  a  lieu  la  condensation  s'élève  peu 
à  peu,  indiquant  nettement  que  l'azote  et  l'air  s'accumulent  dans 
l'atmosphère  surmontant  le  liquide  ;  il  convient  de  chasser  de  temps 
en  temps  ce  mélange  gazeux  et  même  de  faire  bouillir  le  pro- 
toxyde liquéfié.  Cette  première  distillation  terminée,  on  élimine, 


(•  )  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences^  t.  CXIV,  p.  logS, 
Journal  de  Physique,  3*  série,  t.  I,  p.  288;  1892. 

(«)  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences,  t.  CXVIIf, 
p.  976;  1894. 
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par  une  ébullitîon  prolongée,  la  majeure  partie  des  gaz  dissous, 
puis  le  tube  est  retourné  et  le  liquide  bouillant  est  dirigé,  par  la 
manœuvre  d'un  robinet,  dans  le  tube  définitif  qui  servira  aux 
expériences  \  les  premières  portions  servent  à  laver  les  parois  et 
sonlrejelées,  puis  le  remplissage  a  lieu,  suivi  d'une  dernière  ébul- 
lition  assez  longue,  après  quoi  on  procède  à  la  fermeture. 

Dans  la  plupart  des  cas,  afin  d'avoir  des  appareils  indépendants 
et  faciles  à  manier,  j'ai  scellé  au  chalumeau  les  tubes  remplis  de 
gaz  liquéfié;  pour  cela,  un  fragment  de  cire  de  masse  négligeable 
(une  fraction  de  milligramme)  est  placé  d'avance  à  l'entrée  d'une 
partie  très  capillaire,  puis  fondu  au  moment  voulu.  Cette  obtu- 
ration provisoire  permet  d'effectuer  ensuite  sans  peine  le  scellage 
définitif.  Mais  la  cire  n'est  pas  nécessaire  :  si  l'étranglement 
capillaire  est  assez  fin,  on  peut  couper  le  tube  un  peu  au-dessus, 
et,  pendant  que  le  gaz  s'échappe  lentement,  le  cristal  est  fondu 
puis  serré  dans  une  pince  froide  et  enfin  recuit.  Aucune  trace 
d'air  ne  peut  évidemment  pénétrer  et  l'introduction  d'une  matière 
étrangère  est  évitée. 

Toute  celte  rectification  s'effectue  dans  un  appareil  absolument 
hermétique,  sans  joints  par  serrage,  sans  cuirs  gras,  les  robinets 
eux-mêmes  étant  entièrement  métalliques. 

En  une  seule  opération,  j'ai  pu  obtenir  ainsi  jusqu'à  208'depro- 
toxyde  d'azote  purifié. 

Acide  carbonique,  —  Le  même  procédé  a  été  appliqué  à 
l'acide  carbonique  livré  par  l'industrie.  Il  est  seulement  nécessaire 
de  laisser  sortir  des  récipients  le  gaz  et  non  le  liquide  qui  est 
souillé  par  diverses  impuretés.  L'acide  en  vapeur  traverse  d'abord 
un  tube  à  acide  chromique  humide  divisé  par  de  la  pierre  ponce, 
et  se  liquéfie  dans  un  grand  tube  refroidi  contenant  du  bicar- 
bonate de  sodium;  après  y  avoir  subi  une  ébuUition  sudisante,  le 
liquide  obtenu  est  redistillé  et  se  rend  dans  les  appareils  définitifs 
en  passant  sur  de  la  ponce  sulfurique.  L'opération  se  termine 
comme  pour  le  protoxyde  d'azote. 

La  pureté  des  produits  obtenus  ainsi  ne  peut  être  que  diffici- 
lement constatée  par  l'anal jse,  surtout  en  ce  qui  concerne  le  pro- 
toxyde  d'azote.  Pour  l'acide  carbonique,  l'absorption  parla  potasse 
n'a  laissé,  sur  i4o*^^  de  gaz,  qu'un  résidu  certainement  inférieur 
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^minc  Dans  ces  conditions,  l'analyse  n'a  aucun  sens  précis,  et  elle 
n'a  rien  gagné  à  être  répétée  avec  600". 

Les  propriétés  physiques  seules  peuvent  offrir  un  critérium  suf- 
Gsant. 

Avec  le  protoxyde  d'azote  que  j'avais  étudié  en  premier  lieu, 
j'ai  constaté  en  particulier  que  la  liquéfaction  sans  résidu  se  pro- 
duisait dès  que  la  pression  dépassait  de  quelques  centimètres  de 
mercure  la  tension  maxima.  Le  phénomène  n'est  pas  rapide,  il  est 
vrai,  mais  si,  au  moment  où  il  ne  reste  plus  qu'une  bulle  gazeuse 
très  petite,  on  promène  celle-ci  dans  la  masse  parfois  assez  grande 
du  liquide,  on  constate  que  sa  disparition  n'est  pas  sensiblement 
accélérée,  comme  cela  aurait  lieu  si  elle  était  formée  par  un  gaz 
étranger  dont  la  dissolution  serait  évidemment  favorisée  par  l'agi- 
tation. 

L'expérience  se  fait  facilement  dans  un  tube  en  U  i^fg*  2)  con- 

Fig.  2. 


tenant  du  mercure  et  une  certaine  quantité  de  protoxyde  d'azote 
liquéfié  réparti  dans  les  deux  branches.  Les  pressions  en  A  et 
en  B  étant  égales  à  la  tension  maxima  du  protoxyde  liquide,  le 
mercure  tend  à  se  mettre  au  même  niveau  de  part  et  d'autre  et 
ce  résultat  peut  en  effet  s'obtenir;  mais,  si  les  choses  sont  dis- 
posées comme  l'indique  la  figure,  on  voit  que,  même  s'il  n'y  avait 
plus  de  vapeur  en  A,  la  dénivellation  mm!  subsisterait  encore. 
Sous  l'influence  de  l'excès  de  pression  qui  en  résulte  pour  la 
branche  A,  la  liquéfaction  totale  y  a  lieu  invariablement. 
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Inversement,  si,  dans  la  branche  B,  dans  laquelle  le  mercure  est 
plus  élevé,  on  condense  par  refroidissement  toute  la  vapeur,  le 
liquide,  bien  que  soumis  à  une  pression  inférieure  à  sa  tension 
maxima  qui  s'exerce  alors  en  A,  n'entre  pas  en  ébullition,  et  le 
tube  abandonné  à  lui-même  reste  indéfiniment  dans  le  même  état 
malgré  les  variations  de  la  température  ambiante. 

En  chauffant  un  peu  le  liquide  dans  la  branche  où  il  est  con- 
densé totalement,  on  le  voit  se  dilater  notablement  sous  pression 
constante  sans  bouillir. 

Dans  un  tube  relié  à  un  manomètre,  j'ai  réussi  à  abaisser  la 
pression  de  près  de  lo  atmosphères  au-dessous  de  la  tension 
maxima  sans  provoquer  Tébullition.  Ce  retard  est  surtout  facile  à 
obtenir  avec  Tacide  carbonique,  et,  vers  o  ',  j'ai  pu  constater  que 
la  vaporisation,  dans  un  tube  ouvert  avec  précaution  à  Tair  libre, 
se  faisait  uniquement  par  la  surface;  vers  la  fin  de  l'expérience 
seulement,  le  liquide  résiduel  s'est  vaporisé  brusquement  en  pro- 
jetant dans  tout  le  tube  de  la  neige  carbonique. 

Ces  expériences  ne  réussissent  bien  que  dans  des  tubes  parfai- 
tement lavés,  et  s'ils  doivent  contenir  du  mercure  ce  dernier  doit 
être  bouilli  dans  le  vide  avant  l'introduction  du  gaz  liquéfié. 

Avant  d'aborder  l'étude  des  phénomènes  qui  se  produisent  au 
voisinage  du  point  critique,  il  était  nécessaire  de  connaître  ce 
point,  au  moins  approximativement,  pour  le  protoxjde  d'azote 
pur.  Une  limite  supérieure  de  la  température  cherchée  m'a  été 
fournie  par  les  densités  du  liquide  et  de  sa  vapeur  saturée  (*)-  ^^ 
rappellerai  seulement  que  ces  données  ont  été  obtenues  à  o°  par 
des  pesées  directes  faites  sur  plusieurs  grammes  de  matière;  au- 
dessus  de  o°,  j'ai  mesuré  les  volumes  occupés  par  une  masse  connue 
de  liquide  entièrement  séparé  de  sa  vapeur,  mais  soumis  à  la  tension 
maxima  de  celle-ci.  Enfin,  les  densités  de  vapeur  se  déduisaient  de 
l'observation  du  niveau  dans  un  tube  de  Natterer  rempli  à  peu 
près  au  volume  critique,  porté  à  diverses  températures  et  agité 
plusieurs  fois  avant  toute  mesure.  Le  tube  était  divisé  et  jaugé; 
une  pesée  faisait  connaître  le  poids  de  protoxyde  d'azote  contenu. 


(*)  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie   des  Sciences ^  t.   CXVIII, 
p.  1096;  1894. 
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Une  relation  du  premier  degré  donnait  ensuite  les  densités  de  la 
vapeur  en  fonction  de  celles  du  liquide  déjà  déterminées. 

Par  ces  dispositions  j'ai  pensé  être  à  Tabri  des  phénomènes 
singuliers  découverts  par  M.  Gouy  (*)  et  obtenir,  aux  erreurs  de 
mesure  près,  la  densité  réelle  du  liquide  et  celle  de  la  vapeur 
exactement  saturée. 

Les  résultats  obtenus  m'ont  conduit  à  admettre  pour  température 
critique  approchée  -4-38°, 8.  Cette  valeur  est  sans  doute  trop 
élevée,  mais,  à  la  suite  des  travaux  de  M.  Chappuis  (/oc.  cit.),  j'ai 
abandonné  cette  détermination  qui  me  paraît  pouvoir  être  plus 
rigoureusement  faite  par  l'étude  des  indices  qu'autrement. 

Je  me  suis  alors  borné  à  établir  qu'au-dessus  de  la  température 
critique,  par  suite  à  -+-  38°,  8,  le  protoxyde  d'azote  se  présentait 
comme  un  fluide  parfaitement  homogène.  J'ai  rempli  à  peu  près 
au  volume  critique  deux  tubes  en  O  contenant  l'un  du  mercure, 
l'autre  de  l'acide  sulfurique,  et  semblables  à  celui  employé  par 
MM.  Cailletet  et  Colardeau  (foc.  c^V.),  mais  scellés  et  indépendants. 
Le  protoxyde  liquide  ayant  été  réuni  d'abord  dans  l'une  des 
branches  où  il  formait  une  colonne  de  25*"™,  l'appareil  a  été  porté 
à  4-  38°,  8.  A  cette  température,  les  densités  se  sont  montrées  par- 
faitement égales,  le  mercure  ou  l'acide  sulfurique  ne  présentant 
plus  aucune  différence  de  niveau.  Par  un  refroidissement  uni- 
forme, la  condensation  s'est  produite  avec  une  simultanéité  parfaite 
dans  les  deux  branches,  débutant  par  un  nuage  bleu  dont  la 
lumière  était  entièrement  polarisée,  et  auquel  succédait  brus- 
quement une  véritable  émulsion  blanche  formée  de  gouttelettes 
liquides;  l'expérience  terminée,  des  quantités 'rigoureusement 
égales  de  liquide  se  présentaient  dans  les  deux  branches. 

Un  tube  en  U  renversé,  à  courbure  capillaire,  analogue  à  celui 
dont  se  servait  M.  Battelli  (foc.  ciV.),  a  donné  la  même  identité  de 
condensation  après  avoir  été  porté  à  -|-  38°,  8. 

Il  m'a  paru  indispensable  de  répéter  les  mêmes  expériences 
avec  l'acide  carbonique  dont  le  point  critique  vrai  a  été  très 
exactement  déterminé  par  M.  Amagat  au  moyen  des  isothermes  el 
par  M.  Chappuis  en  se  servant  de  l'indice  de  réfraction;  les  deux 


(•)   Comptes   rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t,    CWI, 
p.  1289;  '893. 
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nombres  obtenus  étant  très  voisins,  il  semblait  d'autant  plus  inté- 
ressant de  vérifier  l'égalité  des  densités  à  la  température  pour 
laquelle  l'égal  s î-  ion  des  indices  et  la  disparition  de  la  partie  rec- 
tiligne  des  isothermes  ont  lieu  en  même  temps. 

Avec  le  tube  en  O,  aussi  bien  qu'avec  l'appareil  de  M.  Battelli, 
j'ai  obtenu  les  mêmes  résultats  que  précédemment,  et  à  la  tempéra- 
ture de  3i°,  7,  c'est-à-dire  très  peu  au-dessus  du  point  critique  fixé 
à  3i°,4  par  M.  Chappuls. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  la  nécessité  qu'il  y  a  à  em- 
ployer dans  ces  expériences  des  gaz  très  purs. 

Supposons,  par  exemple,  que  l'acide  carbonique  employé  con- 
tienne à  la  pression  ordinaire  yo\~ô  d'air  en  volume  ;  ramené  par 
la  compression  dans  le  tube  en  O  à  un  volume  environ  5oo  fois 
plus  faible,  le  volume  critique,  ce  mélange  contiendra  de  l'air  à 
une  pression  voisine  d'une  demi-atmosphère,  en  le  supposant 
également  réparti  dans  l'appareil. 

Par  élévation  de  température,  le  liquide  va  entrer  en  ébullition, 
et  l'air  se  réunira  par  distillation  dans  la  branche  qui  ne  contient 
que  de  la  vapeur  :  sa  pression  y  atteindra  près  d'une  atmosphère. 
Au  point  critique,  les  densités  en  seront  peu  affectées,  il  est  vrai, 
mais  par  refroidissement  la  condensation  ne  sera  pas  simultanée 
dans  les  deux  branches,  la  vapeur  n'étant  pas  saturée,  dans  celle 
qui  renferme  l'air,  à  la  même  température  que  dans  l'autre  et  la 
différence  des  tensions  étant  voisine  d'une  atmosphère. 

Or,  on  peut  considérer  que  de  l'acide  carbonique  ne  renfermant 
que  -j^~  d'air  est  beaucoup  plus  pur  que  celui  qui  a  été  employé 
dans  la  plupart  des  cas,  même  par  Andrews.  Ce  titre  de  j^  n'a 
été  dépassé  que  dans  des  expériences  récentes.  Quant  au  pro- 
toxyde  d'azote,  il  renferme  fréquemment  5  à  lo  pour  loo  d'azote, 
dont  il  est  impossible  de  le  débarrasser  par  les  moyens  ordinaires. 

Il  n'est  donc  pas  surprenant  que  les  résultats  que  j'ai  obtenus 
n'aient  pas  pu  être  constatés  antérieurement. 

On  peut  remarquer  en  passant  que  MM.  Cailletet  et  Golardeau 
admettaient  comme  température  critique  la  température  de  dispa- 
rition du  niveau  dans  un  tube  observé  à  l'œil  nu.  Ce  phénomène 
paraît  avoir  lieu  au-dessous  du  point  critique  vrai,  comme  l'a 
montré  M.  Pellat  (*),  et  la  difl'érence  serait  de  quelques  dixièmes 

(')  Journal  de  PhysiguCf  3*  série,  t.  I,  p.  aaS;  1892. 
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de  degré  avec  l'acide  carbonique  que  j'ai  préparé.  On  peut  dès 
lors  dire  que  Tétat  liquide  persiste  dans  cet  intervalle  de  tempé- 
rature qui  sera  peut-être  réduit  par  de  nouvelles  expériences. 

J'ai  tenu  seulement  à  établir  que  l'égalisation  réelle  des  densités 
avait  bien  lieu  au  delà  du  point  critique  vrai,  ainsi  que  cela  ré- 
sulte de  la  théorie  d' Andrews.  Ce  fait  n'avait  pas  été  vérifié  direc- 
tement avec  les  gaz. 

Relativement  à  l'acide  carbonique,  j'ai  cru  devoir  compléter 
ces  expériences  en  étudiant  les  propriétés  que  peut  mettre  en 
évidence  la  coloration  produite  par  l'iode  et  employée  dans  le 
même  but  par  MM.  Cailletet  et  Colardeau. 

J'ai  préparé  un  tube  Natterer  rempli  d'acide  carbonique  ren- 
fermant une  trace  d'iode,  et  dont  le  volume  était  légèrement 
supérieur  au  volume  critique  afin  de  n'avoir  que  de  la  vapeur  au 
point  critique. 

En  agitant  le  tube  pour  favoriser  la  vaporisation  ou  la  conden- 
sation, on  observe  qu'à  la  température  ordinaire  le  liquide  est 
fortement  coloré,  la  vapeur  très  peu.  Les  deux  colorations  se 
rapprochent  l'une  de  l'autre  quand  la  température  s'élève,  et 
quand  on  dépasse  -|-3i°elles  paraissent  absolument  identiques, 
montrant  ainsi  que  le  liquide  et  sa  vapeur,  bien  que  séparés  encore 
par  un  niveau,  ont  des  propriétés  à  peine  différentes  et  tendent 
vers  un  état  unique. 

Si  le  tube  n'est  pas  agité,  la  coloration  reste  localisée  à  la  partie 
inférieure,  même  à  4-35*^;  elle  tend  seulement  à  se  diffuser  len- 
tement. Par  refroidissement,  la  condensation  commence  dans  le 
bas  du  tube,  contrairement  à  ce  qui  se  passe  dans  l'expérience 
précédente  ou  dans  un  tube  ne  contenant  pas  d'iode,  le  phénomène 
se  produisant  alors  partout  à  la  fois. 

Pour  expliquer  ce  résultat,  j'ai  fait  déposer  sur  les  parois,  par 
refroidissement  à  —  4o**)  Tiode  peu  soluble  à  cette  température  : 
en  retournant  le  tube,  le  dépôt  était  en  contact  avec  la  vapeur 
seule,  le  liquide  restant  faiblement  teinté.  Dans  ces  conditions, 
j'ai  élevé  la  température  sans  agiter.  La  vapeur  carbonique  dis- 
solvant l'iode  n'a  pas  tardé  à  être  plus  colorée  que  le  liquide;  en 
même  temps,  la  vapeur  qui  se  dégageait  de  ce  dernier  était  abso- 
lument incolore  et  formait  au-dessus  du  niveau  une  couche  bien 
nette  qui  allait  en  se  diffusant  dans  le  fluide  de  plus  en  plus  co- 
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loré  qui  la  surmontait.  Au-dessus  de  la  température  critique,  cette 
zone  incolore  n'existait  plus,  ce  qui  semble  indiquer  qu'il  n'j  a 
plus  alors  de  vaporisation.  Par  refroidissement,  la  condensation 
commençait  dans  le  haut  du  tube,  c'est-à-dire  dans  la  partie  la 
plus  chargée  d'iode.  On  comprend  alors  pourquoi,  dans  l'expérience 
précédente,  la  coloration  restait  localisée  dans  la  partie  occupée 
primitivement  par  le  liquide  :  ce  dernier  en  effet  n'entraînait  pas 
l'iode  en  se  vaporisant.  En  même  temps,  la  condensation  n'étant 
pas  homogène,  on  pouvait  supposer  qu'il  existait  encore  du  liquide 
à  -h  35**;  la  dernière  expérience  montre  que  c'est  là  une  pertur- 
bation due  à  l'inégale  répartition  du  corps  dissous. 

L'examen  spectroscopique  ne  m'ayant  montré,  dans  aucun  cas, 
les  cannelures  caractéristiques  du  spectre  de  l'iode  en  vapeur,  j'ai 
jugé  nécessaire  de  faire  une  expérience  à  ce  sujet  avec  un  tube 
dans  lequel  il  n'y  avait  plus  de  liquide  à  4-  2d^.  J'étais  ainsi  en 
présence  d'acide  carbonique  certainement  gazeux  à  partir  de 
cette  température.  J'ai  donné  au  tube  un  diamètre  intérieur 
de  8™"  pour  compenser  le  peu  d'intensité  de  la  coloration.  En 
même  temps,  j'observais  par  comparaison  un  tube  semblable  ren- 
fermant de  l'air  à  la  pression  ordinaire  et  un  peu  d'iode  :  en 
chauffant  un  peu  ce  dernier,  j'obtenais  une  teinte  en  apparence 
identique  à  celle  que  présentait  le  tube  à  acide  carbonique;  elle 
suffisait  largement  pour  voir  le  spectre  sillonné  de  cannelures 
bien  nettes,  tandis  que  rien  de  semblable  ne  se  manifestait  avec 
l'acide  carbonique  coloré,  aussi  bien  à  -h  4o°  qu'à  -f-  aS".  Il  faut 
donc  admettre  que  l'iode  dissous  ainsi  dans  un  gaz  comprimé  n'est 
pas  simplement  mélangé  à  l'état  gazeux,  et  l'on  comprend  alors 
pourquoi  le  tube  à  acide  carbonique  présente,  à  égalité  de  tempé- 
rature, une  coloration  beaucoup  plus  intense  que  celle  du  tube 
de  comparaison.  On  voit  également  que  l'absence  des  cannelures 
caractéristiques  dans  le  spectre  ne  permet  pas  de  conclure  à  la 
persistance  de  l'état  liquide  au  delà  du  point  critique. 

Il  n'y  a  par  conséquent  rien,  dans  ces  expériences,  qui  soit  en 
contradiction  avec  les  idées  d'Andrews,  c'est-à-dire  qui  puisse 
infirmer  l'existence,  au-dessus  du  point  critique,  d'un  fluide 
unique  et  parfaitement  homogène. 

J'ajouterai,  pour  terminer  cette  étude,  que  l'examen  des  courbes 
d'Andrews  fournit  une  explication  simple  des  résultats  obtenus 
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par  MM.  Caillelel  et  Colardeau  dans  leurs  expériences  sur  le  point 
critique  de  Feau  (*),  expériences  quUls  avaient  réalisées  antérieu- 
rement avec  l'acide  carbonique  (/oc.  cit.),  A.  l'interprétation  très 
simple  donnée  par  M.  Pellat  (*)  je  crois  pouvoir  ajouter  une 
simple  remarque. 

Si,  dans  le  diagramme  donné  au  début  de  cet  exposé,  on  con- 
sidère plusieurs  lignes  d'écliauflement  à  volume  constant,  telles 
que  V|  Vj,  V2V^,  ces  lignes,  sans  avoir  besoin  d'être  très  voisines 
de  l'ordonnée  V^V^  qui  correspond  au  volume  critique,  rencon- 
treront l'isoiherme  critique  sensiblement  à  la  même  hauteur,  par 
suite  à  la  même  pression  P^r,  et  cela  en  raison  de  l'inflexion  assez 
allongée  de  l'isotherme.  Au  point  critique,  la  pression  sera  donc 
sensiblement  la  même  pour  plusieurs  volumes  différents,  ou  encore 
pour  plusieurs  masses  occupant  le  même  volume.  Il  n'en  sera 
évidemment  plus  de  même  aux  températures  plus  élevées,  comme 
le  montre  \^fig'  i. 

Les  courbes  de  tension  maxima  resteront  donc  confondues 
jusqu'à  l'isotherme  critique,  au  moins  pratiquement,  et  ne  se 
sépareront  qu'au  delà,  à  une  température  d'autant  plus  élevée 
que  le  manomètre  employé  sera  moins  sensible.  Elles  formeront 
alors  le  faisceau  divergent  partant  assez  exactement  d'un  point 
unique,  et  si  nettement  obtenu  par  les  expérimentateurs  qui  ont 
imaginé  cette  ingénieuse  méthode. 


SUR  UH  HOUYEAU  GOBPS  A  DOUBLE  POinrOIR  ROTATOIBE; 
Par  m.  g.  WYROUBOFF. 

Les  corps  optiquement  actifs  à  la  fois  en  cristaux  et  en  solution 
présentent  un  intérêt  théorique  considérable,  car  ils  nous  per- 
mettent d'entrevoir  la  possibilité  de  trancher  le  litige  entre  les 
deux  interprétations  du  pouvoir  rotatoire  moléculaire.  L'une  de 


(*)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  CXII,  p.  563 
et  II 70.  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  X,  p.  333;  1891.  Annales  de  Chimie 
et  de  Physique,  6*  série,  t.  XXV,  p.  5 19;  189a. 

(•)  Journal  de  Physique,  3»  série,  t.  I,  p.  22b;  189a. 
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ces  interprélatioQS  voit  la  cause  du  phénomène  dans  la  dissj- 
métrie  de  la  molécule  chimique,  l'autre  dans  la  pseudo-symétrie 
de  la  particule  cristalline, 

La  première  question  qui  se  pose  est  celle  de  savoir  si  les  deux 
pouvoirs  rotatoires  dont  la  loi  fondamentale  est  la  même,  ont  une 
cause  unique,  quelle  que  soit  d'ailleurs  cette  cause,  ou  deux 
causes  différentes.  En  effet,  si  la  rotation  moléculaire  et  la  rotation 
cristalline  sont  le  résultat  d'une  même  propriété  de  la  matière;  il 
est  clair  qu'entre  le  pouvoir  rotatoire  moléculaire  et  le  pouvoir 
rotatoire  cristallin  d'une  substance  doublement  active,  il  doit  y 
avoir  un  rapport  qui  sera  toujours  le  même  quelle  que  soit  la  sub- 
stance considérée.  En  d'autres  termes  et  en  désignant  par  [a]  le 
pouvoir  spécifique  moléculaire  et  [a']  le  pouvoir  spécifique  cris- 
tallin qui  est  relié  au  premier  par  la  formule  [a']=  ^  y  d  étani 
la  densité  du  corps  cristallisé,  il  faut  que  y— j  soit  constant  pour 

tous  les  corps  doués  du  double  pouvoir  rotatoire. 

Cette  première  question  étant  résolue  expérimentalement,  le 
débat  se  réduit  à  la  solution  d'une  seconde  question.  Il  est  évident, 
en  effet,  que,  si  nous  avons  affaire  dans  les  deux  cas  à  une  même 
propriété,  l'interprétation  chimique  se  trouve  limitée  par  une  con- 
dition très  précise.  Une  même  substance  ne  peut  avoir  en  solu- 
tion et  en  cristaux  deux  rotations  inverses,  une  molécule  n'étant 
pas  dyssymétrique  lorsqu'elle  est  gauche  et  droite  en  même  temps. 

Il  suit  de  là  que  l'interprétation  stéréochimique  serait  défini- 
tivement condamnée  si  l'on  arrivait  à  démontrer  expérimen- 
talement ces  deux  faits  : 

1 .  Il  existe  des  corps  qui  sont  dextrogyres  en  solution  et  léço- 
gyres  en  cristaux, 

2.  Pour  tous  les  corps  actifs  en  solution  et  en  cristaux,  le 
rapport  des  deux  pouvoirs  rotatoires  est  exprimé  par  une 
constante. 

Jusqu'ici  aucun  de  ces  deux  faits  n'a  pu  être  établi,  car  on  ne 
connaissait  guère  qu'un  seul  corps  doué  du  double  pouvoir  rota- 
toire, le  sulfate  de  strychnine,  lévogyre  en  solution  et  lévogyre 
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aussi  en  cristaux.  Tout  récemment  M.  Traube  (*)  a  découvert  le 
pouvoir  rotatoîre  moléculaire  dans  le  camphre  du  matico  dont  le 
pouvoir  rotatoire  cristallin  avait  été  observé  par  M.  Hintze  {^), 
Ici  encore  les  deux  rotations  étaient  gauches.  J'ai  enfin  signalé  le 
double  pouvoir  rotatoire  dans  le  succinate  d'apocinchonine  (^) 
qui  est  dextrogyre  en  solution  et  en  cristaux.  Toutes  ces  sub- 
stances donnent,  on  le  voit,  un  pouvoir  rotatoire  de  même  sens 
pour  les  cristaux  et  pour  leur  solution.  Malheureusement  aucune 
d'elles  ne  se  prête  à  des  mesures  quelque  peu  exactes.  Le  sulfate 
de  strychnine  présente  deux  hydrates,  l'un  à  SH^O  clinorhom- 
bique,  l'autre  à  6H^0  pseudoquadratique,  doué  du  pouvoir  rota- 
toire. Le  pouvoir  rotatoire  moléculaire  des  deux  hydrates  est  très 
différent,  mais  il  ne  peut  être  mesuré  que  pour  l'hydrate  inférieur 
C[ui  seul  existe  dans  une  solution  alcoolique. 

Dans  une  solution  aqueuse  les  deux  hydrates  existent  toujours 
simultanément  en  proportions  variables  suivant  la  température  et 
la  concentration.  La  valeur  de  [a]  qu'on  trouve  ne  correspond 
donc  à  aucun  corps  défini.  Il  faut  ajouter,  de  plus,  que  les  cristaux 
du  sulfate  de  strychnine  présentent  des  anomalies  optiques,  que 
dès  lors  la  mesure  de  la  déviation  du  plan  de  polarisation  est 
très  incertaine,  le  rayon  émergeant  du  cristal  étant  généralement 
elliptique. 

Dans  le  camphre  du  matico  qui  ne  se  combine  pas  avec  ses  dis- 
solvants, le  pouvoir  rotatoire  moléculaire  est  parfaitement  con- 
stant; M.  Traube,  en  effet,  a  trouvé  pour  le  camphre  fondu 
[a]D  =  — 29**îij  pour  sa  solution  à  lo  pour  loo  dans  le  chloro- 
forme —  28^,7;  j'ai  trouvé  pour  sa  solution  à  5,  8  pour  100  dans 
l'alcool  absolu  —  29**.  Mais  les  cristaux  présentent  de  telles  irré- 
gularités dans  leurs  propriétés  optiques  qu'il  faut  renoncer  à  me- 
surer leur  pouvoir  rotatoire;  chaque  cristal,  chaque  plage  d'une 
lame  taillée  perpendiculairement  à  l'axe  optique  donne  pour  a 
une  valeur  différente  qui  peut  varier  du  simple  au  double.  Quant 
au  succinate  d'apocinchonine,  il  se  dissocie  dans  sa  solution 
aqueuse,  et  ne  peut  se  déposer  que  dans  une  liqueur  fortement 


(»)  Groth,  Zeitsch.f.Kryst.  p.  28,  47;  1894. 

(«)  Pogg.  Ann,,  p.  167,  127;  1876. 

<')  Ann,de  Chim,  et  de  Phys.,  7*  sériL*,  p.  1-89;  1894. 
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acide;  d'autre  part,  ses  cristaux  présentent  des  phénomènes  encore 
moins  réguliers  que  ceux  qu'on  observe  dans  les  deux  corps  pré- 
cédents. 

Le  tartrate  neutre  de  rubidium,  dans  lequel  j'ai  constaté  le 
double  pouvoir  rotatoire,  est  la  première  substance  permettant 
une  mesure  précise  des  phénomènes.  Ce  sel  est  anhydre  quelle 
que  soit  la  température  à  laquelle  il  se  dépose;  son  pouvoir  rota- 
toire  moléculaire  ne  varie  aucunement  avec  la  concentration;  ses 
cristaux,  qu'on  peut  facilement  avoir  aussi  gros  qu'on  veut,  ont 
une  structure  remarquablement  régulière,  et  ce  n'est  que  très  ra- 
rement qu'on  constate  en  lumière  convergente  une  légère  dislo- 
cation de  la  croix.  Le  tartrate  de  rubidium  présente  une  autre 
particularité  intéressante.  Les  cristaux  sont  lévogyres  et  donnent 
une  solution  qui  est  dextrogyre.  C'est  l'inverse  qui  a  lieu  si  l'on 
prépare  le  sel  avec  l'acide  lévotar trique. 

J'ai  trouvé  pour  le  dextro tartrate 

Solution [a]D  =  -H  ao*,i.  Cristaux «0  =  —  io*,7 

Pour  le  lévotartrate 
Solution [a]D  =  — 2o°,2.  Cristaux aD  =  -Mo',5 

La  densité  des  cristaux  est  de  2,^31.  En  ramenant  le  pouvoir 
rotatoire  moléculaire  au  pouvoir  rotatoire  du  corps  solide  de  i""" 
d'épaisseur,  on  trouve  pour  l'un  -l-o°,  548  et  pour  l'autre  — o°,55o. 

Le  rapport  entre  les  deux  pouvoirs  est  donc  de  -rrh  =  ^Qî^jj 

10*  5 
pour  le  dextrotartrate  et  de  -^-^  =:  13,09  pour  le  lévotartrate  ou 

sensiblement  20. 

Cette  observation,  jusqu'à  présent  unique,  apporte  à  la  solution 
de  la  question  du  pouvoir  rotatoire  moléculaire  un  élément  im- 
portant, car  elle  l'enferme  dans  un  étroit  dilemme.  Eu  eflet,  ou 
bien  les  causes  qui  produisent  les  deux  pouvoirs  rotatoires  sont 
dilTérentes  et  alors  on  trouvera  pour  les  autres  corps  des  rapports 
différents  de  20,  ou  bien  ces  causes  sont  identiques  et  alors  la 
structure  de  la  molécule  chimique  ne  peut  intervenir  à  aucun 
degré  dans  l'explication  de  la  déviation  du  plan  de  polarisation 
observée  dans  les  solutions. 


JANBT,  —  INSCRIPTION  ÉLECTRO-CHIMIQUE. 
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SUR  ras  HÉnODB  iraiSGBIPTIOM  ÉLECTBO-CmnaUE 
DES  G0UUIT8  ALTSUATIFS; 

Par  m.  p.  JANET. 


L'étude  (les  courants  alternatifs  présente,  comme  on  le  sait,  des 
difficultés  beaucoup  plus  considérables  que  celle  des  courants 
continus;  ces  difficultés  tiennent  à  deux  causes  :  d'abord  à  la 
complexité  et  à  Tapparence  souvent  paradoxale  des  faits  tenant 
principalement  aux  lois  générales  de  Tinduction;  en  second  lieu, 
à  la  multiplicité  des  éléments  à  mesurer  :  tandis  que,  pour  caracté- 
riser un  courant  continu,  il  suffit  de  connaître  son  intensité;  pour 
caractériser  un  courant  alternatif,  il  faut  connaître  non  seulement 
son  intensité  efficace,  mais  encore  sa  fréquence;  et  tandis  que, 
pour  comparer  deux  courants  continus,  il  suffit  de  connaître  leurs 
intensités  relatives,  pour  comparer  deux  courants  alternatifs,  il 
faut  connaître  non  seulement  leurs  intensités  efficaces  relatives, 
mais  encore  leur  différence  de  phase;  aussi  nous  pensons  qu'une 
méthode  simple,  ne  présentant  aucune  difficulté  expérimentale, 
rendant  visible  aux  yeux  un  certain  nombre  de  ces  éléments 
propres  aux  courants  alternatifs,  et  permettant  même  de  les 
mesurer  avec  une  approximation  suffisante,  sera  bien  accueillie 
par  les  électriciens.  Voici  en  quoi  consiste  cette  méthode. 

Soient  A  et  B  {^fig^  i)  deux  points  entre  lesquels  existe  la  dilTé- 


rence  de  potentiel  alternative  que  nous  voulons  étudier.  Sur  un 
cylindre  enregistreur  métallique  MN  on  dispose  une  feuille  de 
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papier  imbibée  de  la  solution  de  ferrocyanure  de  potassium  et 
d^azotate  d^ammoniaque  (*)  qu'on  emploie  dans  le  télégraphe 
électro-chimique  de  Bain;  à  la  surface  du  papier  appuie  légère- 
ment un  style  en  fer  ou  en  acier  (une  aiguille  à  tricoter  usée  à  la 
meule  en  pointe  légèrement  mousse  convient  bien).  On  met  en 
communication  le  cylindre  d'une  part,  la  pointe  de  l'autre  avec 
les  deux  points  A  et  B,  puis  on  fait  tourner  rapidement  le  cy- 
lindre. Chaque  fois  que  l'excès  de  potentiel  de  A  sur  B  passe  par 
un  maximum  positif,  une  trace  bleue  s'imprime  sur  le  papier.  On 
obtient  ainsi  une  ligne  discontinue  dont  chaque  maximum,  très 
net,  correspond  à  une  période  de  la  force  électromotrice  étudiée. 
Remarquons  que,  le  circuit  dérivé  très  résistant  ASB  ne  présen- 
tant pas  de  self-induction,  le  courant  qui  produit  l'inscription 
n'est  pas  décalé  sur  la  différence  de  potentiel  qui  le  produit  et 
qu'on  veut  étudier. 

Pour  avoir  de  bonnes  épreuves,  il  convient  d'employer  un  pa- 
pier assez  fort,  et  de  le  laisser  tremper  quelques  heures  dans  la 
dissolution  de  ferrocyanure;  on  l'applique  alors  sans  pli  ni  bulle 
d'air  sur  le  cylindre,  puis,  à  l'aide  d'un  rouleau  de  papier  buvard 
de  bureau,  on  enlève  rapidement  l'excès  de  la  dissolution  :  il  faut 
que  la  surface  du  papier  devienne  mate,  sans  cependant  qu'il  soit 
trop  sec.  On  approche  alors  la  pointe  S  et  l'on  procède  immédiate- 
ment à  l'inscription;  puis  on  lave  à  grande  eau  et  Ton  sèche. 

APPLICATIONS  DE  LA  MÉTHODE. 

La  méthode  électro-chimique  d'inscription  des  courants  alter- 
natifs s'applique  particulièrement  bien  à  l'étude  des  fréquences 
et  des  différences  de  phase.  Nous  en  donnerons  quelques  exemples. 

1**  Mesure  d^ une  fréquence.  —  Soit  à  mesurer  la  fréquence 
d'un  courant  alternatif  distribué  à  iio  volts.  Disposons  en  série 
cinq  ou  six  lampes  de  20  volts,  et  prenons  les  deux  bornes  de  l'une 
d'elles  comme  points  A  et  B  de  l'exposé  général  qui  précède  :  nous 
ferons  donc  communiquer  A  avec  le  style,  B  avec  le  cylindre. 
A  côté  du  premier  style,  disposons-en  un  second  dans  lequel  une 

(')  Parties  égales  des  solutions  saturées,  six  parties  d'eau. 
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horloge  enverra  toutes  les  secondes  un  courant.  Il  suffit  alors  pour 
avoir  la  fréquence  de  compter  le  nombre  de  maxima  qui  existent 
entre  deux  signaux  consécutifs  de  Phorloge. 

Ce  procédé  a  été  appliqué  au  courant  que  fournit  au  Labora- 
toire d'électricité  industrielle  de  la  Faculté  des  Sciences  de 
Grenoble  la  station  centrale  de  la  Société  grenobloise  d'éclairage 
électrique.  Ce  courant  provient  d'alternateurs  Zipernowsky  à 
2000  volts  et  est  abaissé  à  1 10  volts  par  transformateurs.  La  fré- 
quence obtenue  a  été  de  44-  On  voit  que  cette  fréquence  est  un 
peu  plus  grande  que  la  fréquence  normale  4^  indiquée  pour  les 
alternateurs  Zipernowsky. 

J'ai  répété  des  mesures  analogues  au  moyen  d*un  alternateur 
Gramme  auto-excitateur  et  mis  en  mouvement  par  un  moteur  à 
gaz.  La  fréquence  moyenne  était  70.  Tous  les  coups  de  piston  du 
moteur,  d'ailleurs,  se  reconnaissaient  dans  l'inscription,  aussi 
nette  que  les  précédents. 

Cette  méthode  d'inscription  des  fréquences  peut  recevoir  un 
certain  nombre  d'applications.  D'abord,  notre  appareil  conserve 
une  trace  écrite  de  la  marche  des  machines,  et  peut  par  suite 
servir  d'appareil  de  contrôle  ou  de  tachymètre  enregistreur;  mais 
voici  un  autre  cas  important  où  il  pourrait  aussi  rendre  de  réels 
services.  Supposons  qu'il  s'agisse  d'accoupler  deux  alternateurs 
situés  dans  deux  usines  différentes,  distantes  de  plusieurs  kilo- 
mètres (le  cas  s'est  déjà  présenté);  la  première  condition  à  rem- 
plir est  que  ces  deux  alternateurs  aient  la  même  fréquence  ;  il  faut 
donc  que  l'usine  principale  qui  fait  le  couplage  ait  le  moyen  de 
contrôler  la  marche  de  l'usine  secondaire  :  le  procédé  graphique 
que  nous  indiquons  permet  évidemment  de  le  faire  avec  la  plus 
grande  sécurité;  il  ne  supprime  pas,  bien  entendu,  le  rôle  des 
indicateurs  de  phases  qui  serviront  lorsque  l'égalité  de  fréquence 
sera  obtenue. 

2**  Étude  des  différences  de  phase.  —  Soient  trois  points  A, 
B,  C  pris  sur  un  circuit  alternatif.  Supposons  que  les  différences 
de  potentiel  qui  existent  entre  A  et  B  d'une  part,  CetB  de  l'autre, 
soient  décalées  l'une  par  rapport  à  l'autre,  d'une  certaine  quantité 
que  l'on  veut  mesurer.  Mettons  le  point  B  en  communication 
avec  le  cylindre,  les  points  A  et  C  en  communication  avec  deux 
/.  de  Pkys.,  3*  série,  t.  III.  (Octobre  1894.)  3o 
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styles  S  et  S'  appuyant  sur  le  papier;  on  obtiendra  deux  traces 
discontinues,  et  il  sera  facile  de  mesurer  la  quantité  dont  Tune  est 
déplacée  par  rapport  à  l'autre,  c'est-à-dire  d'avoir,  en  fractions  de 
période,  la  différence  de  phase  cherchée. 

Je  n'insiste  pas  sur  les  applications  très  nombreuses  que  Ton 
peut  faire  de  cette  méthode;  j'indiquerai  seulement  quelques  cas 
que  j'ai  réalisés  : 

i^  Supposons  que  les  trois  points  A,  B,  C  soient  disposés  en 
série  et  séparés  par  des  résistances  non  inductives(nous  pourrons 
par  exemple  prendre  les  bornes  de  deux  des  lampes  précédemment 
employées).  Il  est  évident  que  les  excès  de  potentiel  de  A  et  de  C 
sur  B  sont  décalés,  l'un  par  rapport  à  l'autre,  d'une  demi-période  : 
en  effet,  au  moment  où  A  présente  sur  B  un  excès  maximum  po- 
sitif, C  présente  sur  B  un  excès  maximum  négatif.  Les  maxima  de 
l'une  des  deux  courbes  doivent  donc  partager  en  deux  parties 
égales  les  intervalles  compris  entre  les  maxima  de  l'autre.  C'est  ce 
que  l'expérience  vérifie  avec  une  grande  exactitude. 

1^  On  sait  que,  lorsqu'un  courant  alternatif  se  bifurque  entre 
deux  branches,  si  l'une  de  ces  branches  contient  une  bobine, 
tandis  que  l'autre  ne  présente  pas  de  self-induction,  les  deux  cou- 
rants dérivés  sont  décalés  l'un  par  rapport  à  l'autre,  le  courant  qui 
passe  à  travers  la  bobine  étant  en  retard  sur  l'autre  au  plus  d'un 
quart  de  période.  C'est  ce  phénomène  que  je  me  suis  proposé  de 
mettre  en  évidence.  La  disposition  de  l'expérience  était  la  suivante. 
Un  courant  alternatif  se  bifurque  en  un  point  B  {^fig*  2)  entre 

Fig.  2. 


deux  branches  BAD,  BCD.  La  branche  BAD  est  composée  de 
20  volts  en  tension.  La  branche  BCD  est  composée  d'une  lanipe 
de  20  volts  et  d'une  bobine  à  noyau  de  fil  de  fer.  D'après  ce  qui 
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précède,  le  courant  BCD  doit  présenter  un  relard  sur  le  cou- 
rant BAD.  Pour  mettre  ce  retard  en  évidence,  on  met  le  point  B 
en  communication  avec  le  cylindre,  les  points  A  et  C  avec  les  deux 
styles. 

On  constate  que  l'une  des  deux  courbes  est  en  relard  sur  Tautre 
d'environ  un  quart  de  période  :  c'est  celle  qui  correspond  à  la 
branche  qui  contient  la  bobine.  En  examinant  attentivement  celte 
ligne,  on  observe  de  plus  un  fait  intéressant  :  les  maxima  y  sont 
plus  allongés  que  dans  l'autre.  J'attribue  ce  fait  à  la  présence  du 
fer  dans  la  bobine  qui  doit,  non  seulement  retarder,  mais  encore 
déformer  le  courant.  Ainsi  la  méthode  d'inscription  électro- 
chimique permet  d'étudier,  non  seulement  les  fréquences  et  les 
phases,  mais  encore,  jusqu'à  un  certain  point,  la  forme  des  cou- 
rants alternatifs.  Peut-être,  avec  quelques  précautions  particulières, 
pourrail-on  s'attacher  à  perfectionner  ce  dernier  point  de  vue,  ce 
qui  aurait  un  grand  intérêt. 

3**  Outre  les  deux  cas  qui  précèdent,  j'ai  encore  étudié  quelques 
autres  cas  particuliers.  Disposons  en  série  sur  un  circuit  allernatif 
une  bobine  AB  et  des  lampes  BC,  CD,  etc.  Faisons  communiquer 
le  point  B  avec  le  cylindre,  les  points  A  et  C  avec  les  styles.  Nous 
reproduisons  le  premier  cas,  sauf  qu'ici  la  résistance  AB  présente 
de  la  self-induction.  Les  points  maxima  de  la  ligne  correspondante 
devront  donc  être  en  retard  de  plus  d'une  demi-période  sur  les 
maxima  de  l'autre  ligne.  C'est  ce  que  l'expérience  vérifie. 

4°  Enfin,  comme  dernière  application,  j'ai  inscrit  des  forces 
électromotrices  triphasées.  Le  montage  en  étoile  se  prête  particu- 
lièrement bien  à  l'expérience.  Soient  O  le  centre  de  l'étoile,  A,  B,  C 
les  sommets.  On  fait  communiquer  le  point  O  avec  le  cylindre,  les 
points  A,  B,  G  avec  trois  styles  voisins.  On  obtient  trois  lignes 
déplacées,  l'une  par  rapport  à  l'autre,  d'un  tiers  de  période. 

Toutes  ces  applications  ont  le  grand  intérêt  de  rendre  visibles 
aux  yeux  des  phénomènes  qui,  jusqu'ici,  n'étaient  étudiés  qu'au 
moyen  de  formules  algébriques  ou  de  constructions  géomélriques; 
c'est  à  ce  titre,  nous  l'espérons,  que  notre  méthode  pourra  rendre 
quelques  services. 


46o  BJERKNES. 

V.  BJERKNES.  —  Die  Resonanzerscheinung  und  das  Absorptions  vermOgen  der 
Metalle  far  die  Energie  elektrischer  Wellen  (  Phénomènes  de  résonance  et  pou- 
voir absorbant  des  métaux  pour  Ténergie  des  ondes  électriques);  Wied.  Ann.j 
t.  XLVII,  p.  69;  1892. 

Dans  l'étude  expérimentale  des  vibrations  hertziennes,  on  n'avait 
pas  encore  trouvé  de  phénomène  qui  mette  nettement  en  évidence 
les  propriétés  particulières  de  chaque  métal.  La  vitesse  de  propa* 
gation  est  la  même  le  long  de  tous  les  fîls  métalliques  et  deux 
résonateurs  géométriquement  identiques,  mais  de  nature  diffé- 
rente, donnent  sensiblement  la  même  longueur  d'étincelle 
lorsqu'on  les  substitue  l'un  à  Tautre. 

En  étudiant  les  phénomènes  de  résonance,  M.  Bjerknes  a  dé- 
montré que  les  conducteurs  amortissent  d'autant  mieux  les  oscil- 
lations qu'ils  sont  plus  résistants  et  plus  magnétiques. 

11  construit  six  résonateurs  circulaires  géométriquement  iden- 
tiques avec  [des  métaux  différents  :  cuivre,  laiton,  maillechort, 
platine,  fer,  nickel.  Il  détermine  la  courbe  de  résonance  de 
chacun  d'eux  par  la  méthode  électrométrique  décrite  dans  un  Mé- 
moire antérieur  (*).  Il  porte  en  abscisses  les  périodes  de  vibra- 
tion de  l'excitateur  et  en  ordonnées  les  impulsions  électrométri- 
ques. 

Les  courbes  montrent  nettement  que  les  divers  métaux  se  com- 
portent d'une  façon  très  différente  par  rapport  aux  vibrations 
électriques. 

En  particulier,  Timpulsion  électrométrique  maximum  au  réso- 
nateur varie  en  sens  contraire  de  la  résistance  et  de  l'aimantation 
de  ce  dernier. 

Si  l'on  remarque,  d'une  part,  que  cette  impulsion  est  proportion- 
nelle au  carré  moyen  de  la  différence  de  potentiel  aux  extrémités 
du  résonateur,  et,  d'autre  part,  que  tous  les  résonateurs  don- 
nent sensiblement  la  même  différence  de  potentiel  maximum,  on 
en  conclut  que  le  nombre  des  oscillations  sensibles  du  résona- 
teur est  d'autant  plus  grand  que  le  métal  du  résonateur  est  moins 


(  '  )  Bjkhknes,  Dàmpfung  schneller  electrischer  Schwingungen  (  Wied,  Ann., 
t.XLIV,  p.  74). 
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résislant  et  moins  magnétique,  et,  par  conséquent,  que  chaque 
métala  un  pouvoir  propre  d^  amortir  les  oscillations  électriques. 

M.  Bjerknes  remarque,  en  outre,  que  le  maximum  de  l'impul- 
sion électrométrique  au  résonateur  en  fer  a  lieu  pour  un  excita- 
teur de  longueur  d'onde  un  peu  plus  grande  qu'au  résonateur  en 
cuivre. 

Pour  expliquer  ce  fait,  on  peut  admettre  que  la  période  de 
vibration  du  résonateur  en  fer  est  plus  grande  que  celle  du  ré- 
sonateur en  cuivre;  on  peut  en  rendre  compte  aussi  en  admet- 
tant que  les  périodes  de  vibration  sont  les  mêmes,  mais  que 
Tamortissement  du  résonateur  en  fer  est  beaucoup  plus  grand 
que  celui  du  résonateur  en  cuivre  (  *  ). 

L'aimantation  joue-t-elle  un  rôle  important  dans  l'amortissement 
des  oscillations  électriques? 

Si  l'on  porte  en  abscisses  les  résistances  des  divers  résonateurs 
et  en  ordonnées  les  impulsions  électrométriques  maxima,  les  points 
relatifs  aux  métaux  non  magnétiques  se  placent  sur  une  courbe 
continue;  les  points  relatifs  aux  métaux  magnétiques,  nickel  et 
fer,  tombent  en  dehors  de  cette  courbe  avec  des  ordonnées  beau- 
coup plus  petites  que  celles  qui  correspondraient  à  leurs  résistances. 
M.  Bjerknes  en  conclut  que  V amortissement  des  oscillations 
croit  avec  la  résistance  et  V aimantation.  L'opinion  de  Herlz, 
que  l'aimantation  ne  peut  suivre  les  oscillations  électriques  très 
rapides,  serait  erronée. 

M.  Bjerknes  finit  par  les  considérations  suivantes.  L'énergie, 
primitivement  sous  la  «forme  électrostatique,  se  transforme  par 
l'étincelle  de  l'excitateur  en  chaleur  et  en  énergie  électromagné- 
tique, qui  se  propage  dans  l'espace  environnant  sous  la  forme 
d'ondes  électromagnétiques. 

Le  résonateur  est  mis  en  vibration  par  ces  ondes  électroma- 
gnétiques et  perd  l'énergie  qu'il  a  reçue  par  l'émission  d'ondes 
électromagnétiques  et  réchauffement  du  conducteur. 

L'auteur  énonce  les  résultats  généraux  de  la  façon  suivante  : 

Les  métaux  ont  un  pouvoir  absorbant  inégal  pour  V  énergie 


(')  Bjerknes,  toc,  cit. 


4(>2  RAYONS  DE  FORCE  ÉLECTRIQUE. 

des  ondes  électriques,  La  vitesse  d^ absorption  croit  avec  la  ré- 
sistance et  V aimantation  du  métal.  Swywgedauw. 


L.  ZEHNDER.  —  Zur  objectiven  DarstelIuDg  der  Herlz'schen  Versuche  Ober 
Strahlen  eicktrischcr  Kraft  (Représentation  objective  des  recherches  de  Hertz 
sur  les  rayons  de  force  électrique);  Wied.  Ann.,  t.  XLVII,  p.  77;  1891. 

L'auteur  se  propose  de  rendre  visibles  les  expériences  de  Hertz 
à  tout  un  auditoire.  Pour  cela,  il  se  sert  des  propriétés  de  l'étin- 
celle qui  éclate  au  résonateur  pour  illuminer  un  tube  de  Geissler. 

Dans  un  premier  essai,  il  se  sert  de  la  conductibilité  de  l'étin- 
celle pour  décharger  une  batterie  de  plusieurs  centaines  d'éléments 
Planté  dans  un  tube  de  Geissler;  la  batterie  et  le  tube  sont  placés 
dans  un  circuit  dérivé,  greffé  sur  les  branches  du  résonateur  rec- 
tiligne. 

Dans  une  disposition  plus  heureuse,  il  utilise  la  propriété  que 
possèdent  les  rayons  ultra-violets  tombant  sur  uue  cathode  de 
diminuer  la  résistance  au  passage  de  la  décharge  et  le  potentiel 
explosif  entre  les  deux  électrodes.  On  place  le  micromètre  à  étin- 
celles du  résonateur  à  l'intérieur  du  tube  de  Geissler,  au  voisi- 
nage de  la  cathode,  et  l'on  produit  entre  les  deux  électrodes  du 
tube  une  différence  de  potentiel  un  peu  plus  petite  que  celle  qui 
provoquerait  la  décharge. 

Il  produit  cette  différence  de  potentiel  au  moyen  d'une  batterie 
de  plusieurs  centaines  d' éléments  Planté;  il  se  sert  également  de 
moyens  plus  pratiques  :  les  effluves  qui  se  produisent  entre  les 
(Ils  qui  joignent  la  bobine  d'induction  à  l'excitateur  et  les  conduc- 
teurs avoisinants. 

Une  précaution  importante  est  à  noter  :  l'illumination  du  tube 
n'a  pas  lieu  sous  l'influence  des  étincelles  qui  éclatent  au  micro- 
mètre du  résonateur  quand  la  distance  explosive  est  très  petite, 
mais  sous  l'influence  de  la  décharge  brillante  qui  suit  la  décharge 
par  étincelles  quand  la  distance  explosive  augmente. 

SwYNGEnAUW. 
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Kr.  BIRKELAND.  —  Elektrische  Schwingungen  in  Drâhten;  directe  Messung 
der  fort schrei tende n  Welle  (Vibrations  électriques  dans  les  fils;  mesure  directe 
de  Tonde  qui  se  propage);  Wied.  Ann.,  t.  XLVII,  p.  583;  1892. 

M.  Birkeland  se  propose  de  déterminer  les  potentiels  le  long 
d'un  conductear  métallique  dans  lequel  on  produit  des  ondes  élec- 
triques stationnaires  par  les  mesures  de  potentiels  explosifs. 

Appareil.  —  La  disposition  de  l'appareil  est  analogue  à  celle 
de  MM.  Sarazin  et  de  la  Rive;  en  face  des  plaques  de  l'excitateur 
sont  placées  parallèlement  deux  autres  plaques  d'où  partent  deux 
fils  parallèles  et  horizontaux  de  3o"*  de  long  dont  les  extrémités 
opposées  sont  réunies  ou  non.  Sur  un  système  de  deux  rails  en 
bois  parallèles  aux  fils,  glisse  un  chariot  à  roulettes. 

Ce  chariot  porte  :  i^  un  contact  glissant,  constamment  en  com- 
munication directe  avec  l'un  des  fils  et  l'une  des  plaques  du 
collecteur  ;  2^  un  bon  micromètre  à  étincelles  dont  l'une  des  boules 
communique  avec  le  contact  glissant  par  un  fil  métallique  de  3*" 
de  long;  l'autre  boule  est  en  communication  avec  le  sol  par  l'inter- 
médiaire d'un  long  (il  conducteur  et  d'un  téléphone  dont  nous 
indiquerons  le  rôle. 

Si  les  boules  du  micromètre  sont  polies  à  l'émeri  le  plus  fin  et 
si  l'on  prend  soin  d'enlever  les  grains  de  poussière  qui  restent, 
au  moyen  d'un  pinceau  sec  et  très  doux,  les  étincelles  restent 
sensiblement  constantes  et  correspondent  à  un  potentiel  explosif 
constant. 

Recherches  préliminaires*  —  1°  On  met  la  bobine  d'induc- 
tion en  activité,  on  éloigne  les  boules  de  l'excitateur  et  du  micro- 
mètre secondaire  de  façon  à  supprimer  les  étincelles;  on  entend 
au  téléphone  un  bruissement  dû  aux  actions  électrostatiques;  on 
le  fait  disparaître  presque  complètement  en  faisant  communiquer 
les  fils  principaux  par  un  corps  médiocrement  conducteur,  une 
mèche  de  coton  trempée  dans  l'acide  sulfurique  dilué. 

2^  Les  étincelles  jaillissent  à  l'excitateur.  S'il  n'y  a  pas  d'étin-* 
celles  au  micromètre,  le  téléphone  rend  un  son  presque  imper- 
ceptible; si  les  étincelles  éclatent,  le  son  du  téléphone  augmente 
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brusquement  d'intensité  et  prend  un  timbre  particulier  ;  si  les 
boules  du  micromètre  sont  au  contact,  l'intensité  du  son  augmente 
encore  et  le  timbre  change.  L'observation  du  son  du  téléphone 
dispense  ainsi  de  faire  l'obscurité  pour  voir  les  étincelles. 

En  un  point  du  fil  la  distance  explosive  maximum  est  indépen- 
dante de  la  longueur  des  fils  qui  mènent  de  l'une  des  boules  du 
micromètre  au  contact  glissant,  et  de  l'autre  au  sol  ;  l'influence 
du  conducteur  très  résistant  qui  fait  communiquer  les  deux  fils 
principaux  est  également  négligeable. 

Si  l'on  donne  au  micromètre  une  distance  explosive  convenable 
et  qu'on  déplace  le  chariot  qui  le  porle  le  long  des  conducteurs 
principaux,  les  étincelles  paraissent  et  disparaissent  périodique- 
KÀQt.  Si  l'on  prend  comme  minima  les  milieux  des  segments  où 
les  étincelles  disparaissent,  on  constate  que  ces  minima  ne  sont  pas 
équidistants  ;  la  distance  de  deux  minima  successifs  croit  avec  la 
distance  aux  extrémités  opposées  à  l'excitateur. 

Mesures  déjinitiçes.  —  L'auteur  étudie  la  distribution  des  po- 
tentiels le  long  de  l'un  des  fils  :  i®  quand  les  extrémités  des  deux 
fils  sont  séparées;  2®  quand  elles  sont  soudées  l'une  à  l'autre;  il 
mesure  la  distance  explosive  maximum  de  3o*^™  en  3o*^"  sur  une 
longueur  de  i4"*  environ,  comptée  à  partir  des  extrémités  oppo- 
sées à  l'excitateur. 

Résultats  généraux,  —  Si  l'on  porle  en  abscisses  les  longueurs 
de  fil  en  prenant  pour  origine  l'extrémité  libre  des  fils  principaux 
ou  leur  point  de  soudure  et  en  ordonnées  les  potentiels  explo- 
sifs, on  obtient  une  courbe  formée  de  plusieurs  arcs  séparés  par 
des  segments  rectilignes  parallèles  à  l'axe  des  abscisses;  ces  arcs 
tournent  tous  leur  concavité  vers  l'axe  des  abscisses  ;  les  ordon- 
nées maxima  des  arcs  décroissent  quand  la  distance  aux  extré- 
mités (libres  ou  soudées)  croît;  les  segments  rectilignes  ont  sen- 
sfblement  la  même  ordonnée. 

Théorie,  —  M.  Birkeland  fait  les  hypothèses  suivantes  dans  le 
cas  où  les  extrémités  des  fils  sont  séparées  : 

1°  A  l'extrémité  libre  le  potentiel  dû  à  Fonde  directe  émanée 
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du  collecteur  est  donné  par  la  relation 

V;  =  Aic-a'sinaf, 

A|,  a,  a  étant  trois  constantes. 

2^  Le  potentiel  se  propage  dans  le  fil  sans  amortissement,  de 
sorte  qu'en  un  point  du  iil  le  potentiel  dû  à  Tonde  directe  est 

Y  =  Al  «-«'-«1*  sin  (at-hUiX), 

aa  et  aj  étant  deux  autres  constantes  liées  à  a  et  a  par  Téquation 

--  =  '—  =  ç,  ç  désignant  la  vitesse  de  propagation  ;  x  la  distance 

du  point  considéré  à  l'extrémité  libre  ; 

3®  L'onde  directe  se  réfléchit  à  Textrémité  du  fil  sans  change- 
ment de  phase,  mais  avec  perte  d'amplitude^  l'onde  réfléchie  se 
propage  vers  le  collecteur. 

Le  potentiel  dû  à  Tonde  réfléchie  est 

Vî  =  A,e-a'sina/, 
à  l'extrémité; 

en  un  point  d'abscisse  x. 

Si  les  extrémités  des  fils  sont  soudées  Aj  =  +  A| . 

Jusqu'au  temps  ^  =:  -  le  potentiel  en  un  point  du  fil  est  donné 

par  la  relation  V=  V  ;  après  Tintant  ^  =  -  le  potentiel  est  repré- 
senté par  la  somme 

V  =  V'+V. 

Le  maximum  du  potentiel  V  est  indépendant  de  x  ;  le  maximum 
de  V'-H  V"  varie  avec  x  et  présente  une  série  de  maxima  et  de 
minima. 

Pour  avoir  la  courbe  théorique  des  potentiels  maxima  le  long 
du  fîl,  on  trace  la  courbe  des  valeurs  absolues  des  maxima  de 
(V'+  V),  et  la  droite  correspondant  au  maximum  de  V.  La 
courbe  théorique  se  compose  des  arcs  de  la  courbe  (V'H-  Vmaximnin) 
qui  ont  une  ordonnée  supérieure  à  l'ordonnée  de  la  droite  Vm^ximum? 
ces  arcs  étant  réunis  par  des  segments  de  cette  droite. 

La  courbe  théorique  a  l'allure  générale  de  la  courbe  expérimen- 
tale, mais  elle  s'en  éloigne  au  voisinage  de  l'extrémité  libre. 
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A  quoi  attribuer  ces  divergences?  La  méthode  de  mesure  de  la 
distance  explosive  permet  bien  de  donner  une  quantité  variant 
dans  le  même  sens  que  les  différences  de  polenliel  que  l'on  a  à 
mesurer,  mais  donne-t-elle  bien  une  valeur  correspondant  à  la  dif* 
férence  de  potentiel  par  rapport  au  sol?  Les  divergences  pourraient 
s'attribuer  aussi  à  la  théorie;  le  phénomène  n'est  péut-élre  pas 
aussi  simple  que  le  suppose  l'auleur. 

Encomparantl'expérienceàlathéorie,  on  trouve  que  ^^=0,65. 

Ce  rapport  est  indépendant  de  la  forme  de  l'extrémité  libre;  il 
ne  change  pas  sensiblement  quand  le  fil  se  termine  par  une  boule 
ou  une  pointe.  M.  Birkeland  attribue  la  perte  d'amplitude  à  l'ex- 
trémité au  rayonnement  électromagnétique.  Swywgedauw. 


GOKPTES  BEVDUS  DES  8ÉAHGE8  DE  L'AGADÉnE  DES  SCmiGES 

Tomes  CXVI  et  CXVIÏ;  1893. 

ABRAHAM.  —  Sur  les  dimensions  de  la  température  absolue,  t.  CXVI,  p.  iia3. 

Dans  toute  électroljse,  le  nombre  des  valences  rompues  est  in- 
dépendant de  l'électroljte  et  proportionnel  à  la  quantité  d'élec- 
tricité qui  a  passé.  Si  donc  on  prend  un  ion  monovalent,  le  vo- 
lume de  la  masse  gazeuse  mise  en  liberté  sera  indépendant  de  la 
nature  chimique  des  corps  employés  et  proportionnel  à  la  quantité 
d'électricité  mise  en  jeu.  On  peut  dire  qu'à  toute  quantité  Q 

d'électricité  correspond  une  certaine  valeur  -^  indépendamment 

de   toute    propriété    spécifique    des    corps    en    expérience.    Ces 
grandeurs  sont  donc  réductibles  entre  elles  et  ont  mêmes  dimen- 
sions. 
Donc 

ou 

y'i    [Qj 
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Or  pv  a  les  dimensions  d'une  énergie,  donc  ^~  est  homogène 
à  un  potentiel  électrique,  c'est-à-dire  que  : 

La  température  absolue  a  les  dimensions  d'un  potentiel 
électrique.  R.  Dongier. 


BOUQUET  DE  LA.  GRYE.  ~  Ondes  marées  et  ondes  atmosphériques  provenant 
de  l'action  du  Soleil  et  de  la  Lune,  t.  CXVII,  p.  5. 

L'auteur  discute  les  nombreuses  observations  faites  par  la 
mission  du  cap  Horn,  dans  la  baie  d'Orange  :  elles  comportent  les 
hauteurs  du  niveau  de  la  mer,  les  valeurs  de  la  pression  baromé- 
trique et  les  vitesses  ainsi  que  les  directions  du  vent  prises  toutes 
les  demi-heures.  Elles  ont  duré  du  i**"  novembre  1882  au  i*'  août 
i883.  Les  conclusions  de  cette  analyse  confirment  les  faits  si- 
gnalés antérieurement  par  l'auteur,  relatifs  à  l'influence  luni- 
solaire  sur  l'atmosphère.  Celle  action  est  très  apparente  au  cap 
Horn,  parce  que  le  milieu  a  une  température  uniforme  sur  tout  le 
parallèle  de  56°,  à  une  même  date  de  l'année,  et  que  la  variation  de 
l'été  à  l'hiver  est  beaucoup  moindre  que  dans  nos  climats.  Elle 
influe  aussi  sur  la  mobilité  de  l'atmosphère  :  il  serait  nécessaire 
d'en  tenir  compte  dans  toute  tentalive  de  prévision  météorolo- 
gique. Les  mouvements  de  la  mer  en  hauteur  subissent  en  réalité 
des  perturbations  produites  par  le  vent  ou  causées  par  des  sur- 
pressions barométriques,  qui  ne  s'éliminent  aucunement  lorsqu'on 
se  borne  à  opérer  en  faisant  des  moyennes.  R.  D. 

D'ABBADIE.  —  Étoiles  filantes;  fluctuation  de  la  latitude,  t.  CXVT,  p.  1021. 

L'auteur  donne  communication  à  l'Académie  de  deux  lettres  de 
M.  Davidson,  qui  annonce  l'envoi  dans  l'Alaska,  le  long  de  l'ar- 
chipel d'Alexander,  de  plusieurs  escouades  d'astronomes,  de  géo- 
désiens  et  de  topographes,  afin  de  mesurer  exactement  la  longitude 
et  la  latitude  par  triangulation.  M.  Davidson  a  aussi  observé 
l'essaim  d'étoiles  filantes  du  23  novembre  1892.  Il  a  constaté  dans 
le  voisinage  du  zénith  le  lieu  du  radiant,  dans  la  constellation 
d'Andromède,  ainsi  que  son  changement,  quand  le  phénomène 
était  presque  épuisé.  R.  D. 
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MASCART.  —  Sur  les  variations  diurnes  de  la  gravité,  t.  CX\1,  p.  i63. 

Un  tube  barométrique  qui  contient  4"j  5o  de  mercure  fait 
équilibre  à  la  pression  d'une  masse  d'hjdrogène  contenue  dans  un 
réservoir  latéral.  Le  tout  est  enterré  dans  le  sol.  La  position  du 
niveau  du  mercure  est  enregistrée  photographiquement.  Les  varia- 
tions journalières  sont  dues  à  des  variations  de  température.  Ce- 
pendant des  variations  brusques,  non  explicables  par  les  variations 
de  température  et  les  variations  dues  au  flux  et  au  reflux,  ont  été 
constatées.  M.  Mascart  se  propose  d'établir  un  appareil  avec  plus 
de  soin,  car  les  observations  de  cette  nature  présentent  un  intérêt 
particulier  dans  les  régions  volcaniques,  si  les  changements  sont 
dus  aux  déplacements  de  masses  intérieures.  R.  D. 

D'ABBADIE.  —  Sur  les  variations  dans  l'intensité  de  la  gravité  terrestre, 
t.  CXVI,  p.  ai8. 

L'auteur  rappelle  ses  recherches  et  dit  avoir  reconnu  les  irré- 
gularités signalées  plus  haut  par  M.  Mascart.  R.  D. 

BOUQUET  DE  LA  GRYE.  —  Description  d'un  instrument  pouvant  rendre  apparente 
les  petites  variations  de  l'intensité  de  la  pesanteur,  t.  CXVI,  p.  34i. 

L'auteur  fait  la  description  du  bothrimètre  multiplicateur,  dont 
le  premier  modèle  a  été  installé,  il  y  a  quatre  ans,  dans  une  cave 
du  dépôt  de  la  Marine.  Il  se  compose  d^un  récipient  contenant  de 
l'hjdrogène  ou  de  l'azote  au-dessus  du  bain  de  mercure.  Deux 
tubes  communiquent  avec  le  mercure  :  l'un  qui  s'élève  et  reste 
vertical  avec  un  robinet  situé  dans  le  voisinage  immédiat  de  la 
sortie;  l'autre  qui  s'élève,  mais  se  recourbe  pour  devenir  hori- 
zontal, avec  un  robinet  à  son  extrémité.  L'appareil  est  rempli  de 
manière  que  les  variations  de  la  gravité  soient  constatées  par  le 
déplacement  du  mercure  le  long  de  la  partie  horizontale  du  tube. 
La  théorie  de  cet  instrument  montre  que,  en  dehors  des  effets  de 
capillarité,  la  sensibilité  peut  être  rendue  aussi  grande  que  l'on 
voudra.  La  condition  qui  s'impose  est  de  disposer  l'instrument 
dans  une  situation  telle  que  la  température  puisse  rester  presque 
invariable.  R.  D. 


COMPTES  RENDUS  DE  L'ACADÉMIE  DES  SCIENCES.    469 

F.  TISSERAND.  —  Rapport  sur  un  Mémoire  de  M.  DefTorges  ayaot  pour  titre  : 
Sur  la  distribution  de  r intensité  de  la  pesanteur  à  la  sur/ace  du  globe, 
t.  CXVII,  p.  367. 

Ce  rapport  signale  à  Tattention  de  M.  le  Ministre  de  la  Guerre 
le  Mémoire  de  M.  Defibrges  qui  donne  :  i®  la  mesure  de  l'inten- 
sité absolue  de  la  pesanteur  dans  un  petit  nombre  de  stations  fon- 
damentales :  cette  méthode  a  déjà  été  couronnée  ;  2®  la  mesure  de 
l'intensité  relative  (par  rapport  aux  stations  fondamentales)  dans  de 
nombreuses  stations  secondaires;  elle  est  obtenue  avec  le  pendule 
ré\^ersible  ins^ersable,  oscillant  dans  le  vide;  cet  instrument 
fournit  l'approximation  de  \q^qqq  avec  la  plus  grande  facilité;  c'est 
réellement  l'appareil  pratique  pour  les  stations  lointaines.  Les 
conclusions  importantes  tirées  des  mesures  faites  dans  trente-cinq 
stations  montrent  que  la  pesanteur  observée  est  plus  grande  que 
la  pesanteur  calculée,  réduite  au  niveau  de  la  mer,  sur  les  bords 
de  la  Méditerranée  et  dans  l'île  de  Corse  ;  qu'elle  est  normale  dans 
les  régions  de  faible  relief,  tandis  que,  sur  les  régions  élevées, 
elle  est  naturellement  inférieure  à  la  pesanteur  calculée,  et  d'autant 
plus  que  la  station  est  plus  élevée  et  plus  éloignée  de  la  mer. 

R.  D. 

RATEAU.  —  Hypothèse  des  cloches  sous-marines,  l.  CXVII,  p.  37c. 

L'hypothèse  généralement  admise  que  la  Terre  est  formée  d'un 
globe  igné,  fluide  à  la  partie  périphérique,  enveloppé  d'une  croûte 
solide,  sorte  de  peau  relativement  mince,  sur  les  trois  quarts  de 
laquelle  s'étendent  les  mers,  doit  être  complétée  par  l'assimila- 
tion des  continents  à  des  sortes  de  cloches,  très  aplaties,  gonflées 
et  soutenues  par  des  gae,  tandis  que  le  fond  des  océans  reposerait 
directement  sur  le  globe  igné. 

L'auteur  cite  à  l'appui  quelques  arguments  :  les  saillies  conti- 
nentales continuent  à  s'exhausser,  par  les  gaz  qui  s'y  accumulent, 
pendant  que  le  fond  des  mers  s'abaisse.  Ainsi  s'explique  aussi  le 
recul  progressif  des  rivages.  Les  observations  de  M.  Defforges 
font  ressortir  des  anomalies  régulièrement  liées  à  la  distribution 
relative  des  terres  et  des  mers  :  augmentation  delà  pesanteur  près 
des  rivages,  d'autant  plus  grande  que  la  pente   est  plus  forte, 
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déficit  à  rintérieur  des  terres.  La  ligne  côtière  des  volcans  a  suc- 
cessivement reculé  en  suivant  les  rivages  ;  d^ailleurs,  ces  derniers, 
à  rintérieur  des  continents,  ne  rejettent  que  des  gaz  et  pas  de 
laves.  Le  magnétisme  terrestre  subit  de  brusques  variations  au 
passage  de  cette  ligne,  qui  limite  les  endroits  où  la  surface  est 
séparée  du  nojau  liquide  ferrugineux  par  des  matières  gazeuses. 
Les  époques  glaciaires  s'expliqueraient  aussi  avec  cette  hypothèse. 

R.  D. 

VILLARD.  —  Sur  un  nouveau  modèle  de  manomètre,  t.  CXVl,  p.  iia4- 

Ce  manomètre  présente  Tavantage  d'être  sensible  aux  fortes 
pressions.  Il  est  formé  d'un  tube  en  U  de  i™  environ  de  longueur  : 
les  deux  branches  ont  sensiblement  la  même  capacité;  le  tube  ou- 
vert est  cylindrique,  le  tube  fermé  est  renflé  cjlindriquement  à  la 
partie  inférieure  et  est  prolongé  par  un  tube  étroit  cylindrique,  de 
capacité  beaucoup  plus  faible.  Le  mercure  se  déplace  dans  la 
branche  large  aux  faibles  pressions  et  atteint  la  branche  étroite 
aux  fortes  pressions.  Ainsi  à  ao'*"*,  le  niveau  du  mercure  est  à  la 
même  hauteur  dans  les  deux  branches,  celui  de  la  branche  fermée 
étant  à  la  base  du  tube  étroit.  La  sensibilité  de  l'appareil  est  ma- 
nifeste, puisque  le  volume  sera  réduit  de  moitié  pour  une  pression 
de  4o'^"-  La  graduation  peut  être  faite  soit  par  comparaison,  en 
utilisant  les  résultats  de  M.  Amagat,  soit  enfin  à  l'aide  d'un  pro- 
cédé particulier  que  l'auteur  se  réserve  de  publier  plus  tard. 

R.  D. 

VILLARD.  —  Sur  un  appareil  manométrique  d'une  grande  sensibilitéi 
t.  CX\1,  p.  1187. 

Cet  appareil  permet  de  maintenir  constante  la  pression  à  me- 
surer, et  donne  le  -^  d'atmosphère  à  5o*^".  Il  est  constitué  par  un 
tube  en  U  de  faible  diamètre  (2""  environ)  aux  extrémités  duquel 
sont  soudés,  d'un  côté,  un  réservoir  cylindrique  large  et  fermé, 
de  l'autre  un  réservoir  large  aussi,  auquel  est  fixé  un  tube  destiné 
à  être  mis  en  communication  avec  l'enceinte  à  étudier.  On  remplit 
l'appareil  de  tout  juste  assez  de  mercure  que  peut  en  contenir  la 
partie  étroite  de  l'une  des  branches.  Le  remplissage  est  automa- 
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tique.  Il  suffit  de  mettre  le  tube  de  communication  en  rapport 
avec  un  récipient  de  gaz  comprimé;  le  mercure  est  refoulé  dans 
le  réservoir,  dont  il  n'occupe  qu'une  faible  partie,  le  gaz  pénètre 
dans  celui-ci.  Une  légère  détente  permet  au  mercure  de  re- 
descendre dans  le  tube  étroit.  On  peut  se  rendre  compte  qu'ainsi 
une  légère  variation  de  pression  est  marquée  par  une  grande  va- 
riation dans  la  position  des  niveaux  du  mercure  dans  les  portions 
étroites  du  tube.  R.  D. 


VAN  DER  MENSRRUGGHE.  —  Sur  la  pression  hydrostatique  négative, 
la  tension  superficielle  et  l'évaporation  des  liquides,  t.  CXVII,  p.  SSg. 

L'auteur  refait  la  théorie  des  phénomènes  capillaires,  en  admet- 
tant que  les  liquides  sont  parfaitement  élastiques,  un  peu  com- 
pressibles, et  par  suite  discontinus.  Ces  hypothèses,  plus  en  accord 
avec  la  vérité  que  celles  de  Gauss,  La  place  et  Poisson,  le  con- 
duisent à  des  conséquences  conformes  aux  faits  observés. 

R.D. 


E.  GOSSART.  —  Recherche  des  alcools  supérieurs  et  autres  impuretés 
dans  l'alcool  vinique,  t.  CXVI,  p.  797. 

L'ensemble  des  faits  qui  rattachent  les  phénomènes  capillaires 
aux  phénomènes  de  caléfaction  fournissent  une  méthode  d'analyse 
pour  tous  les  mélanges  liquides,  et  en  particulier  pour  les  alcools. 

Un  principe  unique  peut  être  énoncé  :  «  Deux  mélanges  li- 
quides, semblables  qualitativement  mais  différents  quantitative- 
ment, roulent  Tun  sur  l'autre  quand  ils  se  rapprochent  de  l'iden- 
tité de  composition,  mais  font  le  plongeon  l'un  dans  l'autre  quand 
ils  s'éloignent  suffisamment  de  cette  identité,  et  la  ligne  de  dé- 
marcation précise  (marquée  d'ailleurs  par  un  phénomène  limite, 
l'alternance  des  plongeons  et  des  roulements)  se  prête  à  l'analyse 
de  l'un  des  liquides  par  l'autre.  » 

Chacune  des  impuretés  du  liquide  à  étudier  se  dose  comme  si 
elle  était  seule,  avec  un  mélange  du  liquide  principal  et  de  l'im- 
pureté qu'on  a  en  vue. 

L'étude  du  degré  alcoomé  trique  d'une  liqueur  présente  la  sensi- 
bilité la  plus  avantageuse  lorsque  le  matelas  de  vapeur  qui  fait 
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rouler  la  goutte  est  voisin  de  sa  limite  de  stabilité;  cela  a  lieu 
lorsque  les  alcools  que  Ton  compare  sont  au  voisinage  de  25 
pour  100  de  concentration. 

L'étude  des  impuretés  est  aussi  sensible  au  titre  de  25**.  On 
peut  apprécier  rapidement  les  fractions  de  millième  pour  chaque 
alcool  supérieur.  R.  D. 

LëZë.  —  Étude  de  la  filtration  des  liquides,  t.  CXVI,  p.  i44o. 

Un  vase  poreux,  qui  tourne  avec  une  grande  vitesse,  laisse 
passer  plus  vite  l'eau  chargée  de  sels  que  chargée  d'alcool.  La  vi- 
tesse de  passage  n'est  pas  proportionnelle  à  la  vitesse  de  rotation. 
Si  l'on  augmente  la  vitesse,  à  partir  d'une  rotation  donnant  sur 
les  parois  une  pression  de  8*^"  à  lo*^",  les  coefficients  de  passage 
du  chlorure  de  potassium  et  du  sulfate  de  soude  vont  en  croissant, 
ceux  des  chlorure  de  sodium  et  sulfate  d'ammoniaque  diminuent. 

En  renversant  l'expérience  et  mettant  les  liquides  à  examiner 
entre  l'éprouvette  de  verre  et  les  parois  externes  du  vase  poreux, 
le  liquide  pénètre  dans  le  vase  poreux  et  se  filtre  en  abandonnant, 
dans  la  position  annulaire,  les  particules  solides  qui  vont  se  ras- 
sembler au  fond  de  l'éprouvette.  R.  D. 

J.  COLIN.  —  Sur  la  rigidité  des  liquides,  t.  CX\1,  p.  laSi. 

Certains  liquides,  les  huiles,  les  colloïdes  deviennent  biréfrin- 
gents quand  on  les  déforme  rapidement.  Maxwell  attribue  cette 

_i 
propriété  à  la  rigidité  des  liquides  et  donne  la  formule  E  =  Eoe  t^ 

où  E  représente  le  coefficient  de  rigidité  du  liquide  et  T  le  temps 

au  bout  duquel  E  tombe  à  la  fraction  -  de  sa  valeur  initiale. 

M.  SchwedofT  avait  vérifié  ces  conséquences,  sauf  que  pour  t=co 
E  ne  devenait  pas  nul.  M.  Colin  a  repris  les  expériences  de 
SchwedofT  en  immergeant  un  cylindre  métallique  gi'adué  sur  son 
pourtour  et  supporté  par  un  fil  de  torsion,  les  divisions  étant  ob- 
servées avec  un  microscope  :  la  rotation  était  ainsi  mesurée  à  deux 
minutes  près.  Les  expériences  faites  avec  la  solution  de  gélatine 
de  M.  SchwedofT  (56^  pour  i'*'  d'eau)  donnaient  des  résultats  va- 
riables avec  la  durée  du  repos  de  la  solution.  La  liqueur,  légère- 
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ment  acidulée  par  Tacide  sulfurique,  ne  donnait  aucune  torsion, 
le  cjlindre  tournant  chaque  fois  du  même  angle  que  le  fil  de  tor- 
sion. Or  ces  liqueurs  présentent  le  phénomène  de  la  double  ré- 
fraction par  déformation  ;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  d'en  essayer  une 
explication  par  la  déformation  active.  R.  D. 

Marcel   BRILLOUIN.  —   Vibrations   propres   d'un    milieu  indéfiniment  étendu 
extérieurement  à  un  corps  solide,  t.  CXVII,  p.  g'i. 

De  même  qu'un  corps  élastique  limité  en  tous  sens,  un  milieu 
indéfiniment  étendu  extérieurement  à  un  corps  de  forme  déter- 
minée possède  une  infinité  de  périodes  vibratoires  distinctes,  cor- 
respondant chacune  à  un  mode  de  déformation  particulier,  carac- 
téristiques de  la  forme  de  la  surface  limite  quand  le  corps  est  ho- 
mogène et  des  conditions  à  la  surface  (immobilité,  constance  de 
la  pression,  etc.).  Un  corps,  partant  du  repos,  qu'on  déforme,  puis 
qu'on  immobilise,  ne  provoque  dans  le  milieu  qui  l'entoure  que 
des  ondes  émises  et  pas  d'onde  propagée  vers  le  corps;  chacune 
des  ondes  émises  par  ce  mouvement  possède  sa  période  propre  et 
son  coefficient  d'amortissement;  cela  résulte  de  l'absence  de 
mouvement  se  propageant  vers  le  corps  et  des  conditions  à  la  sur- 
face. L'auteur  donne  la  solution  générale  pour  une  onde  pério- 
dique'amortie  émise  par  une  sphère.  Il  y  a  tout  Heu  de  croire  que 
les  raies  d'émission  des  vapeurs  métalliques  correspondent  pour 
la  plupart  aux  vibrations  propres  de  Télher  extérieur  à  l'édifice 
moléculaire.  L'auteur  se  propose  de  mettre  ce  point  en  évidence 
dans  une  publication  ultérieure.  R.  D. 


BOUSSINESQ.  —  Théorie  de  l'écoulement  sur  les  déversoirs  sans  contraction 
latérale  en  tenant  compte  des  variations  qu'éprouve  suivant  le  niveau  d'aval  la 
contraction  inférieure  de  la  nappe  déversante,  t.  CXVI,  p.  1827. 

Vérifications  expérimentales  de  la  théorie  des  déversoirs  sans  contraction  latérale 
à  nappe  libre  en  dessous,  p.  i4i5. 

Calcul  théorique  de  la  contraction  inférieure  dans  les  déversoirs  en  mince  paro 
à  nappe  libre  en  dessous,  quand  cette  contraction  atteint  ses  plus  grandes 
valeurs  et  vérifications  expérimentales,  p.  1487. 

L'auteur  complète  l'élude  qu'il  a  faite  sur  cette  question  en 
1887  {Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences, 
/.  de  Phys,,  3-  série,  t.  III.  (Octobre  1894.)  3i 
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l.  CV,  p.  17,  585  et  697).  Dans  ce  premier  travail,  il  avait  effectué 
les  calculs  en  supposant  que  la  contraction  c,  au-dessous  de  la 
nappe  déversante,   demeurait  constante.  Mais  cette  contraction 

peut  varier  avec  le  rapport  K=z  —,  des  deux  hauteurs  d^aniont  et 

d'aval.  M.  Boussinesq  démontre  que  c  est  fonction  de  K  seule- 
ment. Dans  le  cas  d'un  déversoir  faisant  un  angle  ^  avec  la  ver- 
ticale, en  négligeant  les  termes  de  l'ordre  de  (5^,  c',  ^c,  on  trouve 
que  le  débit  est  indépendant  de  la  dérivée  d  de  la  contraction  par 
rapport  à  K. 

Les  nombres  calculés  pour  la  contraction  et  le  débit  concordent 
d'une  manière  satisfaisante  avec  les  résultats  trouvés  expérimen- 
talement par  M.  Bazin  (Annales  des  Ponts  et  Chaussées,  1888). 
Dans  le  cas  des  déversoirs  analogues  à  l'ajutage  rentrant  de  Borda, 
l'accord  entre  le  calcul  et  l'expérience  est  encore  satisfaisant, 
malgré  la  grandeur  de  la  contraction  c  qui  atteint  alors  j,  si  l'on  a 
égard  aux  fluctuations  incessantes  de  l'écoulement  et  à  la  difficulté 
des  mesures.  Làmotte. 


BOUSSINESQ.  —  Sur  les  déformations  successives  de  la  tête  d'une  onde 
aérienne  isolée,  durant  la  propagation  de  cette  onde  le  long  d'un  tuyau  de 
conduite  sans  eau,  de  longueur  indéfinie,  t.  CXVII,  p.  12. 

Comme  suite  aux  calculs  exposés  dans  une  précédente  Note 
(Comptes  rendus,  t.  CXII,  p.  iBS^),  M.  Boussinesq  détermine  le 
coefficient  actuel,  l'extinction  de  l'énergie  contenue  dans  la  tête 
de  l'onde  (partie  comprise  entre  le  point  où  la  condensation  est 
maxima  et  le  point  où  elle  est  nulle,  du  côté  où  se  propage  l'onde). 
L'énergie  décroît  notablement  plus  vite  dans  la  tète  de  l'onde  que 
dans  l'onde  entière,  moins  vite  cependant  que  le  carré  de  la  con- 
densation maxima  y.  La  tête  de  l'onde  s'allonge  sans  cesse,  beau- 
coup moins  cependant  que  la  queue  :  c'est  ce  que  montrent  les 
courbes  de  pression  observées  par  MM.  Violle  et  Vauthier.  La 
vitesse  de  propagation  décroît  sans  cesse,  comme  l'avait  obsfervé 
Regnault.  L. 
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BOUSSINESQ.  —  Sur  une  simplificatioa  qu'on  introduit  dans  certaines  formules 
de  résistance  vive  des  solides,  en  y  faisant  figurer  la  plus  grande  dilatation 
linéaire  A  que  comporte  leur  matière,  à  la  place  de  la  force  élastique  cor- 
respondante Rg,  t.  CXVI,  p.  i4i6. 

Lorsqu'on  étudie  les  vibrations  ou  les  secousses  imprimées  à  im 
corps  solide,  les  équations  du  problème  conduisent  en  général  à 
une  simple  proportionnalité  entre  la  plus  grande  énergie  actuelle 
et  la  plus  grande  énergie  potentielle,  communiquée  par  unité  de 
volume  à  l'élément  le  plus  ébranlé  du  corps.  Soit  p  la  densité  du 
corps,  Eson  coefficient  d'élasticité.  Via  vitesse  maxima  imprimée 
et  d  la  plus  grande  dilatation  produite;  ces  deux  quantités 
d'énergie  sont  proportionnelles  à  p  V^  et  E(?*.  La  constance  de  leur 
rapport  s'exprimera  donc  par  une  équation  de  la  forme 

K  étant  un  nombre  positif  qui  dépend  de  la  figure,  du  mode  de 
mouvement  qu'on  lui  communique,  du  rapport  de  sa  masse  à  la 

masse  étrangère  qui  lui  est  unie,  du  rapport-  de  ses  coefficients 
d'élasticité,  mais  qui  ne  dépend  pas  des  autres  propriétés  phy- 
siques. Si  w  =  l/-  est  la  vitesse  de  propagation  du  son  le  long 

d'une  barre  de  même  matière  que  ce  corps  élastique,  la  vitesse 
maxima  qu'on  pourra  communiquer  sans  danger  à  l'élément  le 
plus  ébranlé  sera 

V  =  Ka>A. 

Les  propriétés  physiques  du  solide  ne  figurent  dans  cette  for- 
mule que  par  la  vitesse  co  du  son  et  la  dilatation  maxima  A.  Cette 
formule  remplace  la  suivante  : 

Ro  étant  l'effort  maximum,  ir  le  poids  spécifique  du  solide  où 
t:  =  p^. 

De  même,  on  trouve  pour  la  vitesse  maxima  que  peut  acquérir 
un  volant,  sans  que  la  force  centrifuge  compromette  sa  solidité, 
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A  étant  la  limite  d'élaslicit 
du  son  dans  cette  matière. 


A  étant  la  limite  d'élasticité  de  la  matière  du  volant,  co  la  vitesse 


BERSON  et  JUPPONT.  —  Aclioos  mutuelles  des  corps  Tibrants 
dans  les  milieux  fluides,  t.  CXVII,  p.  72/1. 

MM.  Bjerknes  et  Stroh  ont  expérimenté,  dans  le  but  de  vérifier 
les  actions  mutuelles  apparentes  de  deux  corps  vibrants  dans  un 
fluide  incompressible,  mais  ils  n'ont  fait  que  des  vérifications  qua- 
litatives. Les  auteurs  se  proposent  de  mesurer  les  attractions  et 
les  répulsions  apparentes  qui  se  maniTestent  entre  deux  corps 
vibrants  dont  la  forme  est  symétrique  par  rapport  à  une  droite  qui 
les  joint.  Ils  utilisent  deux  disques  verticaux  de  même  axe.  L'un, 
en  acier,  est  entretenu  électriquement  dans  l'état  vibratoire; 
l'autre,  en  mica,  est  à  l'extrémité  d'une  balance  de  torsion.  On 
peut  mesurer  les  attractions  allant  depuis  une  demi-djne  jusqu'à 
600  dynes. 

On  se  propose  de  déterminer  dans  la  suite  l'influence  du  milieu 
et  de  l'amplitude  vibratoire,  ainsi  que  la  loi  des  distances  dans  le 
cas  de  petites  sphères  puisantes.  R.  D. 

H.  BAZIN.  —  Expériences  sur  les  déversoirs  noyés,  t.  CXVI,  p.  Sog. 

L'auteur  se  propose  de  faire  connaître  les  modifications  succes- 
sives que  subit  Técoulement  sur  un  déversoir  en  mince  paroi, 
quand  on  exhausse  progressivement  le  niveau  de  l'eau  en  aval.  Le 
cas  où  le  ressaut  n'est  pas  en  contact  avec  la  nappe  a  été  traité 
{Comptes  rendus,  t.  CXIII,  p.  122);  celui  où  le  ressaut  est  en 
contact  avec  ia  nappe  fait  l'objet  de  la  présente  Note.  L'influence 
de  ce  recul  est  d'augmenter  la  charge  h  de  l'écoulement  sur  le 
réservoir,  et  par  suite  de  faire  diminuer  le  coefficient  m  de  la  for- 
mule classique  «p  =  mlh^'  1  gh.  On  arrive  au  calcul  des  relations 
entre  m,  la  charge  h  et  la  hauteur  p.  du  déversoir.  R.  D. 


BAUDIN.  —  Sur  la  diminution  du  coefficient  de  dilatation  du  verre, 
t.  CXVI,  p.  971. 

M.  Crafts  a  montré  qu'au  relèvement  du   0°,  produit  par  le 
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recuit  du  verre,  correspond  une  augmentation  de  l'intervalle  fon- 
damental, dû  à  une  diminution  du  coefficient  de  dilatation  de 
Fenveloppe.  Il  y  a  à  signaler  une  cause  d'erreur  dans  la  détermi- 
nation de  la  valeur  moyenne  dont  s'élève  le  degré;  M.  Crafts  né- 
gligeait la  variation  de  la  tige  des  thermomètres.  M.  Baudin  s'est 
proposé  de  reprendre  cette  étude  en  tenant  compte  des  remarques 
de  M.  Guillaume  {Traité  pratique  de  Thermométrie  de  préci- 
sion y  p.  i34  et  i6t).  Il  opère  avec  un  thermomètre  en  verre  vert 
Guilbert  Martin,  de  85"^"  de  longueur  et  gradué  entre  —  2D**  et 
-f- 5oo**,  la  longueur  de  i**  correspondant  à  i""*,4S.  Pendant  le 
recuit,  le  réservoir  et  la  partie  inférieure  de  la  tige  étaient  chauffés 
uniformément  à  la  température  du  soufre  en  ébullition  (445°), 
mais  la  partie  supérieure  du  tube  thermométrique  émergeait  de 
l'appareil  et  restait  à  peu  près  à  la  température  de  l'atmosphère. 
De  cette  façon,  dans  les  parties  4oo"-5oo",  une  bulle  de  mercure 
pouvait  servir  à  jauger  les  portions  chauffées  de  la  capacité.  Ainsi 
conduite,  l'expérience  donne  les  résultats  suivants  :  i**  Si  l'on  con- 
sidère un  thermomètre  chauffé  uniformément  dans  toutes  ses 
parties,  1h  capacité  de  la  tige  diminue  dans  la  même  proportion 
que  le  volume  du  réservoir;  2°  à  la  diminution  de  capacité  du  ca- 
nal thermométrique  correspond  un  raccourcissement  propor- 
tionnel dans  la  longueur  de  la  tige-,  3"  en  adoptant,  d'après 
M.  Benoît,  0,000021 552  pour  coefficient  de  dilatation  cubique  du 
verre  vert,  il  devient  environ  0,00002096  après  un  recuit  ayant 
monté  le  zéro  de  26'*,  2.  R.  D. 


A.  LEDUC.  —  Nouveau  sysléme  de  poids  atomiques  fondés  sur  la  détermination 
directe  des  poids  moléculaires. 

Sur  les  densités  et  les  volumes  moléculaires  du  chlore  et  de  Tacide  chlorhydrique, 
t.  CXVI,  p.  383  et  968. 

La  composition  du  chlorate  de  potasse,  bien  qu'établie  par  des 
chimistes  éminents,  présente  quelque  incertitude.  Elle  est  fonda- 
mentale et  conduit  par  suite  pour  certains  gaz,  qui  se  rapprochent 
par  leurs  propriétés  physiques,  à  des  volumes  moléculaires  nota- 
blement différents.  L'auteur  se  propose  de  reprendre  l'étude  des 
volumes  moléculaires  par  la  détermination  des  densités  avec  la  pré- 
cision de  Y^ôô^  ^^^  ^^  justifier  autant  que  possible  la  conception 
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d'Avogadro  et  d'Ampère.  La  densité  du  Cl  a  été  déterminée  de 
nouveau  el  trouvée  égale  à  2, 4865  au  Heu  de  2, 44  (nombre  adopté 
jusqu'à  aujourd'hui);  celle  de  Tacide  chlorhydrique  est  :  1,2696 
au  lieu  de  1,278  ou  1,247.  ^^^^  ^^  conclut  0,9923  pour  le  vo- 
lume moléculaire  de  l'acide  chlorhydrique,  rapporté  à  celui  de 
l'oxygène.  L'auteur  se  propose  de  reprendre  l'étude  du  gaz  ammo> 
niac,  du  protoxjde  d'azote,  de  l'anhydride  sulfureux  et  du  cyano- 
gène. R.  D. 


LEDUC.  —  Sur  la  densité  de  quelques  gaz  el  la  composition  de  l'eau, 
t.  CXVI,  p.  ia48. 

L'auteur  discute  les  résultats  des  expériences  de  Regnault,  Jolly, 
lord  Rayleigh  et  de  Scott,  et  les  siennes.  Il  conclut  que  les  densités 
des  gaz  suivants  sont  :  pour  l'azote,  0,97208;  pour  l'oxygène, 
I,  io5o;  pour  l'hydrogène,  0,06947;  en  adoptant  pour  le  rapport 
des  densités  de  O  et  de  H,  le  quotient  16,90  que  M.  Leduc  croit 
approché  à  une  demi-unité  près  du  dernier  chiffre.  R.  D. 


LEDUC.  —  Densité  de  Tanhydride  sulfureux,  sa  compressibilité  et  sa  dilaution 
au  voisinage  des  conditions  normales,  t.  CXVII,  p.  319. 

Les  prévisions  de  M.  Leduc  sur  la  densité  de  l'acide  sulfureux 
qui  paraissait  devoir  être  notablement  supérieure  à  2,284,  sont 
confirmées  par  l'expérience  :  le  nombre  2 ,  2639  paraît  exact  à  7050* 
près  environ.  Le  gaz  est  préparé  par  l'action  de  l'acide  sulfurique 
pur  sur  du  mercure  purifié.  Pour  ramener  les  nombres  des  expé- 
riences à  la  pression  normale,  l'auteur  considère  l'expression 

^"T>""^' 

p  et  po  étant  les  poids  contenus  dans  le  ballon  aux  pressions, 
P  et  Po  qui  peut  être  mis  sous  la  forme 

E  =  A(P-Po), 

les  autres  termes  étant  négligeables. 

Le  poids  p  de  gaz  que  contient  le  ballon,  à  la  pression  76a  et 
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à  o^y  est  donné  par 

/>'  =  />^[i4-(76o  — H)3a3.io-7]. 

La  dilatation  de  Tacide  sulfureux  a  été  aussi  étudiée  :  le  coefn- 
clent  vrai  à  o°  d'augmentation  de  pression  est  ^o=  o,oo3883. 

Le  coefficient  de  dilatation  entre  o"  et  aa°,  sous  la  pression  de 
334""  de  mercure,  est  a  =  0,003787.  R.  D. 


M.  MESLANS.  —  Sur  une  méthode  de  détermination  de  la  densité  des  gaz, 
applicable  à  l'industrie,  t.  CXVII,  p.  586. 

La  détermination  rapide  delà  densité  d'un  gaz  donne  une  indi- 
cation sûre  de  la  composition  quantitative  d'un  mélange  connu 
qualitativement.  Cette  méthode  consiste  à  équilibrer  deux  ballons 
identiques  plongés  dans  l'air,  puis  à  rétablir  l'équilibre,  l'un  d'entre 
eux  étant  plongé  dans  le  gaz.  La  perte  de  poids  P  est  donnée  par 

la  formule 

o,ooi293t;H     , 
*^~-    76(1 -faO  ^     ^  ^' 

D'où 

d  =  i-\-P '—,^ .j—  =i-+-PK  — ^  -. 

o,oor;'.9iv       H  H 

Pour  un  même  appareil  K  reste  constant  et  une  table  à  double 

entrée  en  r  et  H  peut  donner  les  valeurs  de  K  — „ —  •  La  sensibilité 

de  la  méthode  sera  en  rapport  avec  la  sensibilité  de  la  balance. 
Les  ballons  sont  situés  dans  deux  enceintes  à  température  con- 
stante. Dans  l'une  d'elles  on  peut  faire  circuler  le  courant  gazeux 
refroidi  et  étudier  ainsi  la  variation  de  sa  composition  par  la  va- 
riation de  l'inclinaison  du  fléau  de  balance.  R.  D. 


H.  LE  CHATëLIER.  —  Remarques  sur  la  chaleur  spécifique  du  carbone, 
t.  ex VI,  p.  io5i. 

Les  chaleurs  spécifiques  du  carbone  et  du  bore  ne  peuvent  être 
mises  d'accord  avec  la  loi  de  Dulong  et  Petit.  M.  Monckmann  avait 
signalé  comme  conséquence  des  expériences  de  Weber  une  varia- 
tion brusque  dans  la  loi  de  variation  des  propriétés  spécifiques 
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du  carbone  à  2  5o°.  Au-dessus  de  cette  température  la  chaleur 
spécifique  subit  un  accroissement  continu. 

Cette  variation  brusque,  qui  est  marquée  aussi  par  la  conducti- 
bilité électrique,  la  dilatation  et  le  pouvoir  thermo-électrique,  est 
aussi  la  conséquence  des  expériences  de  MM.  Euchène  et  Biju- 
Duval,  de  la  Compagnie  parisienne  du  gaz.  La  chaleur  spécifique 
atomique  du  carbone  serait  représentée  par  les  formules 

De  aSo**  à  1,000*,         C  =  3,54 -H  0,00246^ 
De      o**  à      aSo",        G  =  i  ,92  —  o  ,0077 1. 

ANTOINE.  —  Sur  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  saturée,  t.  CXVI,  p.  870. 


A  la  relation  de  Roche  p  =  Aa*"^"*'  qui  donne  la  tension  de  la 
vapeur  d'eau  à  r,  l'auteur  a  déjà  proposé  de  substituer  la  relation 

qu'il  met  sous  la  forme 

1956 

f  -4-  260  =  ,.^     ^    , 

54310  —  logp 

Cette  relation  concorde  avec  les  expériences  de  Regnault,  de 
MM.  Cailleietet  Golardeau,  moins  bien  cependant  que  la  relation 

i638  — o,oo5/?* 


t  -h  225  = 


5,042  —  iog/? 


pour  les  faibles  tensions,  mais  elle  a  l'avantage  d'être  plus  con- 
forme à  la  loi  générale 

dans  laquelle  les  températures  6  sont  comptées  à  partir  d'un  zéro 
absolu  spécial  à  chaque  vapeur.  R.  D. 

E.  SOREL.  —  Sur  la  distillation  des  mélanges  d'eau  et  d'alcool,  t.  CXVI,  p.  698. 

Grôning  a  construit  des  tables  qui  permettent  de  déduire  de  la 
composition  d'un  mélange  d'eau  et  d'alcool  la  composition  des 
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vapeurs  qui  s'en  dégagent  à  rébullîtion.  Mais  ces  tables  ne  sont 
pas  tout  à  fait  d'accord  avec  d'autres  données  sur  ce  sujet.  M.  Sorel 
explique  cette  différence  par  l'influence  du  rayonnement  des  pa- 
rois. La  composition  du  liquide  qui  ruisselle  le  long  des  parois  est 
différente  de  celle  de  la  vapeur  produite.  L'auteur  l'a  vérifié  en 
analysant  le  liquide  recueilli  dans  une  gouttière  fixée  à  l'intérieur 
de  la  paroi.  On  évite  l'influence  du  rayonnement  en  plongeant  com- 
plètement la  cornue  dans  un  bain  d'eau  salée  ou  de  glycérine. 

Si  V  est  le  volume  du  liquide  restant  au  moment  considéré, 
Ule  titre  dans  le  liquide  distillé,  a  le  titre  dans  le  liquide  restant, 
en  écrivant  que  la  masse  totale  d'alcool  pur  reste  la  même  dans  une 
transformation  infiniment  petite,  on  déduit  la  relation 

\a  =  {\  —  dW){a  —  da)^\]dW, 
D'où 

¥T  XT  ^^ 

Le  calcul  de  -j^.  s'effectue  en  construisant  la  courbe  des  a  el  V 
aV 

et  cela  en  recueillant  successivement  des  lots  de  200"  de  liquide 

distillé,  le  volume  total  étant  le  mélange  de  deux  litres  d'eau  et 

d'alcool.  Entre  25°  et  65®  la  valeur  de  V  est  donnée  par  la  formule 

V  =  a  X  0,2975 -h  59,86. 

R.  D. 


H.  PARENTY.  —  Sur  la  vérification  du  compteur  de  vapeur  et  son  application 
à  la  mesure  de  la  sursaturation  et  de  la  surchauffe,  t.  CXVI,  p.  867. 

L'auteur  a  décrit,  dans  une  Noie  du  5  avril  1886,  un  modèle 
de  compteur  à  vapeur.  Il  donne  les  résultais  relatifs  aux  vérifica- 
tions expérimentales  auxquelles  il  s'est  livré.  Si  h  est  la  perte  de 
charge  de  la  vapeur  en  franchissant  le  premier  orifice  convergent 
du  rhéostat  biconique,  on  a 

Tro=  3,6ooma)/2^A'«>o=  i  ,591  //injo» 

v/Avo  étant  mesuré  par  les  écarts  d'un  troisième  levier,  assujetti 
au  point  de  croisement  de  deux  leviers  qui  meuvent  A  et  gto*  qui 
actionne  l'enregistreur  et  le  totalisateur. 
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Seuls,  les  coefficients  de  la  formule  théorique  initiale  doivent 
être  modifiés.  Si  la  vapeur  est  humide  ou  surchauffée,  le  facteur  de 
Wo  subit  une  modification.  LMndication  du  compteur  est  inférieure 
ou  supérieure  au  débit  expérimental.  Mais  la  connaissance  de  cette 
différence  définit  fort  exactement  la  qualité  de  la  vapeur  em- 
ployée. Si  Ton  admet  que,  dans  la  vapeur  humide,  l'eau  se  ré- 
partit dans  la  masse  entière  sous  forme  de  brouillard  et  que  la 
densité  suit  la  loi  de  Gay-Lussac,  le  poids  de  i"*^  d'une  vapeur 
contenant  une  masse  x  d'eau,  est 

tt'o  =  —. Q^  ■      =  — ^^ h e        (6  négligeable) ; 

si  elle  est  surchauffée  à  ^^^  on  a 

Si  icq,  tt'q,  ni  sont  les  débits  calculés  et  expérimentaux,  on  a 
(-f)=i  — a?>o        et  (-^)    = 7  >o. 

D'où  X  ou  f,  suivant  le  cas.  Le  compteur  piézométrique  peut 
donc  permettre  la  recherche  des  quantités  d'une  vapeur  indus- 
trielle. R.  D. 


H.  PARENT  Y.  —  Sur  la  loi  générale  et  les  formules  de  récoulement 
de  la  vapeur  d'eau  saturée,  t.  CXVI,  p.  iiao. 

L'auteur  applique  le  compteur  de  vapeur  à  la  détermination  des 
lois  encore  inconnues  de  l'écoulement  de  la  vapeur  d'eau  à  travers 
les  orifices.  Il  vérifie  un  certain  nombre  de  conclusions  théoriques 
qu'il  avait  énoncées  dans  de  précédentes  Notes.  R.  D. 

A.  WITZ.  —  Du  r61e  des  chemises  de  vapeur  dans  les  machines 
à  expansion  multiple,  t.  CXVI,  p.  3^0. 

L'auteur  s'est  proposé  l'étude  expérimentale  du  rendement  d'une 
machine  compound,  dans  les  difiérents  cas  où  le  petit  cylindre, 
le  grand  cylindre  et  le  receiver  sont  ou  non  entourés  d'une  chemise 
de  vapeur.  Ses  conclusions  sont  les  suivantes  : 
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Il  y  a  un  léger  avantage  lorsque  tous  les  cylindres  possèdent  des 
chemises  à  vapeur  sur  le  cas  où  aucune  enveloppe  n'est  chauffée. 
L'avantage  est  plus  considérable  lorsque  la  chemise  du  receiver 
est  supprimée,  les  autres  cylindres  étant  réchauffés  par  une  circu- 
lation de  vapeur.  R.  D. 

HERVIER.  —  Sur  les  indications  du  niveau  de  l'eau  dans  les  chaudières  à  vapeur 
par  le  tube  en  verre,  et  leur  influence  sur  les  explosions,  t.  CXVI,  p.  688. 

On  a  constaté,  dans  beaucoup  de  circonstances,  que  le  tube  de 
verre  du  niveau  d'eau  avait  induit  en  erreur  le  chauffeur.  On  a 
attribué  ces  indications  erronées  aux  dispositions  défectueuses  des 
tuyaux,  aux  ébullitions  tumultueuses,  à  la  présence  dans  le  tube 
de  bulles  de  vapeur  ou  de  matières  émulsionnantes,  enfin  à  l'ob- 
struction des  tuyaux  par  les  matières  étrangères.  Mais  la  cause 
d'erreur  la  plus  grave,  qui  n'a  pas  été  signalée  jusqu'ici,  provient 
de  la  perte  de  charge  due  à  la  condensation  de  la  vapeur  dans  le 
tube  et  dans  le  tuyau  d'amenée  de  cette  vapeur  :  la  vapeur  con- 
tenue dans  le  tube  et  dans  le  tuyau  supérieur  de  communication, 
en  contact  avec  l'air  ambiant,  se  condense  continuellement  et  crée 
une  perte  décharge  qui  se  traduit  par  une  colonne  d'eau  qui  déna- 
ture le  niveau  vrai.  R.  D. 


E.-H.  AMAGAT.  —  Sur  la  cristallisation  de  l'eau  par  décompression 
au-dessous  de  o*,  t.  CXVII,  p.  607. 

Ces  expériences  ont  été  faites  avec  Tappareil  à  regards  décrit 
aux  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences 
du  18  juillet  1887.  L'eau  enfermée  dans  un  cylindre  d'acier  est 
d*abord  solidiGée  et  maintenue  à  une  température  constante,  in- 
férieure à  0°.  Elle  est  ensuite  comprimée;  la  glace  fond  à  des  tem- 
pératures qui  sont  conformes  à  la  théorie  et  aux  expériences  de 
Sir  W.  Thomson.  Si  on  laisse  revenir  le  liquide  à  la  pression  or- 
dinaire, il  peut  y  avoir  des  retards  notables  de  solidification 
lorsque  par  compression  on  a  fait  disparaître  toute  la  glace  ou  les 
cristaux  déjà  obtenus;  mais  si,  au  moment  de  la  décompression, 
il  reste  encore  quelques  fragments  solides,  la  solidification  n'é- 
prouve aucun  retard.  M.  Amagat  étudie  les  formes  des  différents 
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cristaux  obtenus.  II  émet  ensuite  le  vœu  que  l'étude  du  point  de 
fusion  de  la  glace  soit  poussé  au  delà  de  1000*^°^  ;  peut-être,  sous  des 
pressions  suffisantes,  la  densité  de  la  glace  deviendrait  supérieure 
à  celle  de  Teau.  On  peut  se  demander  si,  dans  ce  cas,  il  n'eiListe*- 
raît  pas  une  sorte  de  point  d'inversion  à  partir  duquel  le  change- 
ment  d'état  par  compression  n'aurait  pas  lieu  dans  le  même  sens 
que  pour  les  autres  liquides.  On  peut  également  se  demander  si, 
pour  certains  liquides,  un  point  d'inversion  analogue  et  de  sens 
contraire  ne  pourrait  pas  exister.  R.  D. 

Th.  SCHLOESING  fils.  —  Sur  les  propriétés  hygroscopiques 
de  plusieurs  matières  textiles,  t.  CXVI,  p.  808. 

Les  matières  textiles  ayant  des  propriétés  hygroscopiques  mar- 
quées, il  était  intéressant  de  rechercher,  pour  différentes  tempé- 
ratures, la  relation  existant  entre  l'humidité  du  corps  et  la  fraction 
de  saturation  de  l'air,  au  moment  où  l'équilibre  d'humidité  entre 
la  substance  examinée  et  l'air  ambiant  est  atteint.  On  a  réalisé 
deux  méthodes  :  1**  amener  l'air  à  son  taux  d'humidité  d'équilibre 
en  le  faisant  passer  à  travers  un  poids  considérable  de  la  substance, 
dont  l'humidité  ne  varie  pas  sensiblement;  2°  amener  la  substance 
à  son  humidité  d'équilibre  en  en  plaçant  un  faible  poids  en  pré- 
sence d'air  ayant  une  fraction  de  saturation  connue.  Les  courbes 
isothermes  obtenues  en  portant  en  ordonnées  la  fraction  de  satura- 
tion de  l'air  ambiant  et  en  abscisses  l'humidité  pour  100  de  ma- 
tière sèche,  ont  à  peu  près  la  même  allure,  concavité  d'abord  vers 
le  haut,  puis  point  d'inflexion  et  ensuite  concavité  vers  le  bas.  La 
température  exerce  une  certaine  influence  sur  l'humidité  que 
prennent  les  matières  textiles  en  présence  d'atmosphères  de  même 
fraction  de  saturation;  quand  elle  augmente,  la  fraction  de  satu- 
ration restant  constante,  l'humidité  des  matières  décroît.  Mais  la 
décroissance  est  relativement  peu  prononcée.  Ce  dernier  fait,  digne 
d'attention,  doit  correspondre  à  une  propriété  générale  des  sub- 
stances hygroscopiques.  H.  D. 

Ladislas  NATANSON.  —  Sur  l'interprétation  cinétique  de  la  fonction 
de  dissipation,  t.  CWII,  p.  ôBg. 

L'auteur,  reprenant  les  hypothèses  et  équations  de  Maxwell 
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convenablement  corrigées,  arrive  à  la  fonction  F  à  laquelle 
lord  Rayleigh  assigne  le  nom  de  fonction  de  dissipation.  Il  montre 
ainsi  l'exemple  d'un  système  purement  dynamique  qui  réalise  en 
plein  le  phénomène  de  la  dissipation  de  Vénergie,  reconnu  uni- 
versel par  la  science  de  la  Thermodynamique.  R.  D. 

H.  POINCARÉ.  —  Sar  une  objection  à  la  théorie  cinétique  des  ga^, 
t.  CXVI,  p.  1017. 

Maxwell  {Œuvres  complètes,  Cambridge  University  Press, 
t.  II,  p.  56;  1890)  donne  la  formule  de  la  détente  adiabatique  des 
gaz  : 

p  étant  la  pression,  p  la  densité.  Cette  formule,  conforme  aux 
données  expérimentales,  est  le  résultat  d'un  calcul  incorrect.  L^au- 
teur  est  conduit  à  la  formule,  déduite  d'un  calcul  exact, 

dp  ^  S  d^ 
y  3  7" 

qui  n'est  pas  vérifiée  par  l'expérience. 

M.  Poincaré  signale  une  autre  erreur  qui  se  trouve  dans  le  même 
Mémoire  de  Maxwell.  Une  faute  de  calcul  conduit  ce  dernier  à  la 
relation 

K  =  — V 

entre  le  coefficient  de  conductibilité  K,  le  coefficient  de  viscosité  v 
et  le  rapport  des  chaleurs  spécifiques  y» 


On  doit  trouver 


K=A,. 


2Y 

L'expérience  a  donné  pour  la  conductibilité  de  l'air  56.io~*;  le 
calcul  erroné  avait  donné  54.io~^;  le  calcul  rectifié  donnerait 
Si.io-».  R.  D. 

H.  POINCARÉ.  —  Sur  la  théorie  cinétique  des  gaz,  t.  CXVI,  p.  ii65. 

L'auteur  indique  les  modifications  à  apporter  au  raisonnement 
de  Maxwell,  sur  la  détente  adiabatique,  pour  le  rendre  correct. 

R.  D. 
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G.  MESLIN.  —  Sur  l'équatioa  de  Van  der  Waals  el  la  démonstration 
du  Ihéorème  des  états  correspondants,  t.  CXVI,  p.  i35. 

L'équation  de  Van  der  Waals /(/?,  p,  T,  a,  6,  R)=  o,  qui  s'ap- 
plique à  une  masse  bien  déterminée,  renferme  autant  de  para- 
mètres (a,  b,  R)  que  de  variables  (/?,  p,  T).  On  peut  remplacer 
(a,  6,  R)  par  les  valeurs  particulières  que  prennent  /?,  v,  T  pour 
un  état  quelconque,  par  exemple  Tétat  critique  ou  encore  le  point 
où  la  tangente  à  la  courbe  isotbermique  fait  un  angle  donné  avec 
la  tangente  d'inflexion,  cette  tangente  d'inflexion  étant  parallèle  à 
une  direction  donnée.  Si  m,  cp  et  0  sont  ces  valeurs  particulières, 
l'équation  de  Van  der  Waals  devient  (2)  /*<  (/?,  r,  T,  tu,  o,  8)  =  0. 
Si,  appliquant  toujours  cette  équation  à  la  même  masse,  on  prend 
une  unité  de  volume  n  fois  plus  petite,  les  valeurs  de  v  et  de  ç 
deviennent  n  fois  plus  grandes;  les  valeurs  de  /?,  T,  m,  8,  doivent 
rester  les  mêmes.  Donc  l'équation  (2)  ne  peut  continuer  à  êli-e 

satisfaite  que  s'il  n'y  entre  que  le  rapport  -•  De  même  —  et  ^• 
D'où  la  forme  réduite 


f-iî-vD" 


Cette  forme  n'est  donc  pas  spéciale  aux  valeurs  de  w,  'f ,  6  cor- 
respondant au  point  critique.  Elle  est  la  conséquence  du  fait 
qu'il  y  a  trois  paramètres  et  trois  variables  dans  l'équation  de 
Van  der  Waals.  Cependant  la  vérification  expérimentale  de  ce 
théorème  pour  les  valeurs  de  tît,  ç,  0  critiques,  a  son  importance, 
puisqu'elle  démontre  que  trois  coefficients  suffisent  dans  la  rela- 
tion qui  relie  le  volume,  la  pression  el  la  température. 

R.  D. 

GOUV.  —  Sur  quelques  phénomènes  présentés  par  les  tubes  de  Natterer, 
t.  CXVII,  p.  1289. 

Des  variations  de  température,  qui  ne  dépassent  pas  quelques 
millièmes  de  degré  par  heure,  provoquent  des  variations  assez 
fortes  dans  les  propriétés  des  fluides,  au  voisinage  immédiat  de 
leur  point  critique.  Pour  un  même  tube,  les  phénomènes  dépendent 
à  la  fois  des  conditions  antérieures  et  de  la  température  actuelle. 
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Si  le  tube  est  retourné  bout  pour  bout  plusieurs  fois,  après 
avoir  été  introduit  dans  un  bain  à  température  constante,  le  niveau 
s'arrête  dans  le  tube  à  une  certaine  hauteur  qui  caractérise  Tétat 
final.  La  position  finale  de  ce  niveau  est  variable  avec  la  tempé- 
rature :  pour  certains  tubes,  elle  décroît;  pour  d'autres,  elle  décroît 
pour  croître  ensuite;  cela  dépend,  pour  une  température  donnée, 
du  rapport  des  volumes  du  liquide  et  de  la  vapeur.  Si  la  tempé- 
rature se  rapproche  de  plus  en  plus  du  point  critique,  Texistence 
d'une  surface  de  séparation  peut  être  mise  en  évidence  par  les 
phénomènes  optiques  de  réflexion.  A  partir  d'une  certaine  tempé- 
rature, l'inflexion  disparaît;  on  voit  la  surface  devenir  de  plus  en 
plus  diffuse;  il  se  produit  des  effets  de  mirage  qui  démontrent 
l'existence  d'une  couche  de  transition  où  l'indice  varie  d'une  ma- 
nière continue.  Lorsque  cette  zone  atteint  2""  à  S""™  de  hauteur, 
les  effets  optiques  deviennent  peu  apparents,  puis  le  tube  semble 
rempli  d'un  fluide  homogène  :  toute  cette  transformation  s'effectue 
dans  un  intervalle  d'environ  un  millième  de  degré.  Si  le  tube  a  été 
retourné  plusieurs  fois  bout  pour  bout  dans  un  bain  à  tempéra- 
ture Q|,  puis  amené  sans  agitation  dans  un  bain  à  température  ^29 
deux  cas  peuvent  se  produire  :  i**  62<;  0|.  Il  se  produit  une  ébul- 
lition  et  une  pluie  simultanées,  et  le  tube  arrive  ainsi  à  l'état  final 
relatif  à  la  température  82  5  2®62>0|,  mais  82  est  peu  différent 
de  6|.  Il  ne  se  produit  rien  d'appréciable  et  le  niveau  varie  fort 
peu,  en  sorte  que  l'appareil  se  comporte  comme  en  thermomètre 
à  minima.  Cet  état  varie  d'ailleurs  avec  le  temps  à  température 
constante.  R.  Dongier. 
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SUR  LES  INTERFÉBENCES  A  MOTEITHE  DIFFÉRENCE  DE  MARCHE; 
Par  m.  Georges  MESLIN. 

Lorsque  la  lumière  blanche  se  réfléchil  sur  une  lame  mince 
iransparente,  on  obtient  des  colorations,  lorsque  l'épaisseur  de  la 
lame  est  seulement  de  quelques  longueurs  d'onde  ;  si,  au  contraire, 
la  lame  est  très  épaisse,  l'interférence  ne  se  produit  plus,  à  cause 
de  la  trop  grande  valeur  du  retard  ;  si  enfin  la  lame  a  une  épaisseur 
intermédiaire,  les  irisations  n'apparaissent  pas  non  plus,  non  pas 
parce  que  l'interférence  ne  se  produit  pas,  mais  parce  qu'elle  est 
réalisée  au  contraire  pour  un  trop  grand  nombre  de  couleurs  du 
spectre  et  qu'un  grand  nombre  de  radiations  Xf ,  X3,  X5,  . . .  sont 
détruites,  tandis  que  les  radiations  intermédiaires  X2}  ^4)  •  •  •  sont 
renforcées  de  telle  sorte  qu'en  analysant  avec  un  spectroscope  la 
lumière  réfléchie,  on  obtient,  en  suivant  le  procédé  de  M.  Fizeau, 
un  spectre  cannelé  {^fig*  i,  ligne  1)  présentant  des  maxima  pour 
les  radiations  X2,  X4  et  des  minima  pour  les  couleurs  X4,  X3,  mi- 
nima  qui  sont  nuls  à  cause  des  réflexions  multiples.  La  superposi- 
tion de  ces  diflerentes  couleurs  produit  sur  l'œil  la  même  im- 
pression que  la  lumière  blanche  naturelle,  lorsque  ces  cannelures 
deviennent  assez  nombreuses,  à  cause  de  l'identité  des  sensations 
produites  par  deux  radiations  assez  rapprochées. 

Toutefois,  cette  lumière  a  une  constitution  spéciale  que  je  me 
suis  proposé  de  mettre  en  évidence  de  la  façon  suivante  : 

Imaginons  qu'on  la  reçoive  sur  une  autre  lame  semblable  ajant 
à  peu  près  la  même  épaisseur;  à  l'endroit  où  l'épaisseur  est  exacte- 
ment la  même,  les  seules  radiations  qui  pourront  être  renforcées 
sont  encore  X2,  X4  qui  existent  en  effet  dans  la  lumière  incidente; 
quant  aux  radiations  X,,  Xs,  elles  seraient  détruites  par  l'interfé- 
rence si  elles  ne  l'avaient  été  déjà  sous  l'action  de  la  première  lame  ; 
la  lumière  émergente  aura  donc  la  même  structure  que  précédem- 
ment. Considérons  maintenant  la  région  voisine  où  l'épaisseur  est 
un  peu  diff^érente  et  telle  que  ce  soient  les  radiations  X2,  X4  qui 
soient  détruites  par  l'interférence;  les  couleurs  qui  seraient 
susceptibles  d'être  renforcées  sont  X| ,  X3  {fig.  i,  ligne  2),  mais 
elles  n'existent  pas  dans  la  lumière  incidente,  ayant  été  éteintes 
y.  de  Phys.,  3-  série,  t.  III.  (Novembre  1894.)  Sa 
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par  Faction  de  la  première  lame,  si  bien  que  par  l'analyse  on  ob- 
tiendrait un  spectre  contenant  deux  fois  plus  de  cannelures,  en 
X|,  Xs  ainsi  qu'en  Xa,  ^4  {fig-  'î  ligne  3). 

Fi  g.  I. 


'TW¥ê^ 


O0  conçoit  que  dans  ces  conditions  la  lumièire  iréfléchie,  tONt 
en  étant  blanche,  sera  moins  intense  que  dana  le  premier  C9^.  Il 
suffit  pour  cela  que  les  retards  diffèrent  d'une  demi-loDguewr 
d'oinde,  c'est-à-dire  que  l'épaisseur  ait  changé  d'un  point  à  l'auitre 
d'un  quart  de  longueur  d'onde;  on  voit  que  cette  condition  ne 
peut  être  réalisée  à  la  fois  dans  toute  Tétendue  du  spectre,  mais  il 
suffira,  pour  que  le  raisonnement  précédent  puisse  être  reproduit, 
qu'elle  le  soit  au  voisinage  de  la  couleur  pour  laquelle  l'œil  est  le 
plus  sensible;  de  plus,  lorsque  cette  condition  sera  réalisée  pour 
une  couleur,  elle  le  sera  sensiblement  pour  une  portion  du  spectre 
d'autant  plus  étendue  que  les  minima  sont  plus  rapprochés*  c'est- 
à-dire  que  le  retard  est  grand. 

Dans  ce  cas,  les  cannelures  sont  donc  en  nom]>re  deux  fois  plu» 
considérable  et  la  structure  de  la  lumière  (sauf  en  ce  qui  coacerae 
l'intensité)  est  la  même  que  si  l'on  avait  une  iajoie  unique  d'éf^aÂs^- 
seur  deux  fois  plus  grande  ;  c'est  ce  qu'on  peut  voij?  conuifte  il  suili  • 

Deux  mouvements  vibratoires,  d'amplitude  a  et  a',  réfléchis  sur 
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Im  de«i  laces  d'uiie  larme  d'épaisseur  e,  donnent,  en  tenant 
<ompH  du  ckaÂg^meni  de  signe,  une  intensité 

X 
i  =  a^-^  a'*  H-  »«a'  cossic  — ^ — ^  =  a* -h  a'*  —  aaa'  cos  ~-  ; 

«n  faisao^  a'=s  a^  ob  a 

de  même,  si  cette  lumière  tombe  de  nouveau  sur  une  lame  d'épais- 
seur e,  on  a  pour  l'intensité  i^ 

'i&  '2  6 

V  —  IX  4«'sin*ic-^  rzt  iftiâr^sin^it  -y-; 

si  la  lame  a  une  épaisseur  plus  grande  ou  plus  petite  de  7'  on  a 
pour  l'intensité  ^ 

\ 

ie  -h  - 

o  *J  6  0  6  A  6 

i"  =  ix  4a*sin'TC — r^ —  —  i6a^sin>7i  -'^cos'ir-y-  =  4a*sin*7:~; 

cette  dernière  expression  est  en  effet  de  la  même  forme  que  si  la 
lame  était  unique  et  avait  une  épaisseur  égale  k  2  e, 

La  considération  de  H et  de  «"peut  servira  montrer  que  la  quan- 
tité de  lumière  blanche  sera  moindre  dans  le  second  cas  que  dans 
le  premier;  on  a 

0. 6  1,6 

i'  =  lôa^sin^Tî-^sin^T:-;.-, 
t  =  i6a*sin*it  v-cos^Tt-Y-» 

Ces  expressîoas  représentent  les  intensités  relatives  à  une  radia- 
tion de  longueur  d'onde  X.  Pour  avoir  l'intensité  totale  en  lumière 
blanche,  il  faut  faire  la  somme  de  toutes  les  intensités  relatives  aux 
diverses  radiations;  c'est  une  somme  physiologique  qui  peut  être 
ngw^  s^^uilMnMiieincM  par 


fce   .  .    26 

T 
et 


^  sin*!:  -5-  sin^ir  ^  cTa 


^^slsk^Tt-Y  co^^Tz -Y dk. 
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Toutefois,  à  cause  de  la  propriété  de  l'œil  qui  a  été  rappelée 
plus  haut,  on  peut  partager  le  spectre  en  un  nombre  fini  de  cou- 
leurs et  considérer  comme  étant  de  même  nature  toutes  celles  qui 
sont  comprises  dans  une  même  cannelure;  cette  hypothèse  permet 

de  remplacer  dans  cet  intervalle  le  symbole  V^  par  le  signe  /  et 

de  dire  que  l'intensité  de  cette  couleur  sera  représentée  par 

I  sin^Tz -Y- sin^Tz -Y  d'k      et       /  sin^ir-c-cos'it-r-û?)^, 

en  étendant  les  intégrales  à  la  cannelure  entière  et  en  supposant 
qu'il  s'agisse  de  la  radiation  la  plus  active  du  spectre  pour  laquelle 
la  condition  nécessaire  sera  réalisée. 

Traçons  entre  les  limites  correspondantes  les  courbes  {Jig»  ^) 

y  =  sin^TT -:r- sin'TT -^         et         x  =  sin*7r->— cos'it-r- » 
•^  XX  -^  XX 


"k  étant  la  variable;  les  intégrales  représentent  les  aires  limitées 
entre  ces  courbes  et  l'axe  des  X  et  il  s'agit  de  démontrer  que  la 
première  surface  est  supérieure  à  la  seconde;  cette  propriété  n'est 
pas  évidente,  car  les  ordonnées  de  y  sont  tantôt  plus  petites, 
tantôt  plus  grandes  que  les  ordonnées  dey  ;  elles  sont  égales  pour 


ie  _  k 
T  ~ï 


Pour  démontrer  la  propriété  énoncée,  nous  grouperons  les  termes 
deux  à  deux  de  la  façon  suivante  5  posons 


•26  _  kiz       tz 
T  ~  ^  '^  '4 

et  associons  les  ordonnées  qui  correspondent  à  des  valeurs  de  a 


(0  „_^._^.^^,, 
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égales  et  de  signe  contraire,  c'est-à-dire  les  ordonnées  relatives  à 
deux  points  M  et  N  situés  de  part  et  d'autre  de  P  {^fig-  3) 

y«  =  sin»  ^-^-  -f-  aj  sin»  {^'^^    ^  aj, 

^;=sinM  -^  -4-ajcosM -^  -+-aj, 

la  position  de  P  étant  déterminée  par  Féquation 

pour  a  compris  entre  o  et  ->  on  a 

v"  ^>  v' 
Fig.  3. 


,   St: 


Prenons  maintenant  les  ordonnées  correspondant  à  -7^  —  a 

^l«=sin«(^^-«)cos«(^^-aj. 
Ici,  au  contraire,  on  a 

et  on  peut  montrer  que  la  différence  j^'!_a-"JKla  ^st  supérieure  à 
la  différence  y\  —  y\. 
Il  vient  en  effet 

= •="*'  (t  -  ')  [  *•"'  (  ï  -  *)  -  <=<»'*  (t  -  ')]  • 
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que  j^ai  précédemment  décrit  (*).  Elles  comprennent  toujours  un 
nombre  entier  d'oscillations  du  pendule. 

Pour  mesurer  e  —  eo>  j«  place  en  dérivation  sur  l'auge  électro- 
Ijtique  A  un  condensateur  M  (raicrofarad  ou  subdivisions)  deçà- 
pacité  négligeable  par  rapporta  celle  de  VaiUge{/ig.  i).  Le  circuit 


secondaire  comprend,  en  outre,  une  dérivation  variable  b  emprun- 
tée au  circuit  d'une  pile  constante  E',  et  que  l'on  règle  par  tâton- 
nements. On  mesure  la  charge  du  condensateur  M  en  le  déchar- 
geant !<ur  un  électromètre  capillaire  étalonné  à  cet  eflet,  comme 
je  Tai  indiqué  dans  mes  Mémoires  antérieurs. 

Le  pendule  interrupteur  réalise  automatiquement  les  opérations 
suivantes  : 

i"  Il  interrompt  une  fois  pour  toutes  en  L  un  court  circuit  ré- 
unissant les  électrodes  de  A. 

a**  Aussitôt  après,  il  ferme  en  o,  pendant  un  temps  8  de  l'ordre 
du  centième  de  seconde,  le  circuit  secondaire  AM,  et  cette  fer- 
meture se  reproduit  d'oscillation  en  oscillation,  jusqu'à  ce  que 
l'expérimentateur  arrête  le  pendule.  La  durée  9  (qu'il  est  inutile 
de  mesurer)  doit  être  suffisante  pour  que  l'équilibre  électrique 
puisse,  à  chaque  fois,  être  considéré  comme  établi  dans  tous  les 
circuits. 


(*)  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  6-  série,  t.  XXIV,  p.  4oo,  et  t.  XXVII,  p. 
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L'expérimentateur  règle  d'abord  la  dérivation  b  de  façon  que, 
après  un  seul  contact  en  o  (temps  zéro),  le  condensateur  M  pos- 
sède une  charge  nulle,  ce  qui  fait  connaître  eo-  On  peut  ensuite 
opérer  Je  deux  manières  :  ou  bien  on  répète  le  réglage  de  b  de  . 
façon  que  la  charge  de  M  soit  nulle  après  i ,  2,  3,  . . . ,  n  oscillations 
du  pendule,  ce  qui  donnera  e  et  par  suite  e  —  e©  ;  et  alors  le  con- 
densateur M  et  l'électromètre  ne  servent  que  comme  appareils  de 
zéro  ;  ou  bien  on  ne  touchera  plus  au  réglage  de  6,  fait  une  fois 
pour  toutes,  et  la  déviation  de  l'électromètre,  obtenue  en  déchar- 
geant le  condensateur  M  au  bout  de  i,  2,  3,  . . .,  /t  oscillations, 
fournira  directement  e  —  eo.  Ce  dernier  procédé,  beaucoup  plus 
rapide,  ne  peut  être  employé  que  si  e  —  So  ne  dépasse  pas  o''**^^,oi4 
environ. 

Pour  les  électrolytes  en  dissolution  concentrée  ou  moyennement 
étendus,  et  pour  les  électrolytes  fondus,  r  est  négligeable  par 
rapport  à  R,  e©  sensiblement  nul,  et  p  se  confond  avec  e.  En  ce 
cas,  les  n^esures  sont,  en  général,  très  aisées. 

5.  Etude  du  courant  de  décharge,  vitesse  de  dépolarisation, 
—  On  ignore  a  priori  si  la  totalité  de  la  quantité  d'électricité  Q 
qui  a  traversé  le  voltamètre  s'y  est  fixée  sous  une  forme  récupé- 
rable, ou  si  quelque  partie  de  cette  électricité  a  passé  comme,  par 
exemple,  dans  un  voltamètre  à  électrodes  impolarisables,  sous  une 
forme  non  récupérable.  11  ne  suffit  donc  pas  de  mesurer  la  capacité 
apparente  déduite  de  l'étude  du  courant  de  charge,  il  faut  encore 
étudier  la  décharge  du  voltamètre  pour  déterminer  ce  qu'il  est 
susceptible  de  rendre  dans  des  conditions  déterminées. 

A  cet  effet,  le  voltamètre  A,  chargé  à  travers  une  grande  résis- 
tance, est  séparé  de  la  pile  au  bout  d'une  certaine  durée  et  fermé 
aussitôt  sur  une  autre  résistance  métallique  connue.  On  observe 
comme  précédemment  les  charges  du  condensateur  auxiliaire  M  au  " 
moment  de  l'interruption  et  après  1,2,  .  . . ,  n  oscillations  du  pen- 
dule interrupteur. 

hdi  fig,  2  donne  le  schéma  de  la  disposition  employée.  Le  cir- 
cuit principal  EA  est  d'abord  fermé  à  la  main  en  D.  Au  bout  du 
temps  convenable,  le  pendule  interrupteur  est  lâché  et  réalise  les 
opérations  suivantes  : 

I**  Il  ferme  en  I  d'une  manière  permanente  une  dérivation  sans 
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résistance  qui  exclut  du  circuit  de  l'auge  A  la  pile  E  et  une  cer- 
taine résistance  R|  variable  à  volonté; 

^'^  Aussitôt  après,  il  ferme  en  o  la  dérivation  AoM  du  cofiden- 
saleur  auxiliaire  pendant  une  durée  de  l'oirdre  do  eeutième  et 
seconde,  et  cette  fermeture  se  reproduit  à  cha<|ii>e  osciltalioi», 
jusqu'à  ce  que  T expérimentateur  arrête  le  pendule. 


La  mesure  des  chargées  de  M  fait  connaître  la  différence  de 
potentiel  initiale  e^  de  l'auge  au  moment  où  elt^  est  séparée  de  la 
pile,  et  les  difTérences  de  potentiel  ei,  £3,  ...,  <„  après  1,  2,  ...,  /i 
oscillations.  Ou  en  déduit  les  valeurs  correspondantes  p^^  p\^ 
p^t  >.>^  pn  àe  la  polarisation. 

Nous  désignerons  en  général  par  r[„  le  rapport 


(2) 


Pn 


Pn-t  -^  Pn 
'2 


ou  la  vitesse  moyenne  de  dépolarisation  pendant  le  n'***  intervalle. 
La  quantité  d'électricité  débitée  par  le  voltamètre,  à  travers  la 
résistance  extérieure,  pendant  cet  intervalle,  a  pour  valeur  ap- 
prochée, en  désignant  par  t  la  durée  d'oscillation  du  pendule, 


"^{Pn 


Pn) 


aR 


Soit  G  la  capacité  moyenne  du  voltamètre  enina  ^x. 
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et  pnt  on  a 

^KP»r^l  —  Pm)  =  ^=g , 

(3)  ^=Trr-- 

/7«_i    et  /^A   étant  en   général  assez    peu   différents,  la  capacité 
moyenne  C  diffère  peu  de  la  capacité  vraie,  correspondant  à  la 

polarisation  ^"~\"^  ^'^ . 

B.  —  Capacités  apparentes  de  charge. 

6.  Formule  empirique.  —  Quand  on  charge  un  voltamètre 
par  un  courant  lo  dMntensité  constante,  on  peut,  en  général, 
représenter  la  variation  de  la  polarisation  p  avec  le  temps  par  une 
formule  hyperbolique  à  deux  constantes 

(4)  />  = 


V(HCt  un  exemple  pris  au  hasard. 

La  durée  d'oscillation  du  pendule  r  =  i%38  est  prise  pour  unité 
de  temps;  les  valeurs  de/?  sont  exprimées  en  dix-millièmes  de 
daniell.  Les  deux  électrodes  sont  égales;  S  désigne  la  surface 
totale  de  chacune  d'elles  (antérieure  et  postérieure),  c  la  capacité 
du  condensateur  M,  enfin  C  la  capacité  initiale  du  voltamètre, 
calculée  comme  il  sera  indiqué  ci-dessous.  La  pile  de  charge  est  de 
I  élément  danieH. 

Acide  $ulfurique  (i*^  par  litre)  (»). 
S  =  loi**».        R  =  3ooooo»*«*,        e  ^  i"',        G  (calculé)  =  l74o»^ 
P  (e«*  TToôïde<*8"»en) 

Temps.  observé.  calculé.  Diiïérence. 

i(=i^38)...      a4,i5  a4,6  -+-o,45  A  =  o'»-,ooa64 

a 46,8  46,2  -^o,6  8  =  0,075 

3 «3,6  64,8  ^i,a  A       ^^d.    «, 

4 7»,3  8.,6  ^3,3  11^=3-0,0352 

5 90, ft  96,0  ^6,0 

8 ii6,9  i32,6  -^5,7 

10 i53,6  i5i,8  —1,8 

(*)  40*'  d'acide  sulfarique  anhydre  par  litre  de  dissolution. 
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Pour  les  mêmes  électrodes  dans  le  même  éleclroljte,  le  coeffi- 
cient A.  varie  proportionnellement  à  la  force  électromotrice  E  et 
en  raison  inverse  de  la  résistance  totale  R,  c'est-à-dire  proportion- 

E 
nellement  à  l'intensité  initiale  Io^=  5-  du  courant.  Le  coefficient  B 

peut  être  considéré  comme  invariable  tant  que  Iq  est  suffisamment 
faible,  et,  par  suite,  les  valeurs  de  p  demeurent  proportionnelles 
à  lo. 
Posant 

(5)  A=^, 
on  écrira  donc  la  formule  (4) 

dans  laquelle  Cet  B  sont  des  coefficients  dont  la  signification  reste 
à  déterminer. 

7.  Signification  des  constantes,  —  Occupons-nous  d'abord 
de  C  ;  on  a  évidemment  pour  /  =  o 

(6)  G:-liinl^=lim5, 

P  P 

en  désignant  par  Q  la  quantité  d'électricité  qui  a  traversé  le  cir- 
cuit au  temps  t.  Le  coefficient  C  est  donc  la  capacité  initiale  de 
polarisation  du  voltamètre  pour  une  valeur  négligeable  de  la 
force  électromotrice  de  polarisation, 

8.  La  signification  de  B  est  moins  facile  à  établir.  Quand  on 
fait  croître  t  indéfiniment,  p  tend  vers  une  limite  cj, 

Supposons  cette  limite  atteinte  et  soit  F  la  capacité  vraie  du 
voltamètre  pour  la  valeur  nr  de  la  polarisation.  L'accroissement  drs 
de  polarisation  que  la  quantité  d'électricité  Iq  dt  serait  susceptible 
de  produire,  si  les  causes  qui  limitent  la  polarisation  pouvaient 
être  supprimées,  serait  donné  par  la  relation 

ïo  c?^  =  r  dm. 


CAPACITÉS  DE  POLARISATION.  5o5 

Posons 

(«)  ^=$  =  ^- 

Nous  conviendrons  d'appeler  ç  la  vitesse  de  dépolarisation 
pendant  la  charge. 
De  (7)  et  (8)  on  tire 

«  :  =  ?B. 

Si  Ton  supposait  la  capacité  F  indépendante  de  ïït,  F  =  C^  ce 
qui  est  a/?riort  l'hjpothèse  la  plus  simple,  et  ce  que  Fexpérience 
confirmera  par  la  suite,  pour  le  cas  d'électrodes  de  platine,  on  aurait 

B  représenterait  alors  la  vitesse  proportionnelle  de  dépolarisa- 
tion,  qui,  dans  les  limites  indiquées  ci-dessus,  serait  une  con- 
stante. 

9.  Influence  de  la  position  des  électrodes.  —  Les  expériences 
qui  suivent  se  rapportent  exclusivement  à  des  électrolytes  bons 
conducteurs.  Deux  électrodes  égales  plongeant  dans  le  même 
liquide  sont  d'abord  placées  l'une  au-dessus  de  l'autre,  à  une 
distance  de  quelques  millimètres,  comme  les  deux  plateaux  d'un 
condensateur;  on  les  met  ensuite  sur  le  même  plan;  enfin,  on  Jes 
place  dans  deux  auges  séparées  ne  communiquant  que  par  un  ou 
deux  siphons  placés  dans  les  angles  et  qui  se  prolongent  jusqu'au 
voisinage  des  électrodes. 

Dans  ces  divers  cas,  la  distribution  initiale  du  courant  est  aussi 
différente  que  possible  :  les  dépôts  électrolytiques  réguliers,  s'il 
s'en  produit,  doivent  être  très  inégalement  répartis  et  n'intéres- 
sent guère,  dans  les  derniers  cas,  qu'une  très  petite  portion  des 
électrodes  voisine  de  l'extrémité  des  siphons.  Cependant  les 
valeurs  de  />,  observées  pour  les  diverses  positions  des  électrodes 
et  pour  une  même  durée,  sont  très  voisines,  c'est-à-dire  que  B  et  C 
demeurent  sensiblement  invariables,  au  degré  de  précision  des 
expériences.  Voici  un  exemple  : 

/.  de  Phys.,  3«  série,  t.  III.  (Novembre  1894.)  33 
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Azotate  de  potasse  (i*^  par  litre). 
S  =  101**».        R  =  looooo'»''"",        c  =  |'"S        G  (calculé)  =  î 390"'. 
Électrodes 


super- 

juxta- 

îinps 

;.    posées. 

posées. 

Siphons. 

Moyenne. 

Calcul. 

Différence. 

1.. . 

94,5 

94,5 

85,5 

9»,5 

9ï,8 

-f-  0,3 

a... 

.     162 

j» 

162 

162 

«7» 

-+-  9 

3... 

-     ^29 

)} 

225 

227 

239 

H-I2 

4... 

.    288 

» 

288 

288 

3oo 

-hI2 

/i... 

35t 

382 

36o 

364 

354 

—  10 

6... 

4o5 

i> 

414 

409 

401 

—  8 

Des  expériences  de  cette  nature  établissent,  dans  des  limites 
assez  étendues,  V indépendance  des  deux  électrodes  au  point  de 
vue  de  tous  les  phénomènes  de  polarisation. 

10.  Capacité  individuelle  des  électrodes.  —  Un  voltamètre 
est  donc  comparable,  non  à  un  condensateur  unique,  mais  à  un 
système  de  deux  condensateurs  disposés  en  tension.  Soient  C|  et 
C2  les  capacités  initiales  des  deux  électrodes,  C  la  capacité  initiale 
de  Tauge,  on  a,  par  définition, 


(10) 


I    _      !  T 

G  "■  c;  "^^  Ci  ' 


Il  s'agit  de  déterminer  séparément  C|  et  C2. 

Les  expériences  du  paragraphe  précédent  nous  ont  montré  que 
la  distribution  initiale  du  courant  sur  des  électrodes  données  est 
indifférente  au  point  de  vue  de  la  polarisation  acquise  dans  un 
temps  donné  :  il  faut  en  conclure  qu'une  électrode  est  également 
modifiée  en  tous  ses  points  par  le  phénomène  de  la  polarisation, 
que,  par  suite,  sa  capacité  est  indépendante  de  sa  forme  et  pro- 
portionnelle à  sa  surface  totale  (pour  une  électrode  plane,  somme 
des  deux  surfaces  antérieure  et  postérieure).  Soient  S|,  Sa  les 
surfaces  totales  des  électrodes,  K|,  K^  deux  coefficients  à  déter- 
miner par  l'expérience,  on  aura 

Gi=  K|Si, 
G2=  KjSj, 
I  I 


Cil) 


I 
G 


KjSi        K2S 
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Les  coefficients  K|,  K^  sont  les  capacités  initiales  de  polarisation 
rapportées  à  l'unité  de  surface. 

Pour  déterminer  ces  coefficients,  M.  Blondlot  (*)  a  eu  recours 
à  un  artifice  ingénieux,  consistant  à  faire  Tune  des  quantités  81,82 
négligeable  par  rapport  à  l'autre  :  l'un  des  termes  du  second 
membre  de  (1 1)  s'annule  et  la  détermination  de  C  équivaut  à  celle 
de  l'un  des  coefficients  K|,  Kj.  M.  Blondlot  a  ainsi  reconnu  que, 
pour  des  électrodes  de  même  nature,  ces  deux  coefficients  sont 
égaux,  c'est-à-dire  que  la  capacité  initiale  de  polarisation  est 
indépendante  du  sens  du  courant.  En  désignant  par  K  leur  valeur 
commune,  on  a 

J'ai  vérifié  la  formule  (11  bis)  directement;  à  cet  effet,  j'ai  pris 
deux  lames  de  platine  identiques  et  laissant  Tune  d'elles  invariable, 
j'ai  réduit  progressivement  la  surface  de  l'autre  en  en  détachant, 
d'un  coup  de  ciseaux,  des  fragments  convenables. 

En  ce  qui  concerne  le  sens  du  courant,  et  en  me  bornant  aux 
faibles  polarisations  employées  d'ordinaire  dans  mes  expériences, 
je  n'ai  ainsi  constaté  aucune  différence  systématique  dans  la  valeur 
de  la  polarisation  totale.  Voici  les  valeurs  de  K  obtenues,  en 
moyenne,  pour  les  deux  directions  du  courant,  et  avec  différenles 
valeurs  de  82  : 

Azotate  de  soude  (a**»  par  litre). 


Différence 

S». 

S3. 
100,80 

I        I 

0,01979 

K. 

19,77 

avec 
la  moyenne. 

—0,36 

» 

5i,24 

0,02039 

«9,49 

-0,64 

» 

26,60 

0,04716 

20, 10 

— o,o3 

» 

14,88 

Mo 

0,07708 
•venne 

21,17 

. .       20.13 

+  1,04 

Les  différences  sont  tout  à  fait  négligeables,  eu  égard  aux  varia- 
lions  dont  la  valeur  de  K  est  susceptible  pour  un  couple. donné  de 


(»)  Blondlot,  Thèse  de  Doctorat;  Journal  de  Physique,  1"  série,  t.  X,  p,  227, 
333  et  434;  1881. 
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lames,  suivant  l'état  de  leurs  surfaces.  La  formule  (i  i  bis)  est 
donc  vérifiée  par  Texpérience. 

11.  Tous  les  résultats  qui  précèdent  sont  des  conséquences 
naturelles  de  la  théorie  de  la  couche  double. 

On  se  tromperait  grossièrement  toutefois  si  l'on  y  voyait  une 
preuve  absolue  de  la  non-existence  d'actions  chimiques  irréver- 
sibles compliquant  le  phénomène  de  la  polarisation;  car,  si  la 
distribution  irrégulière  du  courant,  résultant  de  la  forme  et  de  la 
position  arbitraire  des  électrodes,  transporte  inégalement  les  pro- 
duits de  l'électrolyse  aux  difierents  points  d'une  électrode  donnée, 
il  s'établira  aussitôt  à  sa  surface  des  couples  locaux  dont  l'efiet  est 
de  diminuer  les  inégalités;  dans  le  cas,  seul  étudié  ci-dessus,  de 
liquides  très  conducteurs  et  de  très  faibles  intensités  du  courant 
principal,  l'équilibre  pourra  être  considéré  comme  rétabli  presque 
instantanément  par  les  couples  locaux,  c'est-à-dire  que  tout  se 
passera  à  peu  près  comme  si  l'électrode  avait  été  d'abord  égale- 
ment modifiée  en  tous  ses  points.  L'altération  des  lois  prévues  par 
la  théorie  de  la  couche  double  sera  légère  et  pourra  passer  ina- 
perçue. 

Il  est  donc  indispensable  de  pousser  plus  loin  l'étude  des  phé- 
nomènes. 

12.  Capacités  aparentes  de  charge,  —  Quand  on  fait  croître 
progressivement  l'intensité  Iq  du  courant  de  charge  de  façon  à 
atteindre  des  polarisations/?  notables  (de  l'ordre  du  dixième  de 
volt,  par  exemple),  on  reconnaît  que  la  formule  (5  bis) 

continue  à  s'appliquer  et  fournit  des  valeurs  de  C  sensiblement 
invariables;  mais  B  croît  linéairement  avec  Iq»  d'après  la  formule 

(la)  B  =  P-+-yIo, 

dans  laquelle  ^  et  y  sont  des  constantes. 

On  peut  donc  écrire  la  formule  (5  bis)  généralisée 

,  .,  „ Ut 
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ou  en  remplaçant  lo^  par  Q  (quantité  d'électricité  qui  a  passé 
dans  le  circuit) 

Q 


(i4) 


(i  +  N-^-ïQ) 


Sous  cette  nouvelle  forme,  la  formule/?  se  présente  comme  une 
fonction  de  deux  variables  indépendantes,  la  quantité  d'électricité 
et  le  temps. 

La  formule  (i4)  indique  pour  une  valeur  de  Q  indéfiniment 
croissante  une  limite  supérieure  de  la  polarisation 

P  =  -L. 

Si  Ton  attribue  à  P  cette  valeur,  la  capacité  apparente  —  devient 

infinie,  même  pour  ^  =  o.  Il  en  est  de  même,  à  plus  forte  raison, 
de  la  capacité  élémentaire 

û?Q  _   C(i+pO 
dp  "  (i  — ï/>G;«* 

13.  La  variation  avec  le  temps  des  capacités  apparentes  de 
polarisation  est  le  signe  certain  d'actions  chimiques  illimitées^ 
c'est-à-dire  d'une  véritable  éleclrolyse. 

En  ce  qui  concerne  la  variation  de  la  capacité  apparente  avec 
la  force  électromotrice  de  polarisation  atteinte,  nous  ignorons 
a  priori  si  elle  correspond  ou  ne  correspond  pas  à  une  variation 
réelle  de  la  charge  électrique  minimum  que  les  électrodes  doivent 
recevoir  et  conserver  pour  que  la  polarisation  résultante  croisse 
de  dp.  Pour  s'en  éclairer,  il  faut  étudier  ce  qui  se  passe  pendant 
la  décharge  du  voltamètre,  comme  il  a  été  indiqué  ci-dessus. 

G.  —  Étude  du  courant  de  décharge. 

14.  Capacités  efficaces  pour  la  décharge.  —  Voici,  par 
exemple,  les  valeurs  de  la  vitesse  moyenne  de  dépolarisation  tji  pen- 
dant la  première  oscillation  du  pendule  interrupteur,  obtenues 

avec  diverses   valeurs  de  la  polarisation  moyenne  p=z^ — ^. 

Elles  se  rapportent  à  des  électrodes  de  platine,  à  une  dissolution 
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d'azotate  de  soude  à  0*^^,2  par  litre,  et  à  une  charge  de  10',  69  de 
durée. 

La  décharge  s'eflecluait  à  travers  une  résistance  de  2000  ohms, 
et  la  dépolarisation  en  circuit  ouvert  était  négligeable. 

^  I 

en  jTïôô  <Je  daniell.  t;,. 

a5o  o,a-5 

496  0,294 

717  0,294 

1046  0,284 

1417  0,274 

1902  0,265 

Moyenne...     0,281 

Il  est  impossible  de  saisir  dans  cette  expérience  une  variation 
systématique  derii  et,  par  conséquent,  de  la  capacité  efficace 

o  _     "^    . 

Celle-ci  demeure  donc  sensiblement  constante. 

Dans  les  mêmes  limites,  Vaccroissement  relatif  de  la  capacité 
apparente  de  charge  correspondant  à  la  polarisation  />  et  à  un 
temps  nul  aurait  pour  valeur  1,288.  Une  diminution  de  y^i  dans 
un  tel  rapport  n'aurait  pu  passer  inaperçue.  Il  faut  en  conclure 
que,  dans  les  limites  de  l'expérience,  Taccroissement  de  la  capacité 
apparente  avec/>  tient  à  des  phénomènes  secondaires  irréversibles. 
La  capacité  vraie,  celle  qui  correspond  à  un  phénomène  réver- 
sible^ doit  être  sensiblement  invariable, 

15.  Quand  on  fait  varier  la  durée  de  charge  ^,  le  coefficient  Th 
correspondant  à  une  valeur  fixe  de  p  décroît  et,  par  conséquent, 
la  capacité  efficace  G|  croît  quand  t  augmente.  Ainsi,  avec  des 
électrodes  de  platine  et  de  l'acide  sulfurique  à  i**»  par  litre,  on  a 
trouvé  (  *  ) 

t.  p.  TJ,. 

10%  69  764  0,207 

5o',69  781  0,1 32 


(»)  Décharge  à  travers  2000  ohms. 


CAPACITÉS  DE  POLARISATION.  5ii 

16,  Si  Ton  compare  entre  elles  les  valeurs  de  t^,  de  rji  à  7i,„  on 

observe  un  décroissement  très  sensible.  Voici  les  valeurs  de  7i  pour 

des  électrodes  de  platine,  une  dissolution  de  chlorure  de  sodium 

à  o**ï,  5  par  litre  et  lo^ôg  de  charge  : 

Polarisation 

moyenne 

en  TTfâ;  de  daniell. 

Tji o,a65  785 

Tjj 0,288  604 

Tjj 0,201  483 

T^4 o,23i  390 

T,5 o,i83  3i6 

ÎÎ6    à  r^7 o,2oi  289 

7)8    à  T)io 0,177  >5i 

i}ii  à  7)i( 0,126  80 

Ainsi  les  capacités  efficaces,  qui  sont  en  raison  inverse  de  ti, 
croissent  à  mesure  que  la  polarisation  décroît,  contrairement  à 
ce  qui  aidait  lieu  pour  les  capacités  apparentes  de  charge j  et 
cette  variation  peut  aller  du  simple  au  double  dans  les  limites  de 
l'expérience.  Cet  accroissement  et  l'accroissement  de  G|  avec  t 
(paragraphe  précédent)  sont  des  phénomènes  de  même  ordre.  On 
ne  peut  les  attribuer  qu'a  la  formation  et  à  la  destruction  de 
résidus  à  longue  période  dont  l'effet  est  d'accroître  la  capacité 
apparente  de  charge,  à  mesure  que  la  durée  de  charge  augmente 
ou  que  le  potentiel  s'élève,  et  d'accroître  aussi  la  capacité  efficace 
de  décharge  à  mesure  que  l'abaissement  du  potentiel  les  rend 
disponibles.  On  voit  quelle  est  la  complication  des  phénomènes 
irréversibles  de  la  polarisation. 

17.  La  comparaison  des  valeurs  de  0\  =  r^ —  pour  des  durées 

de  charge  t  de  plus  en  plus  faibles  permet  d'éliminer  à  peu  près 
complètement  l'effet  des  résidus  en  calculant  la  limite  de  G| 
pour  /  =  o.  Celle-ci  ne  diffère  plus  sensiblement  de  la  capacité 
initiale  de  charge  C. 

Il  faut  conclure  de  là  que  la  réversibilité  des  phénomènes  de 
la  polarisation  est  complète  à  la  limite  pour  une  polarisation 
et  une  durée  de  charge  ou  de  décharge  infiniment  petites; 
qu'elle  ne  l'est  plus,  dès  que  l'un  ou  l'autre  de  ces  éléments  prend 
une  valeur  finie.  Le  mot  de  capacité  de  polarisation  ri! a  donc 
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de  sens  bien  défini  expérimentalement  que  pour  des  valeurs 
nulles  de  p  et  de  t.  Cette  capacité  initiale  peut  seule  être  attri- 
buée sans  invraisemblance  à  une  couche  double. 


PB0GEEDIHG8  OF  THE  BOTAL  80GIBTT  OF  LOHDOU; 

Tome  LIII;  1893. 

Th.  REID.  —  Ophthalmoinètre  portatif,  p.  i. 

L'auteur  décrit  un  ophthalmomètre  portatif  destiné  à  mesurer 
la  courbure  de  Taire  centrale  de  la  cornée  ou  d'une  surface  réflé- 
chissante sphérique  de  6™"  à  10"™  de  rayon.  Cet  appareil  fournit 
tous  les  renseignements  nécessaires  au  diagnostic  et  à  la  mesure 
de  l'astigmatisme. 

E.-H.  GRIFFITHS.  —  Valeur  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  déduite 
d'expériences  effectuées  en  vue  d'établir  la  relation  entre  les  unités  électriques 
et  mécaniques  et  recherches  sur  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  à  différentes  tem- 
pératures, p.  6. 

Les  valeurs  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur,  obtenues 
par  Joule  dans  ses  dernières  déterminations,  diffèrent  l'une  de 
l'autre  de  i  pour  100  et  les  valeurs  obtenues  par  d'autres  expéri- 
mentateurs, à  l'exception  de  celles  de  Rowland  (^),  donnent  des 
écarts  encore  plus  grands. 

Les  unités  électriques  semblent  être  actuellement  fixées  avec 
assez  de  précision  pour  qu'il  soit  opportun  de  déterminer  leur 
relation  avec  les  unités  mécaniques.  La  difficulté  que  présentent 
de  pareilles  recherches  ressort  de  la  discordance  des  résultats 
obtenus  par  les  divers  savants  qui,  dans  ces  dernières  années,  ont 
employé  des  méthodes  électriques.  On  rencontre,  en  effet,  une 
cause  d'erreur  constante  :  la  température  du  fil  conducteur  est 
supérieure  à  celle  du  milieu  ambiant,  d'où  une  modification  indé- 
terminée de  la  résistance. 


(  •  )  Proceedings  american  Academy,  p.  i53  ;  juin  1879. 
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M.  Griffiths  emploie  un  calorimètre  suspendu  à  l'intérieur  d'une 
chambre  dont  les  parois  sont  maintenues  à  température  constante  ; 
on  peut  alors,  d'observations  faites  à  des  températures  très  voi- 
sines, déduire  la  vitesse  du  réchauffement  dû  à  l'agitateur  seul. 
En  répétant  les  expériences  sur  des  intervalles  de  température 
dont  la  moyenne  0|  diffère  de  la  température  Oo  des  parois,  on 
obtiendra  la  variation  de  température  due  aux  effets  combinés  de 
l'agitateur,  de  la  radiation,  de  la  conductibilité  et  de  la  correction 
pour  tout  l'intervalle  de  température  employé. 

L'auteur  a  employé  des  précautions  spéciales  pour  assurer  : 
I**  la  constance  de  la  température  ambiante;  2^  la  régularité  de 
réchauffement  dû  à  l'agitation;  le  succès  de  la  méthode  dépend  de 
ces  deux  conditions. 

Quant  à  la  vitesse  du  réchauffement  du  calorimètre  produit  par 
le  courant,  elle  a  pour  expression 

se,  _    Et 

^t  ""  JR'M'* 

R'  désignant  la  résistance  du  fil,  M' la  capacité  calorifique  du  calo- 
rimètre et  de  son  contenu  à  la  température  O^ . 

L'auteur  indique  les  minutieuses  précautions  qui  ont  été  prises 
pour  déterminer  exactement  E,  R',  les  temps,  les  masses  et  les 
températures. 

Si  maintenant  T  représente  le  temps  nécessaire  pour  élever  de  i  ** 
la  température  du  calorimètre,  la  résistance  étant  1  ohm,  on  aura 

En  désignant  par  tv  le  poids  de  l'eau,  par  fv^  l'équivalent  en  eau 
du  calorimètre,  par  /  et  g  les  coefficients  de  variation  de  leurs 
chaleurs  spécifiques  avec  la  température,  on  a 

M'=«^[i-h/(0,-.0)]4- «^^[1  +  ^(0,-6)] 
d'où 

En  faisant  deux  expériences  avec  des  poids  fVi  et  fVj  d'eau  et 
observant  les  temps  Ti  et  T2  correspondants,  on  aura  par  diffé- 
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rence 

^(«'i-«'2)[i-H/(e,-e)]  =  T,-T,. 

Si  0<  =  6,  on  peut  déterminer  J  sans  connaître  /  et,  en  répétant 
les  observations  sur  différents  intervalles,  calculer  f  sans  con- 
naître J;  ou  bien,  ayant  obtenu/,  on  peut  trouver  w^  et  g  et  en 
déduire  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  J.  Les  deux  méthodes 
ont  été  employées. 

Le  Tableau  suivant  donne  les  valeurs  de  T  obtenues  dans  une 
série  d'expériences  que  l'auteur  considère  comme  plus  précises. 
Un  groupe  est  l'ensemble  des  expériences  exécutées  avec  le  même 
poids  d'eau  et  avec  un  nombre  différent  d'éléments  Latimer-Clark. 


Valeurs  de  T. 

Groupe  A. 

Groupe  C. 

Groupe  D. 

iv  =  i39 

>77€ 
D'après 

w  =  199, 

674 
D'après 

«v  =  259 
Moyenne 

5oo 

Moyenne 

Moyenne 

D'aprè? 

de 

la 

de 

la 

de 

la 

Température.  6  expériences. 

courbe. 

4  expériences. 

courbe. 

5  expériences. 

courbe 

14,477.. 

458,7 

458,8 

58o,7 

58o,9 

702,7 

70^)9 

i5,58i. 

459,1 

458,9 

58i,o 

58i,o 

703,3 

7o3,o 

16,682.. 

459,1 

459,0 

58ï,i 

58i,i 

703,0 

7o3,o 

17,683.. 

459,0 

459,1 

58i,3 

58i,i 

703,1 

703,0 

18,688.. 

459,4 

459,2 

58i,3 

58i,2 

703,1 

7o3,o 

19,835.. 

459,3 

459,3 

58i,9 

58i,3 

703,6 

7o3,i 

21,115.. 

459,4 

459,5 

58i,i 

58i,4 

703,3 

7o3,. 

22,409.. 

459,7 

459,6 

58i,6 

58i,4 

702,9 

7o3,i 

23,862.. 

459,7 

459,7 

58i,i 

58i,5 

702,7 

703,2 

25,006... 

459,9 

459,8 

58i,5 

58i,6 

703,4 

703, î 

Les  valeurs  calculées  pour  les  températures  entières  de  i5°, 
10*^  et  25**  sont  les  suivantes  : 


Températures.       Groupe  A.  Groupe  C. 

i5 458,87  580,95 

20  459,35  58i,25 

25 459,81  58i,55 


Groupe  D. 
702,91 
7o3,o5 
703,20 


On  déduit  de  ces  résultats  pour  Texpression  de  la  chaleur  spé- 
cifique de  l'eau  entre  i4^  et  25**,  rapportée  à  la  valeur  qu'elle  a 

à  i5«, 

I  —  o,ooo266(^  — 15). 
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De  plus,  en  prenant  : 

i^  Pour  unité  de  résistance,  celle  qui  est  définie  dans  le  rap- 
port de  V Association  britannique  de  189a; 

2**  Pour  force  électromotrice  de  l'étalon  La ti mer- Clark  Caven- 
dishà  i5°C.,  1^,43425 

3**  Pour  unité  thermique,  la  quantité  de  chaleur  nécessaire 
pour  élever  la  température  de  i^"*  d'eau  de  i**C.  à  i5**C.,  la  valeur 
la  plus  probable  de  J  est 

J  =  4,1940  xio"». 
Ceci  donne  à  la  latitude  de  Greenwich  (5"  =  981 ,  17) 
J  =  4'-7)4^  kilo  gramme  très. 

Ce  résultat  ne  diffère  de  celui  qu'a  donné  Rowland  que  de  g^^; 
les  valeurs  obtenues  seraient  égales  à  1 1°,  5. 

En  faisant  la  moyenne  brute  des  résultats  de  Joule,  on  a  une 
valeur  qui  ne  diffère  de  celle  de  l'auteur  que  de  jj^- 

J.-H.  GRAY  et  J.-B.  HENDERSON.  -*-  Effets  des  déformations  mécaniques 
sur  la  résistance  électrique  des  métaux  ;  p.  76. 

L'auteur  a  étudié  d'abord  l'effet  des  déformations  mécaniques 
sur  la  densité  des  fils  de  cuivre,  de  plomb  et  de  cuivre  manganési- 
fère.  L'allongement  des  fils  a  toujours  eu  pour  résultat  de  dimi- 
nuer la  densité.  Le  passage  à  la  filière  produit  d'abord  une 
augmentation,  puis  une  diminution  suivie  d'une  nouvelle  augmen- 
tation de  la  densité. 

Pour  les  résistances,  l'auteur  a  trouvé  commode  de  prendre 
l'unité  de  résistance  spécifique  introduite  par  Weber,  c'est-à-dire 
la  résistance  d'une  longueur  de  fil  numériquement  égale  à  sa  den- 
sité et  de  section  égale  à  l'unité.  La  comparaison  des  résultats  se 
réduit  alors  à  une  simple  comparaison  de  longueurs. 

La  méthode  employée  est  celle  du  pont  double  de  Thomson. 
La  sensibilité  était  de  yôoôô- 

Pour  le  cuivre  et  le  fer  doux,  il  se  produit  un  allongement  per- 
manent maximum  correspondant  à  des  variations  respectives  de 
I  pour  100  et  de  2,5  pour  100  dans  les  résistances  spécifiques. 
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Une  nouvelle  application  de  l'efFort  mécanique  au  delà  de  cette 
limite  ne  produit  plus  de  variation  temporaire. 

Sur  les  fils  d'acier,  l'extension  est  toujours  temporaire. 

Ces  résultats  concordent  avec  ceux  des  autres  expérimentateurs. 

La  conclusion  générale  est  qu'au  point  de  vue  pratique  les  pro- 
priétés électriques  des  métaux  sont  sensiblement  indépendantes 
des  actions  mécaniques,  même  les  plus  énergiques.  On  sait,  au 
contraire,  que  ces  propriétés  sont  modifiées  dans  des  proportions 
très  étendues  par  la  présence  de  traces  d'impuretés. 

J.-J.  THOMSON.  —  Éleclrolyse  de  la  vapeur  d'eau,  p.  90. 

Les  lois  de  Télectrolyse  de  la  vapeur  d'eau  ont  été  étudiées  par 
M.  Perrot  (*),  qui  trouva  que  la  vapeur  d'eau  est  décomposée  par 
le  passage  des  décharges  électriques  en  hydrogène,  qui  est  en- 
traîné dans  le  sens  de  la  décharge,  c'est-à-dire  vers  l'électrode 
négative,  et  en  oxygène  qui  se  meut  en  sens  inverse;  en  outre, 
les  excès  de  gaz  recueillis  aux  électrodes  sont  chimiquement  équi- 
valents aux  quantités  de  cuivre  déposées  dans  un  voltamètre  à  sul- 
fate de  cuivre  intercalé  dans  le  circuit.  Ces  conclusions  furent 
d'ailleurs  confirmées  par  M.  Ludeking  (2). 

Comme  ces  résultats  se  rattachent  étroitement  au  mode  de  pas- 
sage dé  la  décharge  à  travers  les  gaz  et  semblent  se  rapporter  à 
une  théorie  émise  par  l'auteur,  à  savoir  que  la  décharge  à  travers 
les  gaz  est  accompagnée  de  changements  chimiques  analogues  à 
ceux  qui  ont  lieu  dans  les  électrolytes,  M.  J.-J.  Thomson  a  cher- 
ché à  répéter  et  à  étendre  ces  expériences. 

L'appareil  employé  par  l'auteur  est  une  modification  de  celui 
de  Perrot. 

Les  rés\iltats  varient  beaucoup  avec  la  longueur  de  l'étincelle 
et  il  y  a  lieu  de  distinguer  le  cas  des  étincelles  courtes,  moyennes 
et  longues. 

Pour  les  étincelles  courtes,  c'est-à-dire  pour  les  étincelles 
de  1"™,  5  à  4"",  l'apparence  de  la  décharge  est  celle  d'un  arc  et 
les  résultats  trouvés  conduisent  aux  deux  lois  suivantes  : 


(»)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  (5),  t.  LXI,  p.  161. 
(•)  Philos.  Mag.,  (5),  t.  XXXIII,  p.  621. 
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1°  Dans  les  limites  des  erreurs  expërimen taies,  les  volumes 
d^hjdrogène  et  d'oxjgène  qui  restent  après  Texplosion  des  mé- 
langes gazeux  dans  des  eudiomètres  sont  respectivement  égaux 
aux  volumes  d^ hydrogène  et  d'oxygène  mis  en  liberté  dans  un 
voltamètre  à  eau  placé  dans  le  circuit. 

a^  L'excès  d'hydrogène  se  trouve  dans  le  tube  qui  correspond  à 
VéleclTode positîi^e,  l'excès  d'oxygène  dans  celui  qui  corresponde 
l'électrode  négative. 

Cette  seconde  loi  étant  en  contradiction  avec  les  résultats  de 
MM.  Perrot  et  Ludeking,  ainsi  qu'aux  prévisions  théoriques, 
M.  Thomson  a  fait  un  très  grand  nombre  d'expériences  pour  s'as- 
surer de  son  exactitude.  Les  résultats  ont  toujours  été  les  mêmes. 

Lorsque  les  étincelles  sont  de  moyenne  longueur,  la  première 
des  lois  précédentes  cesse  d'être  exacte,  mais  la  seconde  subsiste 
tant  que  la  longueur  des  étincelles  ne  dépasse  pas  1 1"^. 

L'accroissement  du  rapport  des  volumes  d'hydrogène  recueillis 
dans  l'eudiomètre  et  dans  le  voltamètre  n'est  pas  continu  quand 
la  longueur  des  étincelles  augmente.  Dès  que  cette  longueur  dé- 
passe 8"*",  ce  rapport  décroît  rapidement  et  l'on  arrive  bienti^t  à 
une  longueur  d'étincelle  pour  laquelle  l'excès  d'hydrogène  se 
produit  indifféremment  du  côté  de  l'électrode  positive  ou  du  côté 
de  l'électrode  négative. 

Pour  les  étincelles  longues,  les  résultats  obtenus  sont  con- 
formes à  ceux  de  MM.  Perrot  et  Ludeking. 

Au  moment  où  l'étincelle  passe  par  sa  longueur  critique  de  8°*", 
son  apparence  n'offre  d'ailleurs  rien  de  particulier. 

Quant  au  volume  d'hydrogène  recueilli  dans  l'eudiomètre, 
M.  Thomson  trouve  qu'il  est  presque  égal  à  celui  de  l'hydrogène 
recueilli  dans  le  voltamètre  quand  la  longueur  des  étincelles  dé- 
passe peu  la  longueur  critique.  Mais,  quand  la  longueur  des  étin- 
celles devient  beaucoup  plus  grande,  les  résultats  deviennent  très 
irréguliers. 

On  voit,  en  résumé,  que  la  décomposition  de  la  vapeur  d'eau 
par  les  décharges  est  beaucoup  moins  simple  qu'on  ne  l'avait  cru 
jnsqu*ici. 

M.  Thomson  a  fait,  en  outre,  une  série  d'expériences  ayant 
pour  but  de  reconnaître  les  propriétés  de  l'hydrogène  et  de  l'oxy- 
gène soumis  à  des  décharges  en  arc.  Il  résulte,  en  effet,  de  ce 
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qui  précède  que,  lorsque  la  décharge  affecte  celle  forme,  Thydro- 
gène  se  porte  vers  Télectrode  positive  et  se  conduit,  par  consé* 
quent,  comme  s^l  possédait  une  charge  négative,  ce  qui  est  con- 
traire aux  idées  reçues. 

Avec  l'oxygène,  il  obtient  les  résultats  suivants  : 

1°  Lorsqu'une  électrode  chargée  négativement  est  plongée  dans 
de  l'oxygène  traversé  par  un  arc,  elle  perd  rapidement  cette 
charge,  puis  acquiert  une  charge  positive  jusqu'à  ce  que  son  po- 
tentiel alleigne  une  valeur  V  qui  dépend  beaucoup  de  la  gran- 
deur de  l'arc  et  de  sa  distance  à  l'électrode.  Dans  beaucoup  de 
cas,  l'arc  est  égal  à  lo  ou  i3  volts*, 

2°  Lorsque  l'électrode  est  chargée  positivement  à  un  potentiel 
élevé,  son  potentiel  diminue  jusqu'à  la  valeur  V;  quand  le  poten- 
tiel initial  est  inférieur  à  V,  la  charge  augmente  jusqu'à  ce  que  le 
potentiel  devienne  égal  à  V. 

Quand  on  augmente  la  longueur  des  étincelles,  ces  phénomènes 
deviennent  moins  nets,  et,  quand  cette  longueur  est  suffisante,  la 
perte  de  charge  de  l'électrode  est  très  lente,  quel  que  soit  le  signe 
de  cette  charge. 

Avec  l'hydrogène,  les  résultats  sonl  inverses.  En  partant  de  ces 
observations,  l'auteur  cherche  à  expliquer  les  résultats  obtenus 
dans  i'électrolyse  de  la  vapeur  d'eau. 

A.  SCOTT.  —  Sur  la  composition  de  l'eau  en  volumei  p.  i3o. 

Dans  une  série  d'expériences  effectuées  en  1887,  l'auteur  avait 
trouvé,  pour  le  rapport  des  volumes  de  l'hydrogène  et  de  l'oxy- 
gène entrant  dans  la  composition  de  l'eau,  un  nombre  un  peu 
inférieur  à  2.  L'erreur  provenait  de  la  combustion  par  l'oxygène 
des  graisses  des  robinets.  Il  leur  a  substitué  l'acide  phosphorique 
sirupeux. 

Le  principal  changement  apporté  à  la  méthode  est  qu'on  opérait 
à  volume  constant  et  qu'on  n'avait  à  mesurer  que  la  pression.  Les 
gaz  étaient  mélangés  en  volumes  connus,  on  produisait  la  com- 
bustion par  l'étincelle  et  l'on  étudiait  le  résidu  «  Les  gaz  étaient 
considérés  comme  purs  quand  celui-ci  était  inférieur  à  TTjnFôô- 

Les  meilleurs  résultats  ont  été  obtenus  en  préparant  l'oxygène 
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par  Toxyde  d'argent  et  J'hydrogène  par  l'hydrure  de  palladium. 

La  valeur  probable  du  rapport  des  volumes,  déduite  de  qua- 
rante-sept expériences,  est  a,oo2466rt:  o,ooooo3,  ce  qui,  en  ad- 
mettant le  rapport  des  densités  donné  par  lord  Rayleigh,  donne, 
pour  le  poids  atomique  de  l'oxygène,  le  nombre  1 5,862. 

Le  nombre  donné  par  MM.  Dittmar  et  Henderson  est  i5,866. 

Le  nombre  donné  par  MM.  Cooke  et  Richard  est  15,869. 

M.  Leduc  (*)  a  trouvé  15,876,  le  rapport  des  volumes  d'hydro- 
gène et  d'oxygène  étant,  d'après  lui,  2,0087  ^^  '^  rapport  de  den- 
sité 1 5,905. 

Enfin  M.  Morley  (*)  avait  trouvé  pour  le  rapport  des  volumes 

2,0023. 

Lord  RAYLEIGH.  —  Densités  des  principaux  gaz,  p.  i34. 

Dans  un  travail  précédent  ('),  l'auteur  a  trouvé  pour  le  rapport 
des  densités  de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène  le  nombre  i5,882.  11 
se  propose,  dans  ce  Mémoire,  d'obtenir  les  valeurs  absolues  de 
ces  densités. 

Il  était  nécessaire  de  peser  un  ballon  plein  d'eau  et  de  déter- 
miner avec  précision  la  température  et  la  pression.  On  aurait  pu 
simplement  déterminer  les  erreurs  des  baromètres  employés  dans 
les  premières  mesures,  mais  l'auteur  a  préféré  ne  pas  faire  inter- 
venir l'atmosphère  et  se  servir  d'un  manomètre  relié  directement 
au  ballon.  De  cette  manière,  on  n'est  pas  obligé  de  se  presser 
pour  établir  l'équilibre  de  la  pression  qui  d'ailleurs,  comme  le 
montre  un  calcul  simple,  se  produit  au  bout  d'un  temps  beau- 
coup moins  long. 

On  opérait  à  la  température  de  la  glace  fondante.  Le  mano- 
mètre présente  plusieurs  dispositions  nouvelles  ;  c'est  en  réalité 
une  jauge  manométrique  dans  laquelle  on  a  cherché  à  éviter  plu- 
sieurs causes  d'erreur  telles  que  :  l'imperfection  du  vide  dans  la 
chambre,  les  inexactitudes  de  la  mesure  d'une  longueur  dont  on 


(*)  Comptes  rendus,  t.  CXV,  p.  3i3. 
(•)  Americ.  Journ,  of  Science,  (3),  t.  XLI,  p.  aao,  276. 
(»)  Proc,  of  the  Boy.  Soc,  t.  L,  p.  iî48,  et  Journal  de  Physique,  (3),  t.  III, 
p.  41. 
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ne  repère  pas  les  extrémités  de  la  même  façon,  la  réfraction  irrégu- 
lière par  les  parois  du  tube  et  l'emploi  du  cathétomètre. 

La  hauteur  du  mercure  dans  le  manomètre  était  déterminée  au 
moyen  d'une  tige  de  fer  de  longueur  exactement  connue,  placée 
dans  le  tube  manométrique  et  terminée  en  bas  par  une  pointe,  en 
haut  par  un  étrier  traversant  la  surface  supérieure  du  mercure  et 
portant  une  pointe  dirigée  de  haut  en  bas.  La  coïncidence  des 
extrémités  des  pointes  avec  leurs  images  dans  le  mercure  était 
observée  à  l'aide  de  lentilles. 

Le  ballon  communiquait  avec  la  machine  de  Tôppler,  l'appareil 
producteur  de  gaz  ou  le  réservoir  de  pression. 

La  méthode  employée  était  celle  de  Jolly.  Le  vide  dans  le  mano- 
mètre pouvait  être  poussé  assez  loin  pour  qu'on  pût  négliger 
le  poids  du  gaz  restant.  La  sensibilité  de  la  jauge  de  Toppler  est 
telle  qu'on  peut  encore  mesurer  cette  quantité;  mais  il  n'y  a  pas 
avantage  à  pousser  le  vide  beaucoup  plus  loin,  le  mieux  étant  de 
produire  le  même  degré  de  vide  dans  les  deux  cas. 

Les  valeurs  relatives  des  poids  employés  ont  été  soigneusement 
déterminées;  elles  sont  seules  nécessaires  puisqu'il  s'agit  seule- 
ment d'évaluer  les  densités  relatives  de  l'eau  et  des  différents  gaz. 

L'oxygène  était  préparé  par  trois  méthodes  :  i**  par  décompo- 
sition des  chlorates  de  potassium  et  de  sodium;  a^  par  le  perman- 
ganate de  potassium;  3®  par  l'électrolysc. 

L'azote  était  extrait  de  l'air  atmosphérique. 

Lord  Rayleigh  a  trouvé  pour  les  densités  de  l'air,  de  l'oxygène, 
de  l'azote  et  de  l'hydrogène  rapportées  à  celles  de  l'eau  à  4^9  ^^^ 
nombres  étant  ramenés  à  une  pression  de  760""  de  mercure  à  0° 
sous  la  latitude  de  Paris  : 

Air 0,00129327 

Oxygène 0,00142952 

Azote 0,00126718 

Hydrogène 0,000090009 

En  passant  aux»  densités  prises  par  rapport  à  l'air,  on  trouve, 
en  comparant  aux  données  fournies  par  d'autres  expérimen- 
tateurs : 
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Oxygène.  Azote.  Hydrogène. 

Regnault i,io56a  0,97188  0,06949 

Joly  1,1 o5o2  o ,97245  » 

Leduc i,io5o  0,9720  0,06947 

Rayleigh f ,  io535  0,97209  0,06960 

Moyenne i,io525  0.97218  0,06952 

Les  écarts  sont  surtout  notables  pour  l'hydrogène.  L'explication 
proposée  par  M.  Leduc  (')  ne  semble  pas  suffisante,  le  tube  par 
lequel  on  établit  la  communication  avec  l'extérieur  a^^ant  2"*  de 
long  et  o™,o5  de  large  et  la  durée  de  la  communication  pouvant 
varier,  sans  influence  sensible,  de  quatre  à  trente  minutes. 

Il  est  cependant  probable  qu'on  doive  adopter  un  nombre  plus 
faible  que  celui  de  Lord  Rayleigh,  la  correction  de  contraction 
n'étant  sans  doute  pas  suffisante.  Si  le  rapport  des  poids  atomiques 
est  bien  i5,88  et  celui  des  densités  iS,9o,  comme  le  trouve 
M.  Leduc,  le  rapport  des  volumes  aurait  une  valeur  beaucoup  plus 
élevée  que  celle  (2,002)  qui  résulte  des  mesures  très  soignées 
de  M.  Morley.  D'ailleurs,  les  recherches  de  M.  Scott  (analysées 
plus  haut)  portent  ce  nombre  à  2,00245.  Le  rapport  des  volumes 
et  la  densité  de  l'hydrogène  ne  semblent  pas  être  actuellement 
fixés  à  plus  de  j^  près. 

W.  RAMSAY  et  J.  SHIELDS.—  Variation  de  l'énergie  superficielle  avec  la 
température,  p.  i5o. 

Il  y  a  une  étroite  analogie  entre  l'équation  des  gaz  parfaits 

pç  =  RT 
et  la  relation 

dans  laquelle  y  représente  la  tension  superficielle,  s  la  surfac", 
k  une  constante  et  t  la  température  comptée  à  partir  de  6®  envi- 
ron au-dessous  du  point  critique  du  liquide. 

En  prenant  ce  point  comme  origine  et  tenant  compte  de  ce  que 
la  relation  cesse  d'être  linéaire  à  une  température  de  3o®  au-des- 
sous de  la  température  critique,  on  obtient  la  formule 

Y«  =  A:t  -A:rf(i  — io->t). 

(•)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences  juillet  189a. 
/.  de  Phys.y  3*  série,  t.  III  (Novembre  1894.)  34 
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L'auteur  a  étudié  Téther,  le  formiate  de  méthjle,  Tacétated^é- 
thyle,  le  tétrachlorure  de  carbone,  la  benzine,  le  chlorobenzène, 
Tacide  acélique,  les  alcools  méthylique  et  éthylîque.  On  connaît, 
pour  ces  corps,  le  volume  du  liquide  et  de  la  vapeur  sous  pres- 
sion de  saturation,  nécessaires  pour  déduire  y  de  Tascension  du 
liquide  dans  les  tubes  capillaires  et,  pour  calculer  s,  la  surface 

moléculaire,  qui  est  égale  à  ç''. 

En  admettant  la  constance  du  coefficient  k  pour  la  surface  mo- 
léculaire des  liquides  normaux,  on  peut  calculer  le  nombre  des 
molécules  simples  qui  se  sont  réunies  pour  former  un  composé. 
On  trouve  ainsi  que  les  formules  des  deux  alcools  sont  (C^H'O)' 
et  (CfPO)*  à  — 90°,  et  que  la  formule  de  l'acide  acétique  est 
(C^H^O^)*  à  20®.  Ces  résultats,  obtenus  sur  des  liquides  non 
dilués,  s'accordent  convenablement  avec  ceux  de  Raoult. 

Les  auteurs  ont  montré,  incidemment,  qu'il  n'y  a  pas  d'angle 
de  raccordement  entre  le  verre  et  le  liquide  quand  celui-ci  n'esl 
en  contact  qu'avec  sa  propre  vapeur. 

W.  STEWART.  —  Conductibilité  thermique  absolue  du  cuivre  et  du  fer,  p.  i5i. 

La  méthode  employée  est  celle  de  Forbes  avec  deux  modifica- 
tions : 

1®  Les  températures  étaient  déterminées  à  l'aide  d'un  couple 
thermo-électrique  linéaire.  Le  couple  thermo-électrique  était  formé 
de  fer  et  de  maillechort;  il  donnait,  entre  o**  C.  et  200  G.,  une  dé- 
viation sur  Téchelle  du  galvanomètre  d'environ  quatre  divisions 
pdur  une  différence  de  1°  entre  les  températures  des  soudures. 

2**  Le  barreau  était  protégé  contre  les  courants  d'air  et  la  ra- 
diation extérieure  par  une  cuve  de  zinc. 

Les  expériences  ont  porté,  dans  un  intervalle  de  température 
de  i5**C.  à  aao^'C,  sur  le  fer  forgé  ordinaire  et  le  cuivre  élec- 
trolytique. 

Pour  passer  de  la  diffusibilité  à  la  conductibilité  absolue,  on  a 
déterminé  les  densités  des  métaux  employés  et  la  variation  de 
leur  chaleur  spécifique  avec  la  température.  Les  résultats  sont  les 
suivants  : 
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Diffusibiiité  ^/  du  fer  à  t?  C 0,208(1  —  0,0017-30» 

Conductibilité  thermique  absolue  A:/ du  fera  t"  C, ,  o,  172(1  —  0,0011  2), 

Diffusibiiité  ht  du  cuivre  à  ^G i,38    (i  —  0,001 2 r), 

Conductibilité  absolue  A-f  du  cuivre  à  r  G 1,10   (i  — o,ooo530- 

L'auteur  a  déduit  de  ces  résultats  des  valeurs  du  pouvoir  émîs- 
sif  qui  concordent  suffisamment  avec  celles  qu'ont  données  Mac 
Farlane  et  Tait  pour  des  surfaces  assez  semblables. 


J.  HOPKINSON,  E.  WILSON  cl  F.  TYDALL.  -  Viscosité  magnétique,  p.  35a. 

Ces  recherches  sur  la  viscosité  magnétique  sont  la  continuation 
de  celles  de  MM.  J.  et  B.  Hopkinson  (*),  dans  lesquelles  était 
établie,  pour  des  anneaux  de  fils  fins  de  fer  doux  et  d'acier,  la  re- 
lation entre  l'induction  magnétique  et  la  force  magnétisante  en 
opérant  soit  par  la  méthode  balistique  ordinaire,  soit  par  des  cou- 
rants alternatifs  allant  jusqu'à  126  périodes  complètes  par  se- 
conde. Il  s'agissait  de  savoir  s'il  existe  une  divergence  réelle  entre 
les  courbes  obtenues  par  les  deux  méthodes  ou  si  la  non-coïnci- 
dence de  ces  courbes  est  due  au  galvanomètre  balistique. 

Les  auteurs  sont  arrivés  aux  conclusions  suivantes  : 

1**  Comme  le  professeur  Ewing  l'avait  déjà  observé,  après  un 
changement  brusque  de  la  force  magnétisante,  l'induction  n'at- 
teint pas  immédiatement  sa  valeur  finale,  mais  il  y  a  un  accrois- 
sement faible  qui  continue  pendant  quelques  secondes. 

2®  La  petite  différence  qui  existe  entre  la  courbe  balistique 
d'aimantation  avec  cycles  complets  et  la  courbe  déterminée  avec 
une  fréquence  considérable  est  un  véritable  effet  de  temps,  la  dif- 
férence étant  plus  grande  entre  une  fréquence  de  72  périodes  par 
seconde  et  une  fréquence  de  5  qu'entre  celle-ci  et  la  courbe  balis- 
tique. 

M.  WILDE.  —  Le  spectre  du  thallium;  ses  relations  avec  les  spectres  homologues 
de  l'indium  et  du  gallium,  p.  3oi. 

Outre  la  raie  verte  bien  connue  du  thallium,  Huggins  (2)  semble 


(•)  Electrician,  9  sept.  1892. 

(>)  Phil.  Trans.,  t.  CLIV,  p.  102;  186^. 
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avoir  observé  le  premier  une  raie  rouge  à  laquelle  il  assigna  une 
longueur  d'onde  h  =  6547  ^^^^  Téchelle  d'Àngstrôm;  maisTexis- 
tence  de  celle  raie  n'a  pas  été  confirmée  par  Thalén,  par  Liveing 
et  Dewar,  ni  par  les  autres  observateurs. 

Les  recherches  de  M.  H.  Wilde  ont  mis  hors  de  doute  l'exis- 
tence de  cette  raie. 

Quand  on  volatilise  le  ihallium  ou  son  chlorure  dans  l'arc  élec- 
trique entre  deux  pointes  de  charbon,  on  aperçoit  une  raie  rouge 
qui  semble  coïncider  avec  la  raie  C  de  l'hydrogène  (A  =  6562). 
Gomme  cette  raie  apparaît  invariablement  dans  le  spectre  de  toutes 
les  substances  métalliques  fourni  par  l'étincelle  dans  l'air  humide, 
l'auteur  l'a  d'abord  considérée  comme  due  à  Télectrolyse  de  lava- 
peur  d'eau  contenue  dans  l'air.  Toutefois,  comme  cette  raie  n'ap- 
paraît pas  dans  le  spectre,  produit  par  l'arc,  des  métaux  alcalins  et 
d'autres  étudiés  dans  les  mêmes  conditions,  il  devenait  probable 
que  la  raie  rouge  appartenait  bien  au  spectre  du  thallium. 

L'auteur,  en  opérant  dans  l'air  sec,  a  d'abord  démontré  que  la 
raie  rouge  n'était  pas  due  à  l'hydrogène  de  la  vapeur  d'eau.  Elle 
n'est  pas  due  non  plus  à  de  l'hydrogène  occlus  par  le  thallium,  car, 
en  faisant  éclater  l'étincelle  entre  des  électrodes  de  thallium  el 
des  électrodes  de  palladium  saturées  d'hydrogène,  la  raie  G  de 
l'hydrogène  apparaissait  bien  pendant  quelques  secondes,  mais 
elle  disparaissait  lorsque  les  électrodes  s'étaient  échauffées.  Enfin, 
le  spectre  du  thallium  fondu  dans  le  vide  au  foyer  d*une  lentille 
est  le  même  que  dans  les  expériences  précédentes. 

Dans  toutes  ses  expériences,  l'auieur  a  trouvé  que  la  raie  rouge 
du  thallium  est  un  peu  plus  réfrangible  que  la  raie  G  de  l'hydro- 
gène. 

L'auteur  a  déjà  indiqué  (*)  que  les  raies  caractéristiques  des 
métaux  alcalins  et  de  leurs  homologues  dans  la  série  du  thallium 
se  déplacent  vers  les  parties  les  plus  réfrangibles  du  spectre  dans 
Tordre  inverse  de  leurs  poids  atomiques.  Les  spectres  du  thallium, 
du  gallium  et  de  l'indium  présentent,  en  deçà  de  l'ultra-violel, 
des  couples  de  raies  homologues  distribuées  dans  le  même  ordre 


C)  Proceed.  and  Memoirs  of  the  Manchester  Lit,  and  Phil.  Society,  1878- 
1886. 
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que  leurs  poids  alomiques  : 

Tl  =20,';  X  656o,     5349, 

In  =ii3,4;        X  45io,    4ioi> 
Ga  =    70;  X  4170,     4o3i. 

Les  intervalles  entre  les  deux  raies  varient  dans  le  même  ordre. 
Il  serait  intéressant  de  voir  si  le  spectre  du  scandium  dans  Tare 
contient  un  couple  de  lignes  semblables  dans  Tultra-violet. 

A.-W.  REINOLD  et  A.-W.  RUCKER.  —  Épaisseur  et  résistance  électrique 
de  lames  minces  liquides,  p.  894. 

Ce  Mémoire  rend  compte  d'expériences  effectuées  dans  le  but 
de  déterminer  l'épaisseur  de  lames  minces  d'eau  de  savon  de 
diverses  compositions.  Deux  méthodes  ont  été  employées  : 

I®  Une  méthode  optique,  dans  laquelle  l'épaisseur  moyenne 
d'environ  5o  lames  planes  contenues  dans  un  tube  a  été  déduite 
d'observations  sur  les  phénomènes  d'interférences; 

a**  Une  méthode  électrique,  dans  laquelle  l'épaisseur  d'une 
lame  cylindrique  est  tirée  de  mesures  de  la  résistance  électrique. 

La  méthode  optique  donne  l'épaisseur  vraie  si,  comme  le  pen- 
sent les  auteurs,  l'indice  de  réfraction  d'une  lame  mince  de  liquide 
est  le  même  que  celui  d'une  grande  masse  de  ce  liquide. 

Dans  la  méthode  électrique,  on  suppose  que  la  conductibilité 
d'un  liquide  ne  varie  pas,  quand  on  Tétire  en  lame  mince. 

Si  les  résultats  obtenus  parles  deux  méthodes  concordent,  c'est 
que  la  résistance  électrique  d'une  lame  n'est  pas  affectée  par  sa 
ténuité;  si  les  résultats  diffèrent  beaucoup,  c'est  que  la  conducti- 
bilité spécifique  du  liquide  varie. 

Les  auteurs  ont  montré,  en  i883,  que  l'épaisseur  obtenue  pour 
une  lame  formée  d'une  solution  de  savon  dur  contenants  pour  100 
de  AzO'K,  avec  ou  sans  glycérine,  est  la  même  par  les  deux 
méthodes.  Il  n'en  est  plus  de  même,  quand  on  fait  varier  la  pro- 
portion de  AzO'K. 

L'épaisseur  optique  varie  en  sens  inverse  de  la  quantité  de 
AzO'K,  pour  une  teneur  donnée  en  savon  dur  et  en  raison  in- 
verse de  la  quantité  de  savon,  quand  il  n'y  a  pas  de  sel  dissous; 
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elle  esl  à  peu  près  indépendante  de  la  quantité  de  savon  dur, 
quand  la  solution  de  AzO'K  est  à  3  pour  loo. 

L'épaisseur  électrique,  dans  le  premier  des  trois  cas  précédents, 
varie  dans  le  même  sens  que  Tépalsseur  optique,  mais  beaucoup 
plus  rapidement^  ce  n'est  donc  pas  l'épaisseur  vraie.  Cette  épais- 
seur électrique  peut  varier  beaucoup  d'une  lame  à  l'autre  ^  un 
examen  attentif  a  montré  l'existence,  dans  une  même  lame,  de 
deux  plages  séparées  par  une  ligne  très  irrégulière  et  dont  les 
épaisseurs  sont  sensiblement  dans  le  rapport  de  i  à  2. 

Les  expériences  faites  pour  déterminer  la  cause  de  l'accroisse- 
ment considérable  qu'éprouve  la  conductibilité  électrique  dans 
les  lames  formées  de  solutions  qui  contiennent  très  peu  de  sels, 
ont  montré  que  cet  effet  : 

1®  Est  indépendant  de  petites  variations  de  température; 

2^  N'est  pas  dû  à  l'absorption  ou  à  la  production  de  vapeur 
d'eau  par  la  lame  ; 

3^  N'est  pas  dû  à  des  variations  de  composition  produites  par 
lapassage  du  courant; 

4°  Est  indépendant  de  la  proportion  d'acide  carbonique  dans 
Tatmosphère  ambiante; 

5"  Ne  varie  pas  quand  on  forme  ces  lames  dans  l'oxygène. 

Les  auteurs  ont  constaté  des  effets  analogues  sur  des  lames  plus 
épaisses;  le  phénomène  ne  peut  pas  être  attribué  exclusivement 
à  la  formation  d'une  pellicule,  il  faut  faire  intervenir  une  modifi- 
cation dans  la  composition  chimique  de  la  lame  liquide. 

René  Paillot. 
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COMPTES  RBHDUS  DES  SÉAHGES  DE  L'ACADÉMIE  DES  SGIEHGES, 
T.  CXVI  et  CXVU;  1893. 

E.-H.  AMAGAT.  —  Sur  la  relation  qui  existe  entre  les  coefficients  des  formules 
de  Coulomb  (  magnétisme  ),  de  Laplace  et  d'Ampère,  t.  CXVII,  p.  86. 

Des  formules 

.      .  mids   . 

-      aii'dsds' ,  «       o  'x 

/= (2COs6  —  3cosacosa), 

on  déduit  entre  les  coefficients  la  relation 

X»  =  NKrt, 

N  étant  une  constante  numérique  qu'on  fait  ensuite  égale  ^ 
Tunité.  A-t-on  le  droit  de  considérer  comme  rigoureux  le  raison- 
nement qui  conduit  à  la  relation 

X  =  K  =  a=i         et        N=i? 

Il  est  facile  de  voir  que,  quelle  que  soit  la  marche  adoptée,  on 
vient  se  heurter  à  un  postulatum  :  la  formule  de  LapLace  ne  sert 
de  lien  entre  celles  de  Coulomb  et  d'Ampère  qu'à  un  facteur  nu- 
mérique près  que  l'expérience  seule  peut  déterminer,  et  cela  con- 
trairement à  l'assertion  de  quelques  auteurs.  R.  Dongier. 

VASCHY.  —  Sur  une  propriété  générale  des  champs  admettant  un  potentiel, 

t.  CXVI,  p.  1244. 

S'il  existe  ei;  chaque  point  de  l'espace,  à  l'intérieur  d'une  sur- 
face fermée  S,  un  vecteur  y*  tel  que  ses  trois  composantes  X,  \, 
Z  dérivent  d'un  potentiel  V,  qui  soit  fini  et  continu,  sauf  sur 
certaines  surfaces  de  discontinuité  ^4,  ^2;  où  sa  composante  nor- 

maie /«  =  — -7-  varie  brusquement  d'une  face  à  l'autre,  il  est 

toujours  possible  de  trouver  une  distribution  de  masses  mi,  m^ 
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telle  que  la  fonction 

V'=  —  -f-  —  ■+      =\'  — 

soit  identique  à  V  dans  l'intérieur  de  la  surface  S;  r,,  r2,  r,,  ... 
désignant  les  distances  respectives  des  masses  mi,  m^^  ...  au  point 

Le  sens  attribué  par  Tauteur  au  mot  masse  est,  en  général,  dif- 
férent du  sens  ordinaire  de  ce  mot;  il  est  défini  par  l'égalité 
V'  =  V. 

Pour  le  vérifier,  on  considère  la  fonction  p  identique  à  V  dans 
l'intérieur  de  S,  nulle  dans  l'intervalle  de  S  et  d'une  surface  S'  qui 

l'enveloppe,   sans  autre  discontinuité  que  celle   où  —  ^  varie 

brusquement;  elle  définit  la  densité  de  volume  et  la  densité  su- 
perficielle 

dans  tout  l'espace 

' — é[(è).-^(ë)J' 

sur  les  surfaces  de  discontinuité. 

L'expression  du  potentiel  en  un  point  devient  alors 

fs  dz 


En  posant  V'  =  i'  =  V  et  transformant  cette  expression  après 
combinaisons  convenables,  on  conclut  que  l'intégrale  triple 

//X[(S)-(^)"-(S)>*-. 

tend  vers  9  quand  le  champ  E"  de  l'intégration  est  infini. 

D'où 

dV      dV      dV 
5^  =  5^  =  57=°'       ^  =  ''' 
car  à  l'infini 

V  =  V  =0. 

Donc  Y'  est  identique  à  c  et  une  distribution  des  m  est  définie 
qui  s'accorde  avec  la  distribution  connue  des  potentiels. 

R.  D. 
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VASGHY.  —  Essai  d'une  nouvelle  théorie  de  rélectrostatique,  L  CXVT,  p.  1386. 

On  peut  faire  la  théorie  de  F  électrostatique  sans  admettre  : 
i"  l'existence  réelle  de  masses  électriques  agissant  sur  des  masses 
semblables  et  sur  la  matière  pondérable;  2°  l'extension  delà  loi 

de  Coulomb  (/=  ^^]  aux  actions  réciproques  de  ces  masses; 

3®  l'hypothèse  de  l'élec Irisation  induite  dans  les  diélectriques. 

L'expérience  démontre  que  deux  sphères  s  et  5^  assez  petites  pour 

n'apporter  qu'une  perturbation  insensible   daus  un  champ  aux 

points  Ml,  M2,  Mjy  ...  reçoivent  successivement  en  ces  points  des 

actions  F,,  F2,  Fj,  ...,  F'^,  F^,  F,,  ...;  ces  actions  successives  en 

un  même  point  M  sont  parallèles  et  proportionnelles. 

On  a 

!j  -£i  -  El  ~      - 
Fi  "F,  -F,  ^ 

([ji  dépend  des  deux  sphères  utilisées). 

On  peut  donc  définir  pour  chacune  d'entre  elles  les  quantités  a 
et  V  telles  que 

Et  alors 

F«       F'  F.       F' 

X  "  X'  ■"•^*'  X  "  X'  "-^'^ 

Les  quantités  y"i, /a,  ^3,  ...  caractérisent  le  champ  aux  points 
M|,  M2,  ...,  indépendamment  des  sphères  d'épreuves  utilisées. 

Les  quantités  y*  dérivent  d'un  potentiel  V;  si,  en  effet,  on  fait 
parcourir  à  la  sphère  d'épreuve  X  un  chemin  fermé  quelconque,  la 
force  Xy  =  F  effectue  un  travail  total  nul.  La  force  F  admet  donc 
le  potentiel  XV. 

Enfin,  en  vertu  de  la  Note  (Comptes  rendus,  p.  1244)?  la  fonc- 
tion V  suffit  à  définir  la  distribution  des  masses  électriques;  les 
densités  de  volume  et  superficielles  sont  données  en  chaque  point 
par  les  formules 


C=-Ji[{dK),^{dK),} 
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VASCHY.  —  Propriété  générale  d'un  champ  quelconque  n'admetlani 
pas  de  potentiel,  t.  CXVI,  p.  i355. 

La  loi  de  distribution  des  masses  produisant  un  champ  donné 
admettant  un  potentiel  peut  être  établie  à  l'aide  du  vecteur/ dont 
les  composantes  satisfont  à  la  relation 

/=--LaV-      — [--       —      —1 

Dans  le  cas  où /n'admet  pas  un  potentiel,  la  distribution  peut 
être  représentée  en  chaque  point  par  un  vecteur  [x,  de  telle  sorte 
que  la  masse  vectorielle  d'un  volume  dv  soit  [Ji  dv.  Une  pareille 
masse  développe  en  un  point  IVI  à  la  distance  /'  dans  une  direction 
mM  faisant  avec  le  vecteur  l'angle  0,  une  force  perpendiculaire 

au  plan  du  vecteur  et  de  la  droite  et  égale  à  ^    ^^  ^   • 

D'où  la  propriété  :  La  répartition  de  la  force  (ou  du  vecteur)/ 
aux  divers  points  du  champ,  à  une  époque  t,  est  identique  à  la  ré- 
partition de  la  résultante  de  deux  forces  fictives/  et/2  définies 
ainsi  :  la  force  /  serait  développée  par  un  système  de  masses 
agissant  à  distance  suivant  la  loi  de  la  gravitation  universelle;  /a 
serait  développée  par  un  système  de  masses  vectorielles  agissant 
à  distance  suivant  la  loi  énoncée  plus  haut.  Les  composantes  [x^, 
[x^,  [JL^  de  la  densité  |x  vectorielle  sont  données  par  les  formules 

dY      dZ 
dZ       dX 

^''^>=d^-d7' 

dX       d\ 

L'auteur  donne  la  démonstration  de  cette  proposition  et  une 
application  à  l'étude  des  corps  vibrants.  Làmotte. 

VASCHY.  —  Sur  une  propriété  générale  des  champs  électriques  et  magnétiques, 

t.  CXVI,  p.  1437. 

L'utilisation  des  propriétés  démontrées  plus  haut,  permet,  en 
appliquant  certains  résultats  expérimentaux,  tirés  par  exemple  de 
l'expérience  de  Biot  et  Savart,  relative  à  l'action  d'un  courant  cy- 
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lindrique  indéfini  sur  un  aimant,  de  faire  la  théorie  de  l'électro- 
magnétisme,  que  l'auteur  expose  en  quelques  mots.  L. 

VASCHY.  —  Calcul  des  forces  auxquelles  sont  soumis  les  corps  placés 
dans  un  champ  électromagnétique,  t.  CXVIIi  p.  726  et  io65. 

D'après  Maxwell,  l'ensemble  des  corps  situés  dans  un  champ 
électrique  à  l'intérieur  d'une  surface  S  est  soumis  de  la  part  du 
reste  du  champ  à  des  tensions  (ou  pressions)  appliquées  aux  di- 
vers éléments  de  S.  La  tension /?  par  unité  de  surface  au  point  M 
a  une  direction  telle  que  le  vecteur  représentant  l'intensité/  du 
champ  en  M  soit  bissecteur  de  l'angle  formé  par  cette  direction  et 
par  celle  de  la  normale  extérieure  à  la  surface  S  en  M,  et  une 

grandeur  p  =  ~-^  ne  dépendant  que  de  l'intensité  /du  champ  et 

du  pouvoir  inducteur  spécifique  K  du  milieu  au  point  M. 

Si  l'on  prend  pour  surface  S  celle  d'un  parallélépipède  rec- 
tangle infiniment  petit  ayant  pour  arêtes  dx,  dy,  dz,  la  force 
électrique  F  dxdydz  est  la  résultante  des  pressions  appliquées  à 
ses  six  faces. 

Si  pxxj  Pyxt  Pnx  sont  les  composantes  suivant  Ox  des  tensions 
appliquées  en  M  à  trois  éléments  de  surface  égale  à  l'unité,  res- 
pectivement normaux  aux  axes  O^,  Oj',  O^,  on  a  pour  la  com- 
posante O^  de  la  force  F  dx  dy  dz 

Y^dxdydz  ^^JP^^^±EL^  ^-^dxdydz, 
'         -^  Ox  dy  àz  -^ 

Si  X,  y,  Z  sont  les  composantes  de/  suivant  les  trois  axes 

87tK/?;r^  =  X«-Y«-ZS 
87rK/?j.;r=2XY, 
87cK/>xc  =  2XZ. 

Si  Ton  pose  pour  abréger 

d\  dZ 
dZ  d\ 
d\      d\ 
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p  étant  la  densité  de  masse  électrique  et  le  vecteur  \l  la  densité  de 
masse  vectorielle  électrique  (Comptes  rendus,  t.  CXVI,  p.  1437). 
on  a  finalement 

La  force  F  peut  donc  être  considérée  comme  la  résultante  de 
trois  autres  : 

1**  Une  force  F  =Jp  identique  à  celle  qui  résulte  de  la  loi  de 
Coulomb  :  elle  a  même  direction  que  l'intensité  /  du  champ  et 
est  égale  au  produit  de/  par  la  densité  électrique  p; 

2°  Une  force  Fx=  —  ^^  i-(i?]  existant  seulement  dans  les 
8iïK  dn  \K/ 

milieux  non  homogènes,  qui  pousse  le  corps  dans  le  sens  où  j: 
décroît  le  plus  rapidement  ;  elle  est  proportionnelle  à  la  variation 
relative  de  r^y  ^-^  et  à  la  grandeur  de  la  tension  g^;  sa  direc- 
tion est  indépendante  de  Torientation  du  champ  ; 

3®  Une  force  F^^  =  i^/fx  sin8,  perpendiculaire  à  la  direction  du 

champ  /  et  à  celle  de  la  densité  [x  de  la  masse  vectorielle  élec- 
trique, proportionnelle  à  Taire  du  parallélogramme  construit  sur/ 
et  u  :  cette  force  n'existe  que  dans  l'état  variable  du  champ^ 
puisque  dans  l'état  d'équilibre  jjl  =  o. 

On  trouvera  de  même,  dans  le  cas  du  champ  magnétique  : 

I®  Une  force  F  =/p  conforme  à  la  loi  de  Coulomb  ; 

2"*  Une  force  F»  =  —  J-^  ^-  i  dans  un  milieu  non  homocrène  ; 

3°  Une    force  Fja=  î7/(x  sinO,    existant   seulement   dans  les 

parties  du  champ  où  il  n'y  a  pas  de  potentiel  magnétique;  cette 
dernière  représente  la  force  exercée  par  un  champ  magnétique 
sur  un  courant  :  il  suffît  de  prendre  |jl  =  i,  ainsi  qu'il  résulte  des 
expériences  de  Biot  et  Savart. 

Si  l'on  tient  compte  des  relations  indiquées  par  Maxwell  entre 
l'intensité  /.(X^,  Y^,  Z^)  et  l'intensité  /«(X„„  Y;„,  Z«)  d'un 
champ  magnétique  variable,  les  équations  données  ci-dessus  se 
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simplifient.  Ces  relations  de  Maxwell  sont  les  suivantes 


dz 

dit            I   àX„ 
dy   ~       K    dt  ' 

dz 

dZ„        1   dX,            X, 

et  celles  qui  s'en  déduisent  par  permutation  circulaire.  K  et  K' 
sont  les  inverses  des  pouvoirs  conducteurs  électrique  et  magné- 
tique du  milieu;  R  sa  résistance  spécifique. 
Il  vient  alors 

^*"  A'kKK'    ^(^'«^«~"^"»^<?')"^ — j^(Y,«Ze  =  Z,„Ye)   . 

Posons,  pour  simplifier, 

KK'  =  a«,         R  =  4irKe, 
4it«^^==  Y;nZ^  — Z,„Yc, 

^TZWy  =  Zm^e —  X;,tZc, 


on  aura  alors 


a«Fa,= 


a*V^=^  + 


La  force  F  par  unité  de  volume  peut  donc  être  considérée 
comme  la  résultante  : 

i®  D'une  force  -^  proportionnelle  à  iv  et  ayant  même  direc- 
tion que  ce  vecteur;  elle  n'existe  que  dans  les  conducteurs, 
puisque  6  est  infini  pour  les  isolants  :  c'est  l'action  du  champ 
magnétique  sur  le  courant; 

2®  D'une  force  -;  -rr  ayant  même  direction  que  w  :  c'est  la 
force  développée  par  la  variation  du  champ. 

La  vérification  expérimentale  de  ces  formules  parait  assez  com- 
pliquée. L. 
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SUB  UV  STSTÉMI  DE  DEUX  PEHDULSS  BBLliS  PAR  UH  TtL  ÉLASTIOUE 
ET  SUR  L'ABSORPTIOH  D'ÉIERfilE  DUE  Aïï  FROTTEMERT  INTÉRIEUR  DU 
FIL; 

Par  m.  Lucien  de  La  RIVE  (»). 

I.  L'étude  de  l'action  réciproque  de  deux  parties  d'un  même 
système  solide  animées  de  mouvements  périodiques  remonte, 
comme  on  le  sait,  à  la  découverte,  par  EUicot,  de  l'influence 
mutuelle  de  deux  horloges  voisines.  Cette  transmission  de  mouve- 
ment oscillatoire  peut  être  rendue  ])Uis  apparente  par  des  dispo- 
sitions spéciales  et  c'est,  en  particulier,  le  cas  lorsque  deux  pen- 
dules de  même  longueur  réagissent  l'un  sur  l'autre.  Savart  (^)  a 
fait  osciller  deux  pendules  sur  des  couteaux  fixés  aux  deux  extré- 
mités d'une  tige  métallique  horizontale  et  il  a  constaté  et  observé 
la  communication  alternative  du  mouvement  pendulaire  entre  eux. 
J'ai  trouvé  qu'en  reliant  les  masses  de  deux  pendules  de  même 
longueur  par  un  fil  de  caoutchouc,  restant  constamment  tendu  et 
de  section  assez  petite  pour  leur  laisser  une  indépendance  relative, 
on  obtient  une  alternance  de  l'amplitude  oscillatoire  de  Vun 
des  pendules  à  r autre,  qui  est  complète  au  commencement  de 
V expérience  et  qui  reste  régulièrement  périodique. 

Chacune  des  masses  pendulaires  est  un  cylindre  de  plomb  P, 
représenté  en  demi-grandeur  {fig»  i),  de  8*="  de  diamètre  et  de  8*""' 
de  hauteur,  pesant  5''8,  dans  Taxe  duquel  se  trouve  un  petit  cy- 
lindre de  laiton  C  dépassant  un  peu  celui  de  plomb,  percé 
axialement  pour  recevoir  le  fil  de  suspension  F  et  muni  d'une 
vis  de  pression  pour  le  fixer.  Le  fil  de  suspension  est  en  acier, 
a  un  diamètre  de  o"",7  el  une  longueur  de  3™, G-.  Le  point 
de  suspension  est  obtenu  par  l'insertion  du  fil  dans  un  cylindre 
de  laiton  C  à  vis  de  pression  vissé  lui-même  dans  une  poutre  du 
plafond.  Chaque  extrémité  du  fil  élastique  E  est  serrée  dans  une 
pince  à  vis  munie  d'un  petit  anneau  horizontal  A,  représenté  aussi 
en  projection  horizontale,  dans  lequel  passe  librement  le  fil  d'acier 


(>)  Voir  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences j  p.  4oï» 
février  1894,  et  p.  523,  mars  1895. 
(•)  L'Institut,  I"  section,  1889,  p.  462. 

/.  de  Phys.,  Z*  série,  t.  III.  (Décembre  1894.)  35 
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à  sa  sortie  du  cylindre,  de  manière  que  la  direction  de  la  ten- 
sion passe  forcément  par  l'axe  de  la  masse.  La  distance  des  deux 
points  de  suspension,  identiquement  disposés,  est  4^^,63,  L'am- 
plitude de  l'oscillation  est  mesurée  par  le  passage  de  l'ombre  du 
(il  de  suspension  sur  une  règle  divisée  horizontale,  placée  à  o™,  84 


Fig.  I. 


to=^  éo 


au-dessus  du  cylindre  oscillant.  Les  deux  fils  employés  sont  en 
caoutchouc  non  vulcanisé,  pur  Para.  Leur  section,  qui  est  carrée, 
est,  pour  le  n°  1,  0,87  et,  pour  le  n**  2,  3"*", 82  carrés.  La  durée 
de  l'oscillation  simple  entre  deux  points  d'arrêts  successifs,  dé- 
signée par  durée  de  l'oscillation  T^,  est  1',  92  et  correspond  à  une 
longueur  théorique  du  fil  de  suspension  de  867*^",  6. 

Désignons  par  A  et  B  les  deux  pendules.  On  met  en  mouve- 
ment B,  sans  vitesse  initiale,  en  l'écartant  de  la  verticale  de  ma- 
nière à  l'éloigner  de  A  dans  le  plan  vertical  AB.  L'amplitude  de  B 
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diminue  graduellement,  tandis  que  A  se  met  en  oscillation  et  que 
son  amplitude  augmente.  Le  premier  minimum  de  B  est  à  peu 
près  nul,  donnant  lieu  à  un  arrêt  apparent  et,  à  cet  instant,  l'énergie 
de  B  est  intégralement  transmise  à  A  qui  a  atteint  son  maximum. 
Puis,  la  transmission  inverse  commence  à  s'effectuer  et  ainsi  de 
suite,  et  la  durée  de  la  période  entre  deux  maxima  ou  deux  mi- 
nima  de  chaque  pendule  est  absolument  constante.  La  durée 
de  l'oscillation  pendulaire  est  sensiblement  la  même  que  la  durée 
normale  T^ ,  et  l'on  observe  que  le  pendule  entraîné  est  en  retard 
d'une  demi-oscillation  sur  le  pendule  entraînant;  ce  retard  change 
de  sens  lorsque  le  rôle  des  pendules  s'intervertit.  Avec  le  fil  n**  1 
il  s'écoule  5°^  entre  deux  maxima,  ce  qui  équivaut  à  i56  oscilla- 
tions, avec  le  n°2  i^ig*  ou  4i  oscillations. 

La  période  d'alternance  est  constante,  mais  l'amplitude  des 
maxima  diminue  et  celle  des  minima  augmente  graduellement. 
Après  six  périodes,  c'est-à-dire  3o",  la  demi-amplitude  s'est 
réduite,  pour  le  maximum,  de  28*^"^  à  12^°^,  et,  pour  le  minimum, 
est  montée  de  o*",  5  à  8*^™.  En  continuant  à  observer  la  marche  des 
pendules,  on  s'assure  que  l'amplitude  tend  à  ne  plus  subir  d'alter- 
nance et  que  de  plus,  ce  qui  est  important,  la  différence  de  phase 
finit  par  devenir  nulle  :  Ainsi  les  deux  pendules  tendent  à  os- 
ciller comme  leur  centre  de  gravité  commum,  ou  comme  for- 
mant un  système  rigide  avec  une  tension  constante  dujil. 

II.  —  Théorie  du  mouvement  du  système  des  deux  pendules. 

Soient  A|  et  Aa  les  verticales  des  points  de  suspension  projetées, 

Fig.  2. 

^ 


«^*         Aa  '"# 


comme  le  montre  \^  fig.  2  sur  la  ligne  horizontale  qui  joint  les 
centres  de  gravité  des  deux  masses  m^  et  m^,  et  u^  et  u^  les  dis- 


54o  DE  LA  RIVE. 

tances  respectives  de  /n^  et  mj  aux  points  Âi  et  Â2,  à  un  instant 
quelconque,  projetées  sur  cet  axe.  Soient  encore  K,  So  le  module 
d'élasticité  el  la  section  normale  du  fil,  L  sa  longueur  à  I^étal 
normal  et  d  rallongement  correspondant  à  la  largeur  totale  A1A29 
/,  niy  g  la  longueur  et  la  masse,  les  mêmes  pour  les  deux  pendules, 
et  la  gravité. 

Le  pendule  m^  décrit  Tare  de  cercle  /722A2;  la  composante  de 
la  pesanteur  suivant  l'arc  est  ^msinO  et  celle  de  la  tension  T  du 
fil  supposé  horizontal  est  TcosO.  On  substitue  sinO  à  0  et  i  à  cosd 
et  Ton  obtient  pour  m^  et  de  même  pour  m^  les  équations  sui- 
vantes, dans  lesquelles  T  est  donné  par  la  formule  ordinaire  de 
rallongement,  en  supposant  5o  constant, 

m "2^  -h/n^-y  -+-  -j-[rf-hMj— Ml]  =  o, 
/n -^^  4- m^  y  — -j-.  [rf4- a,  -  Ml]  =  o. 

Faisant  Mj  +  w^  =  œ,  U2  —  u^  ^=y,  on  a  par  addition  et  sous- 
traction des  (i) 

d^x        E^ 

(1)  -3^H-,»  =  «, 

Faisons  pour  abréger  — ^  =  s. 

La  fraction  e  est  petite  par  rapport  à  i.  En  efiet,  considérons 
le  système  en  équilibre  et  admettons  que  la  déviation  1/2  =  — U\ 
est  petite  non  seulement  par  rapport  à  L,  mais  aussi  par  rapport 
à  rf,  ce  qui  est  le  cas  pour  les  fils  employés  à  cause  de  la  grandeur 
relative  de  m.  L'équation  d'équilibre  est 

U  K  5o  / 

(  i  )  -^ = j-  =  e. 

d  —  iu       gm  L 

Cette  fraction  est  0,02  pour  le  n°  1  et  0,07  pour  le  n**  2.  Re- 
marquons que  l'observation  de  u  peut  se  faire  en  remplaçant  l'un 
des  pendules  par  un  point  fixe;  le  terme  d —  2W  devient^ — 1/. 

L'équation  (3)  devient,  en  s'en  tenant  à  la  première  puissance 
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de  e, 

Les  (2)  et  (3)  intégrées  avec  la  condition  initiale  d^une  vitesse 
nulle  pour  m^  et  m^  donnent 

ar  =  A  cos  4/^  t,        ^  =  B  cos  l/^  [i-^z]t  —  itd. 

On  fait  td=e^  et  Ton  détermine  les  constantes  par  la  condi- 
tion (*)  que  pour  ^  =  0  on  ait  «2=  A©,  w«  =  e©. 

Il  faut  pour  cela  que  rrix  soit  maintenu  dans  la  position  de  l'équi- 
libre du  système  pendant  que  m^  est  écarté  de  la  verticale,  ce  qu'il 
est  aisé  de  réaliser.  On  trouve  alors  B  =  A  =  Ao-f-«o>  ce  qui 
donne  pour  u^  et  u^  les  expressions  suivantes,  obtenues  en  rem- 
plaçant la  somme  et  la  différence  de  deux  cosinus  par  le  produit 
correspondant 

I.  TZt  TZt 

Uj4-  «0  =  A  cos  7=-  cos  =-  > 
;  T. 
.      .      TZt     ,     IZt 
Ml  — «0=  A-sin  -=  sin=-, 

avec 

I  _    I  I 

T  ~  Ti""^  Ti' 

On  évite,  par  cette  valeur  initiale  de  Ui ,  des  termes  ayant  e©  en 
facteur  qui  rendent  le  résultat  moins  simple  sans  l'altérer  d'une 
manière  essentielle,  à  cause  de  la  petitesse  de  Cq.  On  déduit  des  (5) 
les  conséquences  suivantes  : 

1**  Les  pendules  oscillent  respectivement  par  rapport  aux 
points  a^  et  a^  situés  à  la  distance  Cq  de  A|  et  A2. 


(*)  Si  les  positions  initiales  sont  symétriques  par  rapport  au  centre  de  gravité 
commun,  on  a  A  =  0,  et  si  elles  sont  telles  que  les  distances  respectives  de  m, 
et  m,  aux  points  a,  et  a,  soient  égales  et  de  même  sens,  on  a  B  =  0.  Dans  ces 
deux  cas  les  pendules  oscillent  sans  alternance  d*amplitude. 
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2°  L'oscillation  est  doublement  périodique;  T=T|  1  i  —  -  I  est 

très  peu  différent  de  T«  et  la  période  T2  est  beaucoup  plus 
longue,  à  cause  de  la  petitesse  de  £.  Par  conséquent,  les  facteurs 

cos;sr  et  sin=T-  modifient  progressivement  l'amplitude  de  Uoscilla- 

tion  pendulaire  et  la  font  passer  par  une  série  de  maxima  et  de 

minima  pour   des  valeurs  de  t  exprimées  par — ^>  k  étant  un 

nombre  entier.  Si  n  est  le  plus  grand  nombre  entier  compris  dans 

-  >  on  a  /iT  =  (/i  —  i)T| .  Les  passages  par  le  zéro 

(at4-co  =  o,      M,  — co=o) 

T 
ont  lieu  respectivement  pour  /=  /iT et  /  =  nT,  différence 

de  phase  qui  correspond  à  un  retard  de  m^  sur  m^  pendant  la  pre- 
mière demi-période  —  •  En  effet,  si  cos=r  et  sin^  sont  positifs, 

/  =  nT,  avec  n  pair,  par  exemple,  donne  une  amplitude  positive 

T 
de  m2  dont  la  vitesse  est,  par  conséquent,  positive  pour  /=nT ; 

d'autre  part,  cette  valeur  de  /  donne  une  amplitude  négative 
de  mi  ;  donc  m\  suit  m^  dans  son  mouvement.  L'inverse  a  lieu 
pour  la  seconde  moitié  de  la  période  Ta  et  ainsi  de  suite.  Le  même 
raisonnement  montre  que,  pour  chaque  pendule,  deux  passages  au 
zéro  avec  des  valeurs  de  n  différant  d'un  nombre  pair  se  font  avec 
des  vitesses  dirigées  dans  le  même  sens,  si  t  reste  compris  dans  la 
même  demi-période  à  partir  du  maximum,  et  en  sens  contraires 
dans  l'autre  cas,  ce  qui  signifie  qu'au  passage  par  le  minimum  un 

zéro  additionnel  est  dû  au  facteur  cos^  qui  s'annule,  et  a  lieu 

T 
entre  les  deux  zéros  normaux,  qui  comprennent  ~  • 

Supposons  en  premier  lieu  /iTh —  =  —î  et  faisons  /:=  ~  —  /'. 

Au  coefficient  constant  près,  l'amplitude  de  m^  est  sîn-=r  sin-^i 

expression  qui  ne  change  pas  de  signe  avec  /'.  Ainsi,  lorsque  le 
zéro  additionnel  coïncide  avec  un  zéro  normal,  le  zéro  devient  l'ex- 
trémité de  l'oscillation  de  transition,  comme  le  montre  la  première 
ligne  brisée  ambm'c  de  la  Jig.  3.  Au  troisième  zéro  c  la  vitesse 
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est  en  sens  contraire  de  celle  au  premier,  a.  après  2  T.  Supposons 

.  T  .  T 

en  second  lieu  nT  =  —  •  Les  trois  zéros  successifs  sont  /iT > 

a  2 

T 
/ïT,  nT  H —  et   dans  ce   cas  la   seconde  ligne  brisée    amm'c 

montre  que  la  vitesse  en  c  est  de  même  sens  que  celle  en  a^ 
après  T. 

Fig.  3. 


Cherchons  la  durée  de  la  demi-oscillation.  La  vitesse  égalée  à  o 

donne 

nt  T,  7tt 

tang^=— ^'tang  — . 

T 
Si  nT<^  —9  on  obtient  pour  6  une  valeur  positive  plus  petite 

T 
que  -  en  faisant  dans  cette  équation  /  =  nT  —  0.  En  effet,  en 

T 

supposant  n  grand  et  en  tenant  compte  de  la  petitesse  de  7^-»  on  a 


tangT=.  = 


T        T,  I  ^  1CÔ 

T    tangTC/iT  "^  T 


On  voit  aisément  que  la  racine  de  cette  équation,  lorsque  n  a 
une  valeur  quelconque,  est  plus  petite  que  celle  qui  correspond 

à  /iT  ^  — ?  et  qui  est  celle  de  l'équation  tango:  =  -9  voisine  de  -j  • 

T 

Par  conséquent,  0  a  une  limite  supérieure  voisine  de  -  et  reste 

T 

toujours  plus  petit  que  -  •  La  durée  cherchée  entre  le  passage  au 

T 

zéro  et  Textrémité  de  l'oscillation  est  donnée  par 0,  et  celle 

T 

du  retour  au  zéro  est h  8.  L'oscillation  est  isochrone  entre  deux 

a 

zéros,  mais  les  deux  demi-oscillations  ne  le  sont  pas  et  le  sens  de 
la  différence  est  tel  que  la  vitesse  de  ma  diminue  pendant  la  pre- 
mière demi-période. 
La  période  T2  étant  donnée  par  -T|,  la  valeur  de  e  montre  que 
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T2  est  proportionnel  à  la  longueur  et  en  raison  inverse  de  la 
section  du  fil  élastique. 

3°  L'amplitude  minima  est  assez  petite  pour  donner  lieu  à  un 
arrêt  apparent.  En  effet,  il  résulte  de  ce  qui  précède  que  l'on  a 
une   limite   supérieure    de   Tamplitude   minima   en   évaluant  le 

facteur  cos  =;-  dans  lequel  C=  ~ >  ce  qui  donne  sin  -=-•  Dans 

1}  *  11*  ail 

le  cas  où  Ta=i56T,  cette  fraction  est  environ  ^.  Ainsi  pour 

une  amplitude  initiale  de  5o*^"*  l'amplitude  minima  est  plus  petite 

que  5"". 

Coefficients  à  introduire  dans  Véquation  (3)  pour  tenir 
compte  de  la  variation  de  la  section  du  fil  élastique.  —  On  a 
supposé  dans  ce  qui  précède  que  la  section  du  fil  reste  égale  à  la 
section  à  l'état  normal  s^^  et  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de 
sa  variation  pour  vérifier  par  les  observations  les  équations  du 
mouvement  des  pendules.  J'admets  pour  déterminer  la  section  à 
un  instant  quelconque  d'une  manière  approximative  que  le  vo- 
lume du  fil  est  constant,  c'est-à-dire  que  la  diminution  de  l'épais- 
seur compense  l'augmentation  de  longueur  (*).  D'après  cette 
hypothèse,  s  étant  la  section  variable,  il  faut  remplacer  dans 
l'équation  (3)  5©  par  s  dont  la  valeur  est  liée  à  celle  de  y  par  la 
relation 

r       rf  +  rl 

*hH j-      =5o, 

d'où 

'='.[-^^-(-t/-)"-(^)"-i 

Le  terme ^[.X^"^]  devient,  en  négligeant  les  termes  en 

9.K5o/r     /         id       3di        irf» 


^mL 


[/         2d       3di        irf»  \  d     -] 


(*)  Celte  hypothèse  approximative  ne  tient  pas  compte  des  résultats  connus 
obtenus  par  Wertheim  d'après  lesquels  le  volume  d'un  fil  de  caoutchouc  subit 
une  dilatation  égale  au  tiers  de  Talion gemcot.  La  section  s  est  donc  une  section 
fictive  un  peu  trop  petite,  mais  on  n'en  obtient  pas  moins  pour  K  une  valeur 
constante  et  pour  ae  une  valeur  qui  s'accorde  avec  les  observations. 
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Soient  a  et  b  les  coefficients  de  y  el  de  d  qui  sont,  le  premier 

la  somme  d'une  série  convergente  et  le  second  la  fraction ^; 

(3)  devient 

-^  =  I  [l  -+-  2at][jr  -^2bdt]  =  o. 

Il  suffit  donc  de  remplacer  dans  les  résultats  obtenus  e  par  at 
et  d  par  bd.  De  même  (4)  devient,  pour  le  cas  de  l'équilibre  du 
pendule  lié  au  point  fixe 


III.  —  Mesures  pour  la  vérification  des  formules. 

Valeur  de  Sq,  —  La  section  est  évaluée  par  le  volume  et  la  lon- 
gueur et  le  volume  est  obtenu  en  déterminant  la  densité  par  la 
méthode  du  flacon. 


NM. 
N*2. 


Longueur. 

Poids. 

Seclion. 

Densit 

363*'» 

a'%91 

o»-S87 

0,9^ 

386"» 

12»',  07 

3«""S3a 

0,94 

Afodule  d^ élasticité  K  en  unités  C.G.S  (*  ).  —  On  détermine  K 
en  mesurant  les  allongements  d'un  fil  de  i.™  de  long  à  l'état  normal 
suspendu  verticalement,  à  l'extrémité  duquel  agissent  des  poids 
variables  posés  dans  une  petite  boîte  en  carton  en  forme  de  pla- 
teau de  balance,  suspendue  au  fil  et  dont  le  poids  additionnel  est 
de  2^'.  Désignant  l'allongement  par  X,  la  masse  du  poids  par  m  et 

remplaçant  5  par  l'expression  trouvée  plus  haut,  qui  est  ici —  » 

on  a  l'égalité 

K5o 


100^ 


XL       100  j 


(•)  Le  module  d'élasticité  est  la  force  qui  allonge  de  l'unité  de  longueur  un  fil 
ayant  Funité  de  longueur  et  l'unité  de  section.  Sa  valeur  est  en  raison  inverse  de 
Textensibilité  de  la  substance.  Celle  que  j'ai  obtenue  pour  les  fils  employés  cor- 
respond à  une  vitesse  de  propagation  du  son  de  33".  M.  Stefan  (C  R.  de  l'Acad. 
de  Vienne,  t.  LXV)  a  trouvé  celte  vitesse  comprise  entre  3o"  et  60»  pour  diverses 
variétés  de  caoutchouc. 
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N*»  1. 

Poids.  \.  -^'  iH •!rh+  —  • 

A  100        A  L         «ooj 

rr  om 

Q. t2,0  1,0  î,Oa  1,02 

7 7»o  1,0  1,07  1,07 

la i3,a  0,90  i,i3  1,01 

17 ao,6  0,82  1,20  0,98 

22 28,5  0,77  1,28  0,98 

27 38,3  0,70  1,38  0,96 

Moyenne i  ,00 

Poids.  >».  TT-.  iH T-(i-f- — )• 

A  100  A  \  100/ 

fr  cm 

2 0,5  4.0  IjOO  4>0 

7 1,8  3,7  1,02  3,77 

17 4,7  3,6  1,04  3,74 

a7 7,9  3,4  1,07  3,63 

37 11,4  3,2  1,10  3,55 

47 i5,2  3,1  i,i5  3,56 

57 i9»î*  a, 9  1,19  3,45 

67 23,5  2,8  1,23  3,44 

77 ^8,3  2,7  1,28  3,45 

•  Moyenne 3 ,62 

On  voit  que  les  nombres  de  la  dernière  colonne  qui  donnent 
— —  sont  plus  près  d'une  valeur  constanle  que  ceux  de  la 
colonne  y^  ce  qui  justifie  la  correction  relative  à  la  section.  La 
valeur  moyenne  donne  pour  le  n**  1 

K  =  ^^'''l^'""'  =  112. 10»  en  unités  G. G. S., 
0,87 

valeur  qui,  réduite  en  unités  usuelles,  kilogramme,  mètre,  milli- 
mèlre  carré,  est  0,11 5,  le  ^qqqqq  environ  du  coefficient  d'un  fil 
de  cuivre.  L'allongement  est  de  {  pour  un  poids  de  20*"^  et  la  section 
0,87.  Le  Tableau  semblable  donne,  pour  le  n°  2,  107.10',  valeur 
la  même  à  j^  près. 
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Valeur  de  e.  —  Les  Tableaux  quî  précèdent  donnenl — ?,  et 

la  valeur  numérique  des  autres  quantités  qui  entrent  dans  l'expres- 
sion de  e  résulte  des  dispositions  des  expériences  faites  avec  les 
deux  fils  successivement.  La  distance  des  points  de  suspension 

rf  4- Lest  463*^". 

N»  1.  N*  2. 

/ 367-  367- 

L 363-  386«- 

m 5.IO*»'  5.IO*»' 

— - 1,0.10*  3,62.10* 

g  ' 

e o,oaoi  0,0686 

L'évaluation  directe  de  e  par  Téquation  (4)  donne  0,0198  et 
o,o656y  valeurs  peu  différentes  de  celles  obtenues  par  le  module 
d'élasticité. 

Valeur  de  ^2-  —  On  calcule  Ta  par  la  relation  T2=  — T,, 
T,  =  i,92. 

a.  — .  T.. 

N«  1 o  ,63     o,oo636   o,oo6a3     3o2'   3o8* 

N"  2 0,70     9,0238    0,0227       8o"    84» 

Les  deux  valeurs  de  T2  pour  chaque  fil  correspondent  aux 
deux  valeurs  de  e  qui  sont  peu  différentes. 

Valeur  de  Ta  observée. 

Nombre 
de  périodes.  Durée.  T,. 

N»  1. 

m     s  s 

3 |5.12  3o4 

7 35.50  307 

8 40.40  3o5 

N-  2. 

4 5 .  20  80 

6 7.55  79 

5 6.37  79 

On  voit  que  les  moyennes  des  valeurs  observées,  5"  5*  et  i^ig* 
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s'accordent  avec  les  valeurs  calculées  dont  les  moyennes  sont 
5"6"  et  i"22%  de  manière  à  ne  laisser  aucun  doute  sur  l'explica- 
tion de  ralternance  des  pendules  par  les  considérations  théoriques 
qui  précèdent,  et  les  équations  qui  en  résultent. 

IV.  —  Amortissement  des  oscillations  d*un  pendule  relié 

A  UN  point  fixe  PAR  UN  FIL  ÉLASTIQUE 

Le  point  fixe  auquel  le  pendule  est  lié  est  à  la  même  hauteur 
que  la  masse  pendulaire.  Je  me  suis  servi  dans  les  expériences  qui 
suivent  d'une  caisse  très  lourde  dans  la  paroi  verticale  de  laquelle 
est  inséré  un  crochet  auquel  s'attache  l'extrémité  du  fil  élastique. 
L'amplitude  de  l'oscillation  est  mesurée  par  le  passage  de  l'ombre 
du  fil  de  suspension  sur  une  règle  divisée  horizontale  à  surface 
verticale.  La  lumière  est  à  i3o*^°^  de  la  règle  et  le  fil  à  3*^"*,  dispo- 
sition qui  donne  lieu  à  une  correction  de  jj  en  moins  de  l'ampli- 
tude observée  à  partir  du  point  central.  Il  est  à  noter  que  la  demi- 
amplitude  est  comptée  à  partir  du  point  d'équilibre  du  pendule 
lié  par  le  fil  au  point  fixe,  qui  se  trouve  être  le  point  central  de 
l'oscillation  totale. 

Quand  on  fait  osciller  un  pendule  dans  ces  conditions,  on  ob- 
serve une  diminution  graduelle  d'amplitude  supérieure  à  celle  re- 
lative au  pendule  libre  qui  est  due  seulement  à  la  résistance  de 
l'air,  et  la  différence  s'accentue  d'autant  plus  que  le  fil  est  court 
et  que  sa  section  est  forte.  J'ai  employé  pour  ces  recherches  le 
pendule  déjà  décrit  pesant  5*"^  et  les  mêmes  fils  élastiques.  La 
demi-amplitude  pour  le  pendule  libre  décroît  en  lo"  de  i8*" 
à  i6*^;  s'il  est  lié  à  un  point  fixe  par  le  fil  n**  1  avec  une  longueur 
de  363*^"  cette  même  diminution  s'effectue  en  2"*3o*  et,  si  la  lon- 
gueur du  fil  est  réduite  à  i",  en  i"io*.  Le  décrément  de  l'ampli- 
tude qui  est  la  mesure  de  l'amortissement  est  la  donnée  expérimen- 
tale que  les  observations  suivantes  ont  pour  objet  de  déterminer. 

Pendule  libre.  —  Soient  E  la  demi-amplitude,  y  le  décrément, 
2,3  le  log.  nat.  de  lo,  t  le  temps  exprimé  en  secondes  entré 
deux  valeurs  de  E,  Eq  et  E^ ,  on  a 

logEp-IogEi 

;   —  2,J  -  • 
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Dans  le  Tableau  qui  suit,  E  varie  entre  20*"  et  i4*^°. 

t,  E.  logE.  Diiïérence.      £  calculé. 


cm 


o 20,67  i,3i534                    -^  20,67 

5 19,31  1,28578  l'ilfl  '9»3o 

10 17,94  1,25382  ®»®  '9  ,3  jjj, 

15 16,87  i,^^7«^  ^'"tr  ^Mo 

20 i5,8o  1,19866  '''''Tzl  i5,7o 

c  /     o               1q  o,o3o46            ." 

25 ï4j73  1,16820  i4>70 

Moyenne 0,02942 

Y  =  0,00022. 

Dans  la  dernière  colonne,  E  calculé  par  la  valeur  moyenne  y 
s'accorde  suffisamment  avec  E  observé  pour  qu'on  puisse  consi- 
dérer Y  comme  constant  entre  des  limites  assez  rapprochées  telles 
que  celles  du  Tableau.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  entre  des  li- 
mites plus  étendues  et  d'autres  séries  analogues  font  trouver  poury 
une  valeur  plus  petite.  11  en  résulte 

E  compris  entre 20*™  et  i5'"        i5*"  et  lo'^"         10*="  et  S*"*" 

Y 0,00022  0,00016  0,00011 

Pendule  relié  à  un  point ^xe,  — L'allongement  moyen  du  fil, 
ou  l'allongement  lorsque  le  pendule  est  dans  la  position  d'équi- 
libre, est  donné  par  la  différence  entre  la  distance  du  point  fixe  à 
la  verticale  du  point  de  suspension  et  la  longueur  normale  du  fil. 
Le  décrément  y'  dû  au  frottement  intérieur  du  fil,  s'obtient  en 
retranchant  du  décrément  trouvé  la  valeur  de  y  obtenue  ci-dessus. 
Dans  les  trois  Tableaux  suivants,  on  n'écrit,  pour  abréger,  que 
les  amplitudes  observées  et  calculées  et  le  résultat  y'.  Le  temps  est 
en  général  compté  par  le  nombre  n  de  doubles  oscillations  et  la 
valeur  en  secondes  de  cette  oscillation  est  déterminée  au  bout  d'un 
certain  temps. 

N°  1,  L  =  363,  allongement  o,ï. 

t.  E.  E  calculé, 

m  cm  cm 

0 24,6  24,6 

5 Ï9i6  19,9 

10 i5,7  16,0 

i5 12,7  12,9 

20 10,4  10,4 

Y'=  0,00071—  0,00022  =  0,00049 
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N"*  1,  L  =  loo,  allongement  0^2. 

t.  n,  E.  E  calculé. 

■     •  em  cm 

0.00 O  l3,6  l3,6 

)>       9  12,5  12,8 

2.    2 19  11,7  «^6 

»      32  10,7  ïo»^ 

»      46  9,7  9,5 

»      58  8,7  8,6 

4.37 74  7,8  7,8 

y  =s  0,00209  —  0,00016  =  0,00193. 

N"  ï,  L  =  386,  allongement  o,i5. 

t.  n.  E.  E  calcalé. 

m     s  cm  cm 

0.00........  O  32,2  32,2 

»        ,...         26  26,4  26,0 

»        52  21,7  2', 6 

»        78  17,8  17,5 

6.32 104  14,6  14,5 

»      i3o  12,0  11,7 

»      |56  9,9  9,6 

»      182  8,1  7,9 

i3.  4 ao8  6,7  6,5 

»      234  5,4  5,5 

9      260  4 1 5  4 }  5 

y  =  0,00210  —  0,00022  =  0,00188. 

Ces  Tableauic  et  eD  particulier  le  dernier  permettent  de  constater 
que  Tamortissement  est  très  exactement  représenté  par  un  décré- 
ment constant,  car  la  différence  entre  Pamplitude  calculée  et  ob- 
servée ne  devient  pas  apparente  pour  une  variation  de  la  demi- 
amplitude  de  3o*^™  à  5^™.  On  voit  de  plus  que  ^  est  toujours 
notablement  plus  grand  que  y,  et  peut  atteindre  une  valeur  dix 
fois  plus  grande,  même  avec  le  fil  n**  1  à  section  de  i""**  environ. 
Quant  aux  deux  valeurs  de  y'  pour  les  deux  fils  avec  des  longueurs 
à  peu  près  les  mêmes,  leur  rapport  est  3,8  qui  est  le  même  que 
celui  des  sections. 

Les  résultats  obtenus  par  des  mesures  du  décrément  semblables 
à  celles  rapportées  ici,  en  faisant  varier  la  longueur  du  fil  et  aussi 
l'allongement  ou  la  tension  moyenne,  se  résument  de  la  manière 
suivante  : 
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1°  Pour  un  même  fil,  le  décrément  est  en  raison  inverse  de  la 
longueur  employée,  la  tension  moyenne  restant  constante; 

2^  Pour  deux  fils  différents,  le  décrément  est  proportionnel  à 
la  section,  la  tension  moyenne  restant  constante; 

3^  Le  décrément  diminue  lorsque  la  tension  moyenne  augmente, 
les  autres  circonstances  restant  les  mêmes. 

4^  La  durée  de  l'oscillation  est  plus  petite  que  celle  du  pen- 
dule libre  et  diminue  lorsque  le  fil  devient  plus  court. 


Allongement. . 

0,12 

0,20 

0,25 

0,35 

Y 

T_^ 

_Jf_^ 

Y 

L. 

obs.  cale. 

obs.  cale. 

obs.  cale. 

obs.  cale. 

NM 

cm 
/  lOO 

182 

(  363 

200  204 

118  116 

58   58 

192  171 
89   85 
57  57 

167  180 
98  100 
5o   5o 

127  i65 
86   92 
46   46 

Allongement. . 

o,i3 

o,3o 

0,40 

N°2 

(  90 
]  i8o 
i  270 
(  36o 

748  852 
394  426 
270  283 

2l3   2l3 

666  712 
3i6  356 
23 I  234 
178  178 

489  542 
268  296 

190  197 
148  148 

»    » 
»    » 

Ce  Tableau  montre  la  réciprocité  entre  le  décrément  et  la  lon- 
gueur; les  valeurs  calculées  le  sont  eu  partant  de  la  valeur  pour 
la  plus  grande  longueur  et  inversement  à  la  longueur.  On  voit 
que  Y  n'augmente  pas  tout  à  fait  autant  que  la  loi  énoncée  l'in- 
dique et  que  la  différence  devient  surtout  accusée  pour  les  lon- 
gueurs de  luo*^"  et  90^°,  ce  qui  peut  tenir  à  la  petitesse  de  la  lon- 
gueur totale  du  fil  par  rapport  à  l'amplitude  de  l'oscillation. 

En  second  lieu,  le  rapport  des  décréments  rapportés  à  l'unité 
de  longueur  est  le  même  que  celui  de  la  section  des  deux  fils, 
comme  le  montrent  les  nombres  suivants  : 

Allongement 0,1  o,3 

Rapport  des  décréments 3,8  3,8 

Rapport  des  sections 3,8  » 

La  diminution  du  décrément  relative  à  l'allongement  moyen  se 
voit  dans  le  Tableau  ci-dessus  en  prenant  les  valeurs  y'  sur  une 
même  ligne  horizontale.  Cette  diminution  correspond  approxima- 
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livement  à  celle  de  la  section  qui  résulte  de  rallongement  et  rentre 
par  conséquent  dans  la  règle  précédente. 

Enfin  la  durée  de  Poscillation  est  donnée  par  le  Tableau  sui- 
vant : 

Durée  de  la  double  oscillation. 


Allongement . . 

0,1 

0, 

,a 

0.3 

L. 

Observé. 

Calculé. 

rm 

(  363 
.       .80 

\    100 

3;  84 

3*82 

318. 

318» 

NM 

3,79 
3,75 

3,78 
3,75 

3,79 
3,75 

3,79 
3,79 

Allongement . . 

• 

0.' 

0 

,3 

o,\ 

N°2 

/  36o 
j  i8o 

3,70 
3,70 
3,60 

3,72 
3,70 
3,66 

3,74 
3,71 
3,65 

3,73 
3,76 
3,69 

(    90 

3,39 

3,40 

3,47 

3,59 

On  voit  que  la  durée  est  toujours  plus  petite  que  celle  de  l'oscilla- 
tion libre  et  qu'elle  diminue  avec  la  longueur  du  fil.  De  plus  elle 
tend  à  augmenter  avec  l'allongement  moyen.  On  trouvera  plus  loin 
comment  les  valeurs  calculées  sont  obtenues. 


V.  —  Théorie  du  pendule  relié  a  un  point  fixe,  en  tenant  compte 

DE   LA   RÉSISTANCE    DE    l'AIR    ET    DU    FROTTEMENT    INTÉRIEUR  DU   FIL  ÉLAS- 
TIQUE. 


D'après  les  observations  qui  sont  l'objet  du  numéro  précédent, 
le  décrément  est  constant  et  l'équation  différentielle  du  mouve- 
ment est  la  suivante,  obtenue  en  remplaçant  dans  la  première 
des  {i)  u^  par  o,  u^  par  m,  en  tenant  compte  des  coefficients  n 
et  b  et  en  ajoutant  un  terme  proportionnel  à  la  vitesse  : 


(6) 


dt^ 


g 


du 


^\\  -\-  at\\u  -\-  bzd\->r  1^  -ij  =0, 


d'où  résulte  avec  une  vitesse  initiale  nulle,  parce  que,  vu  la  pc- 
tilessc  de  y,  la  phase  à  introduire  est  négligeable, 


u  -h  «0=  Ac-T'cosi/j[i-+-  as]—  Y*/. 
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La  plus  grande  valeur  trouvée  pour  y  élant  0,006,  y^  est  négli- 
geable et  la  durée  de  Toscillation  est 


vk-t]- 


Cette  expression  rend  compte  de  la  diminution  de  durée  observée 
et  consignée  dans  le  dernier  Tableau  ci-dessus. 

Les  nombres  de  la  colonne  calculée  sont  obtenus  par  cette  for- 
mule en  donnant  à  a  et  à  e  les  valeurs  du  n^  III  qui  corres- 
pondent à  un  allongement  compris  entre  0,2  et  o, 3  et  en  tenant 
compte  pour  s  de  sa  variation  en  raison  inverse  de  la  longueur  du 
fil.  L'accord  du  calcul  et  de  l'observation  est  une  seconde  vérifica- 
tion de  (6). 

VI.  —  Théorie  des  deux  pendules  en  tenant  compte  de  la  résistance 

DE  l'air  et  du  frottement  INTÉRIEUR  DU   FIL  ÉLASTIQUE. 

J'admets  que  l'on  peut  passer  du  pendule  lié  au  point  fixe  au 
système  des  deux  pendules  en  remplaçant,  relativement  au  frotte- 
ment intérieur  du  fil,  la  vitesse  absolue  de  l'extrémité  libre  par  la 
vitesse  relative  des  deux  extrémités.  En  effet,  si,  à  un  instant  quel- 
conque, on  admet  que  le  déplacement  d'un  point  quelconque  du  fil 
est  le  même  que  s'il  était  en  équilibre  de  tension,  ce  qui  résulte 
de  la  lenteur  du  mouvement  pendulaire  par  rapport  à  la  vitesse  de 
propagation  de  la  perturbation,  la  dilatation  et  sa  variation  en  tous 
les  points  ne  dépendent  que  de  cette  vitesse  relative.  Les  (i)  de- 
viennent, en  tenant  compte  de  la  signification  de  y  et  de  y',  décré- 
ments relatifs  à  la  résistance  de  l'air  et  à  celle  du  fil,  et  des  coef- 
ficients a  et  b  relatifs  à  la  variation  de  section  du  fil 

11  faut  remarquer  que  le  terme  en  y'  dans  chaque  équation  peut 

être  positif  ou  négatif  indépendamment  du  terme  en  y,  ce  qui 

semble  contraire  à  la  notion  de  résistance,  mais  il  s'agit  ici  d'un 

frottement  où  les  deux  surfaces  agissant  l'une  sur  l'autre  sont  toutes 

/.  de  Phys.,  Z*  série,  t.  III.  (Décembre  1894.)  36 
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deux  en  mouvement,  et  par  conséquent  le  sens  de  la  résistance 
dépend  de  la  vitesse  relative. 

On  trouve,  en  faisant  Wa  +  m,  =  x^  1/2  —  u^  =yj 
d*x  dx       e 

^  +  2[YH-2Y'J§-^-f  [i-*-2ae[j^4-2W£]]=o 
et  avec  les  mêmes  conditions  initiales  que  précédemment,  au  n®  II, 
.r=  Atf-Y^cosi/^i, 
^=  Ag-(Y-»-«rJ'cos  4/^^[i-Hae]/  — aeo. 

Ces  deux  dernières  équations  donnent  Texplication  de  la  ten- 
dance du  système  à  osciller  comme  un  système  rigide.  En  effet,  x 
qui  est  le  mouvement  du  centre  de  gravité  n'est  affecté  que  par  le 
décrément  y  relatif  à  Tair,  tandis  que  y  qui  est  la  différence  des 
deux  amplitudes  à  un  instant  quelconque  a  pour  décrément  y-h  a  y'; 
par  conséquent^  tend  vers  o,  lorsque  t  augmente,  beaucoup  plus 
rapidement  que  x. 

En  laissant  à  T,  T|,  Ta  les  valeurs  déjà  définies  au  n**  II,  on  mcl 
CTa'^et  U\  sous  la  forme 

1  1  •        2  If 

wi  -  60  =  A «-(Y+«Y')/  sin  :^  sin  ^  -i-  -  e-V [i  —  e  «r*]  cos  ^• 
1  ij        2  11 

Au  commencement  de  l'expérience,  lorsque  t  est  petit,  les 
seconds  termes  des  (8)  sont  à  peu  près  nuls  et  les  premiers  termes 
sont  les  mêmes  à  l'exponentielle  près  que  ceux  des  (5)  et  donnent 
le  mouvement  périodique.  A  mesure  que  t  augmente  les  seconds 
termes  influent  davantage  et  ils  finissent  par  se  substituer  aux 
premiers  et  à  donner  à  chaque  pendule  le  même  mouvement  que 
le  centre  de  gravité  et  la  même  phase. 

Maxima  et  minima  successifs.  —  Mettons  u^  sous  la  forme 
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J'admets  que  y  et  Y  sont  négligeables  par  rapport  à  ï=t-;  il  en  résulte 
que  la  variation  de  2/3  est  la  même  que  celle  de 

cos  ^'  \p  -^ q  cos  -f^  \  —  sin ^  q  sin-j^, 

expression  dans  laquelle/?  et  q  sont  des  constantes,  ou  de 

A'cosir    =- -H  Ç  I»     avec    A'*  =  p*-^  q* -h  2 pq  cos-=-' 

Comme  A'  garde  sensiblement  la  même  valeur  lorsque  t  varie  deT4 , 
le  maximum  et  le  minimum  de  Tamplitude  sont  indépendants  def 

et  donnés  par  — î>  k  étant  un  nombre  entier,  comme  précédem- 
ment au  n°  II.  On  a  ainsi  pour  les  maxima  et  minima  désignés  par 
M  et  m 

(9)  M  =  -[e-Y'-+-e-tY+»Y'>'],        m=  ^[e-V— e-^y+^Y^t], 

avec  la  condition 

1 

Vérification,  —  La  mesure  des  demi-amplitudes  des  maxima 
et  minima  se  fait  comme  je  l'ai  indiqué  pour  la  mesure  du  décré- 
ment. L'excursion  du  fil  de  suspension  est  notée  d'un  seul  côté 
du  zéro  et  par  conséquent  à  chaque  double  oscillation.  Après  deux 
ou  trois  périodes,  l'amplitude  reste  la  même  pour  plusieurs  oscilla- 
tions successives  au  maximum  et  au  minimum. 
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DE 
Fil  n«  1,     L 

LA  RIVE. 
=  363'",    d 

=  100"". 

M 

m 

^ 

^ 

t. 

obs. 

cale. 

obs.     cale. 

(m). 

M  +  in. 

M -m 

o... 

.     a3,a 

aa,7 

;-••• 

0,5      0,6 

!     .8,8 

i8,8 

1,5 

30,4 

'-,» 

3 

3,6         2,5 

1,.  . 

;     i5,8 

«5,9 

3,4 

«9.2 

•a,4 

5 

4.»      4,1 

3... 

.     i3,6 

i3,7 

4,7 

«8,4 

8,9 

î... 

5,3      5,1 

4... 

•     11,9 

12, o 

5,5 

•7,4 

6,3 

•i 

5,8      5,8 

5.,. 

.     10,6 

10,7 

6,0 

i6,6 

4,6 

¥.. 

6,3        6,2 

6... 

•      9,6 

9,0 

6,3 

i6,o 

3,3 

¥.. 

6,4      6,4 

Y  =  o, 00016    Y"*"^ï'=®j^*^9 

Le  temps  est  indiqué  par  le  nombre  de  périodes.  Pour  vérifier 

les  (9),  on  remarque  que  M  et  /w  peuvent  être  considérés  comme 

fondions  continues  de  t  et  pour  une  même  valeur  de  t  satisfont 

aux  relations 

M  -+-  m  =  A  c-Y^ 

M  — /w  =  Ae-«Y^-«Y'J^ 

D'autre  part,  pour  obtenir  les  valeurs  de  m  correspondant  aux  pé- 
riodes entières  pour  lesquelles  M  seul  est  donné  par  l'observation, 
on  peut  interpoler  par  la  moyenne,  sans  erreur  importante  à  cause 
de  la  petitesse  de  m  et  Ton  obtient  ainsi  la  colonne  (m)  puis,  par 
ces  valeurs  (/w),  les  deux  colonnes  M -}- m  et  M — m  qui  per- 
mettent de  calculer  les  décréments  y  et  y  -f-  2 y'.  On  trouve 

Y  =  0,00016   et   y'=  00046, 

valeurs  qui  s'accordent  très  exactement  avec  celles  obtenues  di- 
rectement. En  effet,  la  valeur  moyenne  de  y  est,  comme  on  Ta  vu 
au  n°  IV,  o ,  000 1 6  et  y'  est  compris  entre  o ,  00046  et  o ,  ooo5o.  Au 
moyen  des  valeurs  moyennes  trouvées  pour  y  et  y',  on  calcule 
M  -f-  m,  M —  m,  et  ensuite  M  et  m  qui  sont  dans  le  Tableau  el 
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montrent  que  les  valeurs  observées  et  calculées  sonl  sans  difTérence 
systématique. 

Fil  n»  2,     L  =  33o«-,    d  =  i33«-. 
M  m 


observé. 

calculé. 

observé. 

calculé. 

28,6 

ag.o 

2,6 

Ci,3 

9.5,1 

25,1 

4,6 

4,9 

aa,! 

2a,  I 

7,6 

7,1 

•9,6 

19,8 

9,ï 

8,6 

18,. 

18,1 

10,1 

9,8 

.6.. 

16,8 

10,6 

10,6 

i5.6 

.5,8 

11,1 

11,4 

ï 

=  0, 

,00014, 

r 

=  0, 

,001 5^. 

La  valeur  de  y'  pour  la  longueur  36o  et  un  allongement  un  peu 
moindre  que  celui  du  Tableau  est  0,000148  comme  on  peut  le 
voir  au  n°  IV. 

On  voit  par  ces  deux  Tableaux  relatifs  aux  deux  fils  employés 
que  la  décroissance  des  maxima  et  l'augmentation  des  minima  est 
bien  celle  qui  résulte  des  équations  (^),  et  qu'on  retrouve  en  les 
calculant,  pour  y  et  yS  les  valeurs  obtenues  directement  en  faisant 
osciller  un  seul  pendule  libre  ou  lié  à  un  point  fixe. 

VU.  —  Transmission  et  absorption  d'énergie. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède,  en  particulier  de  la  vérification  de 
l'équation  du  mouvement  des  deux  pendules  au  n°  VI,  que,  pour 
obtenir  la  tension  effective  du  fil  élastique  à  l'une  des  extrémités, 
il  faut  joindre  à  la  tension  due  à  l'allongement  à  l'instant  consi- 
déré une  force  proportionnelle  à  la  vitesse  relative  de  cette  extré- 
mité par  rapport  à  l'autre  et  de  signe  contraire  à  celte  vitesse 
comptée  positivement  dans  le  sens  de  l'extension.  Celte  force 
additionnelle  due  au  frottement  intérieur  est  une  résistance 
passive  et  c'est  en  apparence  seulement  qu'elle  semble  dans 
certains  cas  devenir  une  force  accélératrice.  Voyons,  en  effet,  en 
premier  lieu,  ce  qui  se  passe  dans  le  cas  du  pendule  lié  à  un  point 
fixe  et  prenons  l'axe  positif  du  déplacement,  de  la  vitesse  et  de  la 
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force  allant  du  point  fixe  à  l'exlrémîté  libre.  La  force  en  question 
est  négative  lorsque  le  fil  s'allonge  et  positive  lorsqu'il  se  rac- 
courcit, et,  comme  la  tension  est  toujours  négative,  îl  en  résulte 
que  la  force  additionnelle  augmente  la  tension  lorsque  celle-ci 
croît  et  la  diminue  lorsqu'elle  décroît.  C'est  bien  ainsi  que  doit 
agir  le  frottement  intérieur.  On  peut,  en  effet,  s'en  faire  une  idée 
par  le  frottement  de  filets  moléculaires  longitudinaux,  qui  ont 
forcément  des  mouvements  relatifs  puisque  la  surface  de  la  section 
varie.  On  voit  alors  que  dans  la  dilatation  ce  frottement  en  s'oppo- 
sant  au  mouvement  augmente  la  tension,  tandis  que  dans  la  con- 
traction, en  s'opposant  encore  au  mouvement,  il  annule  une  partie, 
de  la  tension.  £n  passant  au  cas  des  deux  pendules,  il  peut 
arriver  pour  la  masse  par  exemple,  qui  est  à  l'extrémité  positive, 
que  la  tension  soit  augmentée  avec  une  vitesse  négative,  parce  que 
l'autre  extrémité  a  une  vitesse  négative  plus  grande  de  manière 
qu'en  réalité  la  tension  croisse.  Ceci  explique  comment  il  est  pos- 
sible que  la  force  additionnelle  paraisse  accélératrice. 

La  notion  d'énergie  n'a  pas  été  introduite  jusqu'ici  dans  celte 
étude.  Son  emploi  permet,  comme  on  va  le  voir,  en  établissant  la 
loi  de  la  transmission  d'énergie  par  le  fil  et  en  modifiant  l'équation 
différentielle  de  la  propagation  le  long  du  fil,  de  manière  à  obtenir 
une  absorption  d'énergie,  de  démontrer  théoriquement  que  lo 
décrément  de  l'amplitude  est,  comme  l'observation  le  constate,  en 
raison  inverse  de  la  longueur  du  fil. 

Considérons  le  fil  élastique  dont  les  extrémités,  A|  et  A^  de  la 
fig.  2,  sont  l'origine  de  l'axe  des  x  et  un  point  défini  par  x  =  L. 
Soient  u  le  déplacement  d'un  point  quelconque  x  et  U\  et  1/3  les 
valeurs  de  u  pour  o  et  L,  qui  sont  o  et  rf  comme  conditions  ini- 
tiales. J'admets  dans  ce  qui  suit  que  le  déplacement  le  long  du  fil 
a  lieu  comme  dans  l'état  d'équilibre,  à  cause  de  la  petitesse  de  la 
vitesse  pendulaire,  qui  est  au  maximum  43^™  par  seconde,  par 
rapport  à  la  vitesse  de  propagation  de  la  perturbation  égale  à  35" 
environ.  On  peut  aussi  déduire  cette  conséquence  de  l'équation 
différentielle  connue 

.  dya  __  K  dyu 

La  valeur  de  K  est  1 12.10'  et  celle  de  p,  la  densité  du  fil,  est  i; 
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d'autre  part  -^  est  du  même  ordre  que  -j-^  d'où  résulte  pour  -^-^ 
une  valeur  moyenne  représentée  par  45.io~^.  En  la  comparant  à 
celle  de  -r  >  qui  diffère  peu  de  o,  i  à  cause  de  la  valeur  moyenne  |-* 
on  voit  qu'on  doit  la  considérer  comme  nulle  avec  une  grande 
approximation.  Par  conséquent,  -j-  est  constant  et  Ton  a  pour  u 
l'expression 

ce 

(il)  M  =  £/!-+-  j-[rfH-  Ml—  Ml]. 

L'équation  (lo)  mise  sous  la  forme  relative  à  l'énergie  de  l'élé- 
ment dx^  avec  la  section  5,  est 

,(duy  .fduy  Adu  du^ 

I       ^i^;    ,         I        ^V^)  ^       \.di~dï\^ 

"  P«  —    >.       dx->r  -  Ks — ^ dx  —  K5     *-    j ^'dx, 

'}.  dt  2  dt  dx 

Le  premier  membre  est  l'accroissement  d'énergie  totale,  énergie 
cinétique   et  énergie   potentielle    d'élasticité,   de    l'élément   dx 

rapporté  à  l'unité  de  temps.  Il  en  résulte  que  — K-i--^estle 

flux  d'énergie  à  travers  l'unité  de  section  compté  dans  le  sens  des 
X  positifs,  car  le  second  membre  est  ainsi  la  différence  entre 
l'énergie  qui  entre  dans  l'élément  et  celle  qui  en  sort.  Parla  raison 
déjà  indiquée,  l'énergie  cinétique  est  négligeable  par  rapport  à 
l'énergie  potentielle  et,  en  effet,  la  valeur  de  u  donnée  par  (11) 
substituée  dans  l'équation  égale  l'énergie  potentielle  au  second 
membre.  Désignant  par  e'  l'énergie  de  l'élément,  notre  équation 

s'écrit 

Vdu  du'\ 
,     .  de'       ,.        Vdx  dt]    : 

Intégrant  (12)  par  rapport  à  ^  entre  o  et  L,  appelant  e  l'énergie 
du  fil  entier  et  remarquant  que  dans  le  second  membre  s  qui  ne 

dépend  que  de  ^-  est  constant  d'après  (i  i)  par  rapport  à  a:,  on  a 
de  __        Vdui  du^       du\  «///il 

5F  ~"      [777  "ST  ~  "5J  'dTy 
L'accroissement  d'énergie  du  fil  est  donné  par  la  différence  des 
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flux  des  sections  terminales.  On  peut  déduire  de  là  les  (i).  Multi- 
plions la  première  par  -^  et  appelons  E2  l'énergie  totale,  ciné- 
tique et  potentielle  de  gravité,  de  la  masse  ma,  elle  devient 

et  exprime  que  raccrolssement  de  E2  est  dû  au  flux  d'énergie  à 

travers  la  section  terminale  du  fil,  puisque  -^  = *""    '» 

Il  s'agit  maintenant  de  tenir  compte  de  l'absorption  d'énergie 
par  le  frottement  intérieur.  Pour  cela  je  modifie  (12)  et  désignant 
toujours  par  e'  l'énergie  totale  qui,  dans  l'unité  de  temps,  est 
apportée  du  dehors  dans  l'élément  dx,  j'écris 

de'      ^       Idx  dl]    ,         i,   \      dt  \    , 

Le  terme  ajouté  est  l'énergie  d'absorption  ou  de  dissipation 
exprimée  par  la  force  vive  d'un  mouvement  dont  la  vitesse  est 
proportionnelle  à  la  vitesse  relative  des  deux  extrémités  de  l'élé- 
ment dx  et  un  coefficient  constant  h.  L^énergie  potentielle  reste 
exprimée  par  le  premier  terme  du  second  membre,  et  on  peut 
en  eflet  admettre  qu'elle  s'emmagasine  dans  les  filets  moléculaires 
longitudinaux  dont  les  mouvements  relatifs  produisent  l'énergie 
d'absorption,  en  sorte  que  le  flux  défini  comme  ci-dessus  n'est 
plus  que  le  flux  relatif  à  l'énergie  potentielle. 

J'admets  que  u  est  encore  donné  par  (11).  C'est  la  solution 
approchée  d'une  équation  diO*érentielle  obtenue  en  ajoutant  au 
second  membre  de  (10)  un  terme  relatif  au  frottement  intérieur, 

terme  que  l'on  doit  supposer  de  même  ordre  que  -j— •  Cette  solu- 
tion étant  admise,  en  intégrant  (i3)  par  rapport  à  x  entre  o  et  L 
on  a,  e  étant  l'énergie  totale  du  fil, 

rf«  _        Vdui  dui       du\  duy'^       hs  t d{u%— U\)'Y 
dt  "       Idi  W^'dJ  lit  j'^T  l        di        J 

Revenons  aux  (7)  qui,  multipliées  respectivement  par  m  -^  el 

m  -~  et  laissant  s  variable,  ce  qui  fait  disparaître  les  coefficients 
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a  et  6,  donnent  en  les  ajoutant 

.    ï^^r^    .  ,û^("i— Ml)  /F^CWi— Wi)1* 

+  _[d +  „._„.] _ +.,^T^'|^_i___L!J    =0. 

D'autre  part,  nous  devons  exprimer  que  raccroissement  total 
d'énergie  des  masses  plus  le  terme  en  y,  absorption  d'énergîe  due 

de 
au  frottement  de  l'air,  plus  -j-  est  une  somme  nulle.  Nous  avons 

donc  seulement  à  identifier  les  deux  coefficients  de        "*J"  "^       ' 

ce  qui  donne  pour  y' 

,_     hs 
^  ""  2mL 

Le  décrément  y'  est  donc,  comme  l'observation  l'a  fait  trouver, 
proportionnel  à  5  et  en  raison  inverse  de  L. 

Production  de  chaleur  par  le  frottement  intérieur,  —  J'ai  à 
rappeler  ici  en  premier  lieu  les  recherches  de  M.  Warburg(*), 
sur  l'amortissement  des  sons  dans  les  corps  solides  et  l'échaufTe- 
ment  qui  en  résulte.  L'auteur  a  trouvé  que  le  caoutchouc  donne 
lieu  plus  que  tout  autre  substance  à  ces  deux  phénomènes  con- 
comittants.  Un  tube  de  caoutchouc  fixé  sur  un  tube  de  verre 
vibrant  subit  un  échauflfement  qui  peut  être  rendu  apparent  par 
le  thermomètre.  J'indique  de  plus  qu'en  cherchant  à  se  rendre 
compte  de  l'absorption  inégale  des  sons  graves  et  aigus,  M.  War- 
burg  a  mesuré  le  décrément  des  oscillations  de  torsion  d'un  fil  de 
caoutchouc  et  a  obtenu  des  valeurs  montrant  que  ce  décrément 
varie  aussi  en  raison  inverse  de  la  longueur  du  fil.  En  second  lieu, 
M.  Villari  (^  )  a  résolu  la  question  d'une  manière  tout  à  fait  décisive 
à  l'égard  de  la  chaleur  développée  dans  des  conditions  analogues 
à  celles  dont  il  s'agit  ici.  Après  avoir  répété  l'expérience  de  Joule 


(«)  E.  Warburo,  Sur  l*échauffement  des  corps  solides  par  la  vibration 
élastique  {Pogg.  Ann.,  t.  CXXXVII,  p.  632;  1869).  Sur  l'amortissement  des 
sons  dans  les  corps  solides  {Pogg.  Ann. y  t.  CXXXIX,  p.  89;  1870). 
•  («  )  E.  ViLLARi)  Sur  le  développement  de  chaleur  dans  le  caoutchouc  par 
l'extension  {Pogg.  Ann.,  n»  10;  1871.  Phil.  Afag.,  l.  XLllI,  p.  167;  1872.  Bend. 
B.  Inst.  Lombardo,  ser.  2,  t.  III). 


562  DE  LA  RIVE. 

sur  réchauffement  et  aussi  le  refroidissement  du  caoutchouc  par 
une  simple  extension  ou  contraction,  il  a  essayé  d'obtenir  un  effet 
plus  intense  en  soumettant  une  lame  de  caoutchouc  de  25"*"*  de 
longueur  sur  3""  d'épaisseur  à  une  succession  rapide  de  tractions 
et  de  contractions,  soit  à  la  main,  soit  par  l'intermédiaire  d'un 
levier.  La  pile  thermoélectrique  employée  a  donné  des  indications 
galvanométriques  dépassant  les  limites  de  l'instrument  et  accu- 
sant un  échauffement  notable.  M.  Villari  conclut  de  ses  expé- 
riences qu'il  est  très  probable  que  la  chaleur  se  développe  aussi 
par  la  contraction  et  que  c'est  un  effet  de  frottement  intérieur 
confirmant  les  recherches  de  M.  Warburg. 

Une  expérience  concluante  peut  se  faire  aisément  de  la  manière 
suivante.  Je  me  suis  servi  d'un  tube  de  caoutchouc  noir  non  vul- 
canisé de  12*^°*  de  long,  de  iS™™  de  diamètre  extérieur  et  dont  les 
parois  ont  3°*"*  d'épaisseur.  J'ai  fixé  l'une  des  extrémités  dans  un 
étau  et  en  serrant  l'autre  extrémité  dans  une  pince  tenue  à  la  main, 
j'ai  soumis  le  caoutchouc  à  une  rapide  succession  de  tractions,  en 
employant  une  assez  grande  force  de  manière  à  obtenir  un  allon- 
gement égal  à  la  longueur.  Après  une  certaine  durée  de  cette  opé- 
ration, j'ai  introduit  dans  le  tube  la  boule  d'un  thermomètre  à 
mercure  gradué  au  cinquième  de  degré  qui  a  indiqué  une  éléva- 
tion de  température  allant  en  progressant  quand  le  frottement  in- 
térieur durait  plus  longtemps,  comme  l'indiquent  les  nombres 
suivants  : 


Durée 

Élévation 

du  frottement  intérieur. 

de 

température 

lU         8 

o.3o 

o-.e 

i.3o 

1,6 

3.3o 

>.4 

7.3o 

3,(5 

La  température  initiale  est  12^,8. 

Une  durée  plus  longue  n'a  pas  paru  augmenter  sensiblement  la 
température.  On  obtient  ainsi  une  élévation  de  température  de 
3**,  5,  bien  suffisante  pour  que  la  production  de  chaleur  par  le 
frottement  intérieur  soit  rendue  apparente  sans  avoir  recours  à  un 
élément  thermoélectrique. 

L énergie  absorbée  par  le  fil  élastique  est  analogue  à  la 
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chaleur  de  Joule,  —  Considérons  le  pendule  lié  au  point  fixe; 
l'énergie  absorbée  entre  deux  positions  du  pendule  correspondant 
au  commencement  et  à  la  fin  d'une  double  oscillation  peut  s'é- 
valuer par  la  perte  d'énergie  potentielle  de  gravité  de  la  masse  et 
d'énergie  potentielle  d'élasticité  du  fil,  puisque  à  ces  deux  instants 
la  vitesse  est  nulle.  Il  faut  donc  calculer  la  variation  de 

2       /  2     L  ' 

Si  la  section  du  fil  est  petite  et  la  masse  considérable  comme 
c'est  le  cas  avec  les  fils  que  j'ai  employés  et  le  poids  de  5*^^, 
l'énergie  élastique  est  négligeable  par  rapport  à  celle  de  la  gravité 
et  de  plus  je  ne  liens  pas  compte  de  la  résistance  de  l'air  et  je  cal- 
cule u^  d'après  (6),  en  négligeant  Co,  par  l'expression 

u  =  e-T  '  cos  ■=- , 

entre  les  deux  limites  de  t,  nT  et  (n  +  2)T,  ce  qui  donne  pour 
la  perte  d'énergie 

2        /  ^  •" 

Remplaçant  e~*^'^  par  sa  valeur  approchée  i  —  2 y'T  et  divisant 
par  2T  pour  rapporter  la  perte  d'énergie  à  l'unité  de  temps,  on 
trouve 

2       /  ' 

Comparons  les  pertes  d'énergie  E  et  E'  dues  à  deux  fils  de  lon- 
gueurs L  et  U  pour  une  même  amplitude,  ce  qui  implique  la  même 
valeur  pour  le  facteur  c"*"''^'^.  On  aura,  puisque  ^  est  en  raison 

inverse  de  la  longueur, 

EL' 
E'  ~  L' 

C'est  la  relation  entre  les  quantités  d'énergie  transformées  en 
chaleur  de  Joule  dans  l'unité  de  temps  dans  deux  conducteurs  de 
résistance  L  et  U  qui  sont  successivement  le  circuit  d'une  même 
force  électromotrice. 
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VIIL  —  Conclusions. 

Un  système  de  deux  pendules  de  même  masse  et  de  même  lon- 
gueur liés  par  un  fil  de  caoutchouc  assez  long  pour  que  rallonge- 
ment moyen  soit  petit  par  rapport  à  sa  longueur  donne  lieu  à  une 
transmission  d^énergie  de  l'un  des  pendules  à  l'autre  qui  est  pé- 
riodique. La  durée  de  la  période  s'obtient  en  multipliant  la  durée 
de  l'oscillation  pendulaire  par  un  nombre,  en  général  assez  grand 
qui  peut  être  calculé  en  observant  la  déviation  d'un  des  pendules 
dans  la  position  d'équilibre.  Ce  nombre  est  proportionnel  à  la 
longueur  et  inversement  proportionnel  à  la  section  du  fil. 

Les  pendules  tendent  à  osciller  comme  un  sj^stème  rigide  avec 
une  tension  constante  du  fil,  ce  qui  s'accuse  par  la  diminution  des 
maxima  d'amplitude  et  l'augmentation  des  minima.  Après  dix  à 
douze  périodes  environ,  l'alternance  n'est  presque  plus  perceptible 
et  de  plus  les  deux  pendules  ont  pris  à  peu  près  la  même  phase. 
On  trouve  par  les  équations  du  mouvement  que  l'oscillation  de 
chaque  pendule  est  décoraposable  en  une  oscillation  proportion- 
nelle à  celle  du  centre  de  gravité  commun  dont  le  décrément  ne 
dépend  que  de  la  résistance  de  l'air  et  en  une  oscillation  à  ampli- 
tude périodique  avec  un  décrément  dû  au  frottement  intérieur  du 
fil  de  caoutchouc,  ce  qui  explique  la  diminution  progressive  de 
ralternance  et  l'état  final. 

Le  décrément  de  l'amplitude  d'un  pendule,  lié  à  un  point  fixo 
duquel  on  retranche  le  décrément  dû  à  l'air,  donne  la  mesure  du 
frottement  intérieur.  Les  observations  établissent  les  deux  lois 
suivantes  : 

I**  l^e  décrément  est  proportionnel  à  la  section  du  fil. 

2^*  Le  décrément  est  en  raison  inverse  de  la  longueur  du  fil. 

Une  résistance  proportionnelle  à  la  vitesse  relative  des  deux 
extrémités  du  fil,  introduite  dans  les  équations  du  système  des 
deux  pendules,  rend  compte  des  circonstances  du  mouvement, 
comme  on  vient  de  le  dire,  et  les  valeurs  des  maxima  et  des  mi- 
nima successifs  font  trouver  pour  le  décrément  la  même  valeur 
que  celle  déduite  du  pendule  lié  au  point  fixe. 

On  est  conduit  par  des  considérations  théoriques,  en  exprimant 
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que  l'énergie  apportée  dans  Télément  du  fil  dans  Tunilé  de  temps 
contient  un  terme  représentant  la  force  vive  d'un  mouvement  ayant 
une  vitesse  proportionnelle  à  la  vitesse  relative  des  deux  extré- 
mités de  l'élément,  à  trouver  que  le  décrément  dû  au  frottement 
intérieur  doit  satisfaire  aux  deux  conditions  mentionnées. 

La  chaleur  développée  par  le  frottement  intérieur  donne  lieu  à 
une  élévation  de  température  mesurable  au  thermomètre  lorsqu'on 
soumet  le  caoutchouc  à  une  succession  rapide  de  dilatations  et  de 
contractions. 

L'analogie  évidente  entre  l'énergie  absorbée  par  le  frottement 
intérieur  et  l'énergie  transformée  en  chaleur  de  Joule  dans  le 
courant  électrique  peut  être  précisée,  moyennant  une  certaine 
approximation,  en  assimilant  le  fil  élastique  à  un  conducteur. 


LA  LOI  BBS  TEMPÉBATUBE8  B'ÉBULLmOH  G0BBB8P0IBANTE8  ; 
Par  m.  U.  DUHRING. 

Le  présent  Volume  du  Journal  de  Physique  contient  (p.  386) 
une  analyse  d'une  Note  de  M.  Edmond  Colot  et  l'énoncé  d'une 
loi  qu'il  croit  nouvelle  [Comptes  rendus  des  séances  de  V Aca- 
démie des  Sciences,  t.  CXIV,  p.  653;  iSgti).  Cette  loi  est  une 
relation  générale  entre  les  températures  de  vapeurs  saturées  ayant 
une  tension  commune,  mais  appartenant  à  des  substances  diffé- 
rentes, ou,  en  d'autres  termes,  entre  les  températures  d'ébullilion 
de  liquides  divers  à  la  même  pression.  L'équation  au  moyen  de 
laquelle  M.  Colot  exprime  mathématiquement  cette  relation, 
savoir  ^  =  A6  4- B,  ne  se  dislingue  d'une  formule  1'=  r-i-  qt, 
publiée  par  moi  en  1878,  dans  un  Ouvrage  de  mon  père 
(E.  DiJHRiNG,  Neue  Grundgesetze  zur  ralionellen  Physik  und 
Chemie;  erste  Folge,  Leipzig,  P.-R.  Reisland),  que  par  la  seule 
circonstance  de  la  désignation  des  mêmes  quantités  par  des  lettres 
différentes.  C'est  à  cette  relation  que  j'ai  donné,  il  y  a  plus  de 
seize  ans,  le  nom  d'une  Loi  des  températures  d^ébullition  cor- 
respondantes. En  1880,  je  l'ai  publiée  aussi  dans  les  Annales  de 
Wiedemann  (t.  XI,  p.  i63),  et  dans  les  Comptes  rendus  des 
séances  de  V Académie  des  Sciences  (t.  XXI,  p.  280). 
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Pour  vérifier  numériquement  cette  loi,  je  me  suis  appuyé  sur 
les  observations  étendues  de  Regnault.  J'ai  pris  d'abord  (p.  76 
de  l'Ouvrage  cité)  les  températures  correspondantes  de  Peau  et 
du  mercure,  et  j'ai  calculé  le  quotient  de  leurs  variations  avec 
la  pression,  lequel  fut  trouvé  constant,  ainsi  que  la  loi  l'indique; 
puis  j'ai  comparé  (p.  79  et  suivantes),  pour  la  démonstration 
ultérieure  de  la  loi,  les  températures  d'ébuUition  calculées  d'après 
la  loi,  et  celles  qui  ont  été  observées  pour  plusieurs  liquides,  tels 
que  l'alcool,  l'élher,  le  sulfure  de  carbone,  l'iodure  d'éthjle. 
Ainsi  j'ai  donné  de  cette  loi  une  vérification  numérique  et  com- 
plète. Dans  sa  publication,  M.  Colot  ne  donne  pas  des  Tables 
de  comparaison  par  lesquelles  on  puisse  se  convaincre  de  l'ac- 
cord des  valeurs  calculées  et  observées. 


JOUBIAL  DE  LA  SOGllTi  PSTSIGO-CimaUE  RU88S. 
Vol.  XXV,  n-  5,  6,  7,  8  et  9;  1893. 

W.-A.  BERNADSKY.  —  Sur  la  théorie  du  vibraleur  de  Hertz, 
p.  159-172. 

En  introduisant  quelques  conditions  simplifiantes  dans  l'expres- 
sion analytique  du  potentiel  du  vibra teur  de  Hertz,  l'auteur  a 
mené  ses  calculs  jusqu'à  la  fin,  et  constaté  que  le  vibrateur  est  le 
siège  de  deux  systèmes  de  vibrations  superposées  :  l'une  pério- 
dique et  l'autre  apériodique.  Ses  expériences  ont  constaté  d'une 
manière  satisfaisante  les  résultats  de  ce  calcul  approximatif. 

O.-D.  CHWOLSON.  -  Réponse  à  M.  Sawelieff  («). 

M.  Chwolson  démontre  que  plusieurs  remarques  critiques  de 
M.  Sawelieff  sont  fondées  sur  des  malentendus,  et  n'invalident  pas 
du  tout  les  assertions  véritables  du  Mémoire  discuté.  Quant  aux 
expériences  et  observations  propres  de  M.  Sawelieff,  leur  nombre 

(«)  A  propos  de  son  Mémoire  Sur  la  précision  des  observations  actinomé- 
triques,  voir  /.  de  Phys.,  p.  2Z2  de  ce  Volume. 
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est  insuffisant  pour  corroborer  les  conclusions  de  Fauteur,  fondées 
sur  des  séries  d'observations  bien  plus  longues  et  faites  avec  beau- 
coup plus  de  soins. 

S.-J.  TÉRÉGHINE.  —  Méthode  de  mesure  de  la  température  d'un  fil  méullique 
parcouru  par  un  courant  électrique  [suite  (■)]. 

Les  résultats  d'une  nouvelle  série  d'expériences,  faites  entre 
-4-  20**C.  et  +  870^0.,  ont  été  comparés  à  ceux  calculés  d'après  la 
formule  de  Lorenz  et  celle  de  Dulong  et  Petit  :  la  première  donne 
une  concordance  satisfaisante  entre  i5o®  et  870*^0.,  et  la  deuxième, 
au  contraire,  seulement  entre  -f-  20**  et  loo^C. 

M.  LUBIMOFF.  —  Appareils  pour  démontrer  l'action  réciproque  de   deux  corps 
superposés  tombant  librement  ensemble,  p.  198-199. 

Le  premier  de  ces  appareils  sert  à  constater  la  diminution  de  la 
pression  d'un  corps  sur  son  appui  quand  ils  tombent  ensemble, 
le  deuxième  permet  de  démontrer  la  même  chose  pour  la  pression 
hydrostatique  du  mercure  dans  un  manomètre,  et  le  troisième  fait 
voir  l'inexactitude  de  la  loi  d'Archimède  pour  un  corps  qui  tombe 
avec  le  liquide  dans  lequel  il  flotte. 

E.  ROGOWSKY.  —  Notice  préliminaire  sur  une  méthode  pour  déterminer 
la  conductibilité  extérieure  des  métaux,  p.  201-202. 

Un  fil  traversé  par  un  courant  électrique  est  fixé  le  long  d'un 
tube  rempli  d'eau  en  mouvement  de  translation  uniforme.  La  quan- 
tité de  chaleur  émise  est  déterminée  par  l'intensité  du  courant  et 
par  la  résistance  du  fil  que  l'on  mesure  à  l'aide  de  la  difi^érence  de 
potentiel  à  ses  extrémités.  Des  expériences  ont  montré  que  la 
quantité  de  chaleur  perdue  par  le  fil,  ainsi  que  sa  température,  sont 
indépendantes  de  la  vitesse  d'écoulement  de  l'eau.  L'auteur  con- 
tinue ses  expériences. 


(  '  )  Voir  /.  de  Phys,,  p.  235  de  ce  Volume. 
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M.  TIKHWINSKY.  —  Sur  l'électrolyse  de  la  couperose  verte,  p.  3ii  3i6, 
(Section  de  Chimie.) 

Pour  former  un  bain  servant  à  la  précipitation  galvanique  du 
fer,  on  fait  passer  pendant  à  peu  près  un  mois  un  faible  courant 
de  0^°**,  I  à  o^^^S  3  dans  une  dissolution  à  3o  pour  loo  de  couperose 
verte  (protosulfate  de  fer),  à  Taide  d*électrodes  de  fer  et  à  l'abri 
de  la  lumière.  Le  liquide  devient  plus  foncé,  de  couleur  semblable 
à  celle  du  sulfate  de  nickel  ;  sous  l'action  de  la  lumière,  il  se  décom- 
pose avec  formation  d'un  précipité  vert.  Il  faut  un  courant  de  i^****,4 
au  moins  pour  produire  la  précipitation  du  fer.  L'analyse  du  bain 
formé  a  donné  la  formule  FeSO*  .FeO.  Il  est  probable  que  celte 
combinaison  se  forme  à  l'anode  par  la  décomposition  simultanée 
de  H'O  et  de  FeSO*,  conformément  à  l'équation 

2Fe  -f-  G  4-  G  -4-  80»  =  FeSO*.FeG. 


N.  KASTERINE.  —  Détermination  de  la  constante  capillaire  et  de  Tangle  de 
raccordement  à  l'aide  de  mesures  de  la  forme  des  gouttes,  p.  aoS-aig. 

Après  avoir  photographié  le  contour  vertical  grossi  d'une  assez 
petite  goutte  de  liquide  posée  sur  une  plaque  horizontale,  ou  d'une 
bulle  formée  dans  le  liquide,  enfermé  dans  une  cuvette  en  verre  à 
faces  parallèles,  l'auteur  prenait  ses  mesures  sur  cette  photogra- 
phie. D'autre  part,  en  transformant  l'équation  différentielle  fon- 
damentale de  Laplace,  l'auteur  parvient  à  lui  donner  une  forme 
telle  que  l'intégrale  de  son  premier  membre  exprime  le  produit  de 
la  surface  de  la  demi-section  diamétrale  de  la  goutte  par  l'abscisse 
de  son  centre  de  gravité,  et  que  l'intégrale  de  son  deuxième  membre 
peut  être  effectuée.  La  photographie  agrandie  de  la  goutte  donne 
le  moyen  de  déterminer  empiriquement  la  valeur  numérique  du 
premier  membre,  à  l'aide  d'un  profil  découpé  en  papier  bristol, 
de  sorte  que  la  constante  capillaire  a  et  l'angle  de  raccordement  i 
peuvent  être  calculés  par  l'intermédiaire  de  quantités  facilement 
mesurables;  d'après  les  formules 

_      2«iai-- (Q  — û')L»  .    .      /       2MjCTj  — Q/* 
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en  nommant  b  le  rayon  de  courbure  de  la  partie  centrale  de  la 
goutte,  L  le  rayon  de  sa  section  horizontale  maximum,  q  la  hau- 
teur de  cette  section,  /  le  rayon  de  sa  base,  Q  sa  hauteur,  U2  et  <72 
la  surface  et  l'abscisse  du  centre  de  gravité  de  toute  la  demi- 
section  diamétrale  de  la  goutte  et  £/{,  7|  les  mêmes  quantités  pour 
la  partie  de  cette  section  limitée  par  la  base  et  la  droite  parallèle 
à  la  base,  menée  à  la  distance  q  de  celte  dernière.  L'auteur  a 
obtenu  les  nombres  suivants  pour  des  gouttes  récemment  for- 
mées : 

ffinn 

Pour  le  mercure  sur  verre, a*=    3,235;     «  =  44'* 

»  acier a*  =    3 , 1 3  ;       *  =  39° 

Pour  Teau a*=    7,26 

»     Téther  éthylique 0*=    2,37 

»     le  benzol a*=3i,35 

P.  BACKHMETIEFF.  —  Poids  spécifiques  des  amalgames  de  bismulli 
et  de  magnésium,  p.  219-335. 

Les  propriétés  thermiques  et  thermoélectriques  des  amalgames 
de  6i  et  de  Mg  présentent  des  anomalies  notables,  et  rendent  pro- 
bable la  supposition  que  les  mélanges  BiHg^^  et  MgHg^  sont  des 
composés  chimiques  déterminés.  D'après  les  expériences  de  l'au- 
teur, le  poids  spécifique  de  l'amalgame  de  magnésium  à  5  pour  100 
a  été  trouvé  de  21, 5  pour  100  moindre  que  le  poids  spécifique  cal- 
culé en  supposant  qu'il  n'y  a  point  de  variation  de  volume.  Pour 
le  bismuth,  la  différence  est  de  même  signe,  mais  ne  dépasse  pas 
0,87  pour  100. 

N.  DELAUNAY.  —  Quelques  nouveaux  mécanismes  articulés,  p.  335-335. 

Le  projecteur  consiste  en  un  losange  articulé,  dont  deux  côtés 
adjacents  sont  prolongés  d'une  même  longueur  arbitraire.  Si  les 
deux  extrémités  libres  du  mécanisme  parcourent  une  droite,  les 
deux  sommets  du  losange  restent  constamment  sur  une  même 
droite  normale  à  celle-là  et  le  quotient  de  leurs  distances  à  cette 
ligne  reste  constant.  Par  conséquent,  si  le  sommet  supérieur  décrit 
une  courbe  plane  quelconque,  le  sommet  inférieur  décrira  la 
projection  de  cette  courbe  sur  un  plan.  L'auteur  a  construit  un 
ellipsographe  et  un  hyperbolographe  fondé  sur  ce  principe.  Le  re- 
/.  de  Phy$.,  l*  série,  t.  III.  (Décembre  1894.)  87 
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Sa  conclusion  est  que  les  idées  saines  d'Andrews  et  de  Clausius, 
toujours  soutenues  et  développées  par  Tauteur,  ne  sont  pas  encore 
mises  en  défaut  parles  recherches  nouvelles;  on  a  constaté  seu- 
lement quelques  anomalies  non  explicables  dans  Tétat  actuel  de 
nos  connaissances. 

O.  CHWOLSON.  —  Sur  Tinfluence  de  la  Yoùte  faiblement  magaétique  d'un 
local  contenaat  des  instrumeuts  de  mesure  magaétiques  sur  leurs  iadications, 
p.  327-335. 

Il  nous  arrive  souvent  de  placer  les  instruments  magnétiques 
sous  une  voûte  en  briques  ordinaires,  contenant  beaucoup  d'oxjde 
de  fer,  et,  par  conséquent,  il  est  utile  de  savoir  au  moins  Tordre 
de  grandeur  de  Tinfluence  d'une  voûte  de  cette  nature  sur  l'inten- 
sité du  champ  magnétique  terrestre  dans  Tespace  qu'elle  recouvre. 
Le  problème  de  Tinduction  magnétique  à  l'intérieur  d'une  sphère 
creuse  placée  dans  un  champ  magnétique  uniforme  ayant  été  ré- 
solu par  Poisson,  il  s'agissait  seulement  d'adapter  ses  formules  au 
cas  proposé  et  de  discuter  les  résultats.  La  voûte  magnétique  di- 
minue toujours  l'intensité  du  champ  magnétique*,  en  admettant 
pour  sa  constante  magnétique  {k  de  Poisson)  le  nombre  0,001, 
(plus  grand  que  8,91  X  lo"*,  nombre  trouvé,  par  Pliicker,  pour 
l'oxyde  de  fer  pur),  l'auteur  exprime  la  diminution  (f  du  champ 
terrestre /par  la  formule 

tp  =  1,5X10-»/» 

quantité  bien  moindre  que  les  erreurs  des  observations  magnéti- 
ques modernes. 

N.  HESEHUS.  —  Sur  la  conductibilité  de  divers  corps  pour  le  son 
et  leurs  capacités  acoustiques,  p.  335-345. 

M.  Vierordt,  dans  son  livre  Die  Schall-  und  Tonstarke  und 
der  Schalleitungsvermôgen  der  Kôrper,  déduit  d'un  grand 
nombre  d'observations  la  loi  suivante  :  la  conductibilité  pour  le 
son  est  inversement  proportionnelle  à  la  longueur  du  corps  et  ne 
dépend  pas  de  sa  section,  tandis  que  l'auteur  a  trouvé  (^)  qu'elle 

(«)  Voir  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  VI,  p.  aoo. 


SOCIÉTÉ  PHYSICO-CHIMIQUE  RUSSE.  673 

est  inversement  proportionnelle  à  la  longueur  et  directement  pro- 
portionnelle à  la  section  du  corps  conducteur.  La  contradiction 
est  facile  à  expliquer.  M.  Vierordt  a  expérimenlé  de  la  manière 
suivante  :  son  phonomètre  à  percussion  était  composé  d'une 
plaque  en  ardoise  sur  laquelle  appuyait  le  conducteur  du  son  par 
l'un  de  ses  bouts,  pendant  que  l'oreille  était  appliquée  à  l'autre  ; 
une  boule  de  plomb  produisait  le  son  en  tombant  sur  l'ardoise. 
On  faisait  varier  la  hauteur  de  la  chute,  jusqu'à  ce  que  le  son 
transmis  devînt  à  peine  perceptible.  Il  est  évident  qu'on  obtient 
par  des  expériences  de  ce  genre,  la  capacité  acoustique,  mais  non 
la  conductibilité,  propriété  qui  se  rapporte  à  un  mouvement  so- 
nore continu.  La  dynamie  acoustique^  quantité  d'énergie  acous- 
tique nécessaire  pour  que  le  corps  donné  commence  à  émettre  un 
son  à  peine  perceptible,  étant  proportionnelle  au  volume  et  à  la 
masse  de  ce  corps,  M.  Vierordt  obtenait  des  vibrations  plus 
faibles,  quand  il  augmentait  la  section  du  corps  conducteur  de 
longueur  constante.  En  divisant  les  nombres  de  M.  Vierordt  par 
les  poids  spécifiques  des  corps  auxquels  ils  correspondent,  on  ob- 
tient leurs  capacités  acoustiques  spécifiques, 

A.-L.  HERCHOUN.  —  Nouvelle  méthode  pour  détcrmÎDcr  la  distance  focale 
des  objectifs  photo^aphiques,  p.  348  (procés-yerbal). 

L'appareil  de  l'auteur  permet  de  déterminer  la  position  du  plan 
dans  lequel  le  point  lumineux  coïncide  avec  son  image  formée  par 
les  rayons  qui  ont  passé  deux  fois  par  le  système  et  ont  subi  une 
réflexion  à  la  surface  d'un  miroir  plan  normal  à  l'axe.  En  outre,  il 
donne  aussi  la  position  du  point  lumineux  pour  lequel  les  rayons 
forment  un  faisceau  parallèle  après  avoir  passé  deux  fois  par  le  sys- 
tème et  subi  une  réflexion.  Ces  deux  mesures,  répétées  après  avoir 
retourné  l'objectif  sur  son  support,  permettent  de  calculer  deux 
valeurs  indépendantes  de  la  distance  focale,  ainsi  que  les  positions 
des  points  nodaux  du  système.  W.  Lermàictoff. 
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IL    HUOTO    GIHEHTO. 
3-  série,  t.  XXXm  et  XXXIV;  iSgS. 

R.  ARNO.  -~  Champ  électrique  tournant,  et  rotations  produites  par  rhystérésis 
électrostatique,  t.  XXXIII,  p.  17. 

Dans  ses  classiques  recherches  sur  les  rotations  électrodyna- 
miques produites  par  les  courants  alternatifs,  M.  le  professeur  G. 
Ferraris  (  *  )  a  démontré  que,  dans  un  champ  magnétique  tournant, 
un  cylindre  de  fer  tourne,  même  lorsqu'il  est  coupé  de  manière 
que  les  courants  de  Foucault  ne  peuvent  se  produire. 

La  rotation  était  due,  dans  ce  cas,  à  l'hystérésis  magnétique, 
c'est-à-dire  au  retard  avec  Jequel  l'aimantation  suit  la  rotation  du 
champ  magnétique. 

L'auteur  a  fait  des  expériences  analogues,  mais  en  substituant 
au  champ  magnétique  un  champ  électrique,  et  aux  corps  magné- 
tiques des  corps  Isolants;  on  observe  alors  une  rotation  due  à 
l'hystérésis  électrostatique,  c'est-à-dire  au  retard  nécessaire  pour 
la  charge  du  diélectrique.  L'auteur  a  pu  même  construire  un 
moteur  électrostatique  fondé  sur  ce  principe. 

M.  Désiré  Korda  a  fait  sur  ce  travail  une  réclamation  de 
priorité  à  laquelle  l'auteur  a  répondu  dans  les  Rendiconti  délia 
R.  Ace.  dei  Lincei  (*-'). 

A.  BATTELLI.  —  Sur  Tétat  de  la  matière  au  point  critique,  t.  XXXIII,  p.  aa. 

L'auteur  a  entrepris  sur  cet  objet  des  recherches  qui  l'ont  con- 
duit aux  résultats  suivants  : 

l'^La  température  critique  est  la  température  à  laquelle  la 
cohésion  entre  les  parcelles  du  liquide  est  diminuée  à  un  point  tel 
qu'elles  ne  se  tiennent  plus  réunies  ensemble,  mais  occupent  tout 
l'espace  qui  les  contient, 

2"*  Au-dessus  de  la  température  critique  les  parcelles  du  liquide 


(')  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  VIII;  1888. 
(•)  5«  série,  t.  II,  p.  179;  1898. 
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poursuivent  leur  évaporation,  c'est-à-dire  se  divisent  en  molécules 
de  vapeur  saturée,  au  fur  et  à  mesure  que  la  température  s'élève. 
3°  En  laissant  à  la  dénomination  de  point  critique  la  significa- 
tion qu'elle  prend  dans  le  Tableau  des  isothermes,  la  détermina- 
tion de  ce  point  par  la  méthode  optique  n'est  pas  généralement 
précise;  parce  que  la  disparition  du  ménisque  a  Heu  à  une  tempé- 
rature plus  élevée  que  la  température  critique;  et  le  ménisque 
devient  trouble  à  une  température  qui  s'abaisse  lorsque  l'on 
augmente  la  quantité  de  substance  contenue  dans  le  tube  où  se 
font  les  mesures. 

£.  ODDONE.  —  Sur  la  variation  de  riotensité  du  magnétisme 
dans  les  rochers  magnétiques,  t.  XXXIII,  p.  iiS. 

L'auteur  expose  dans  cette  Noie  des  observations  préliminaires 
faites  dans  le  but  d'étudier  les  variations  sur  place  du  magné- 
tisme d'un  rocher. 

Il  choisit  un  bloc  de  lave  basaltique  à  Bocca  di  Papa  (sur  les 
Colli  Laziali)^  dans  une  position  suffisamment  élevée  et  bien 
isolé.  Il  mesura  par  la  méthode  des  oscillations,  à  différents  jours 
et  à  des  heures  différentes  d'un  même  jour,  l'intensité  magnétique 
de  la  composante  horizontale  du  champ  en  un  point  fixe  près  de 
ce  rocher. 

Depuis  novembre  1891  jusqu'à  mars  1892,  soixante-dix  mesures 
furent  exécutées;  on  observa  une  forte  augmentation  du  champ 
avec  le  temps.  L'auteur  discute  minutieusement  les  causes  qui  ont 
pu  la  produire. 

Ë.  VILLARl.  —  Action  du  magnétisme  transversal  sur  le  magnétisme  ordinaire 
du  fer  et  de  Tacier,  t.  XXXIII,  p.  162,  igS  et  241;  t.  XXXIV,  p.  /Î9. 

Dans  une  Note  précédente,  l'auteur  a  exposé  les  résultats  de  ses 
recherches  sur  l'action  du  magnétisme  ordinaire  sur  le  magné- 
tisme transversal  du  fer  et  de  l'acier;  dans  ce  Mémoire,  il  étudie  le 
phénomène  inverse. 

L'auteur  employa  des  tubes  de  fer  et  des  tubes  ou  des  verges 
d'acier.  Pour  obtenir  l'aimantation  transversale,  les  tubes  étaient 
enveloppés  par  des  spirales  longitudinales  de  fil  de  cuivre  isolé 
qui  faisaient  plusieurs  tours  en  dedans  et  en  dehors  des  tubes.  Les 
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verges  élaient  parcourues  direclement  par  le  courant.  Les  tubes 
et  les  verges  étaient  successivement  introduits  dans  une  bobine 
ordinaire  de  fils  de  cuivre,  qui  servait  d'abord  à  les  aimanter,  et 
ensuite,  réunie  à  un  galvanomètre,  mesurait  la  variation  du  ma- 
gnétisme ordinaire,  produite  par  le  magnétisme  transversal. 

L'auteur  étudia  les  modifications  du  magnétisme  ordinaire  et  du 
magnétisme  résiduel,  et,  après  de  longues  et  ingénieuses  re- 
cherches, parvint  aux  résultats  suivants  : 

Magnétisme  ordinaire  résiduel.  —  Les  premières  fermetures 
et  interruptions  du  courant  longitudinal  (c'est-à-dire  du  courant 
qui  traverse  la  spirale  longitudinale)  produisent  une  forte  dimi- 
nution du  magnétisme  ordinaire  résiduel,  jusqu'à  un  minimum 
qui  reste  constant;  lorsque  ce  minimum  est  atteint,  on  a  une 
deuxième  période  du  phénomène  dans  laquelle  les  fermetures  du 
courant  produisent  une  diminution,  et  les  interruptions  une 
augmentation  égale  du  magnétisme  ordinaire  résiduel. 

L'auteur  explique  ces  résultats  en  admettant  que  la  première 
période  du  phénomène  est  due  aux  ébranlements  produits  dans 
les  molécules  du  tube  par  le  courant  longitudinal.  La  seconde  pé- 
riode est  due,  d'après  l'auteur,  à  une  action  directrice  du  courant 
longitudinal,  produisant  l'éloignement  des  axes  moléculaires  de 
l'orientation  propre  au  magnétisme  ordinaire,  qui  vient  en  consé- 
quence à  diminuer  temporairement. 

Diverses  expériences  confirment  cette  interprétation. 

Les  phénomènes  de  la  seconde  période  ont  lieu  seulement 
lorsque  le  magnétisme  résiduel  est  considérable.  Dans  le  cas  con- 
traire, on  a,  ou  bien  une  augmentation,  quelle  que  soit  la  direc- 
tion du  courant  longitudinal,  ou  bien  une  augmentation  qui  se 
change  en  diminution  quand  on  change  le  sens  de  ce  courant. 
Ces  phénomènes  forment  une  deuxième  période  anomale,  qui  est 
l'objet  d^une  longue  étude  de  l'auteur. 

L'acier  présente  de  même  une  deuxième  période  anomale. 

Les  divergences  avec  les  résultats  des  expériences  de  Wiedemann 
sont  attribuées  par  l'auteur  au  peu  de  sensibilité  de  la  méthode  ex- 
périmentale employée  par  M.  le  professeur  Wiedemann. 

Magnétisme  ordinaire  temporaire.  —  Le  tube  de  fer  était 
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situé  à  l'intérieur  de  deux  bobines  concentriques,  dont  Tune  était 
réunie  à  la  pile  et  l'autre  au  galvanomètre.  Les  déviations  de  cet 
instrument  mesuraient  les  modifications  du  magnétisme  ordinaire 
produites  par  le  courant  longitudinal. 

Lorsque  le  courant  magnétisant  est  très  faible,  la  première  fer- 
meture du  courant  longitudinal  produit  une  augmentation  du  ma- 
gnétisme ordinaire  temporaire  du  tube  de  fer;  la  première  inter- 
ruption produit  une  variation  dans  le  même  sens,  et  l'on  a  ainsi 
une  première  période.  Les  fermetures  successives  produisent  une 
diminution  et  les  interruptions  un  accroissement  du  magnétisme 
temporaire,  quelle  que  soit  la  direction  du  courant  magnétisant. 
C'est  la  deuxième  période  normale. 

Si  le  courant  magnétisant  est  considérable,  ou  la  verge  très 
mince,  la  première  période  peut  presque  disparaître. 

Avec  l'acier  on  a  une  première  période  comme  avec  le  fer,  qui  est 
suivie  par  une  deuxième  période  anomale,  dans  laquelle  les  effets  du 
courant  longitudinal  dépendent  de  sa  direction.  Cela  tient,  d'après 
Tauteur,  à  Timparfaite  orientation  des  molécules  par  la  faible 
action  de  la  bobine  magnétisante.  En  effet,  en  augmentant  le 
courant  magnétisant,  on  peut  obtenir  une  deuxième  période  nor- 
male. 

En  résumé,  Ton  peut  dire,  d'après  l'auteur,  que,  dans  le  magné- 
tisme ordinaire  ou  transversal,  les  axes  des  molécules  sont  disposés 
à  peu  près  parallèlement  ou  perpendiculairement  à  l'axe  de  l'ai- 
mant :  Topposition  des  deux  aimantations  produit  les  différents 
phénomènes  que  nous  avons  résumés,  et  qui  sont  liés  de  telle  sorte 
que  à  chaque  phénomène  produit  par  le  magnétisme  ordinaire  sur 
le  magnétisme  transversal  correspond  un  phénomène  semblable 
produit  par  le  magnétisme  transversal  sur  le  magnétisme  ordi- 
naire. 


A.  BARTOLI   et  E.   STRACCIATI.  —  Réduction  au  thermomètre  à  hydrogène 
des  résultats  obtenus  sur  la  chaleur  spécifique  de  l'eau,  t.  XXXIV,  p.  64. 

Dans  leur  étude  classique  de  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  (*) 


(*)  Journ.  de  Phys.^  t.  11,  2*  série,  p.  582. 
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les  auteurs  avaient  toujours  rapporté  les  températures  au  thermo- 
mètre à  azote. 

Dans  cette  Note,  ils  ont  calculé  la  chaleur  spécifique  vraie  de 
Teau,  de  degré  en  degré  entre  o®  et  Sa**,  en  rapportant  les  tempé- 
ratures au  thermomètre  à  hydrogène. 

La  Table  suivante  contient  les  résultats  de  leur  calcul  :  la  chaleur 
spécifique  vraie  de  l'eau  à  i5**  est  prise  comme  unité. 
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1 ,00609 

9-- 
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f ,oo4oi 

II.. . 

1,00119 
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0,99964 

23.. 

0.99947 

29... 

i,ooii3 

L-^s  valeurs  peuvent  être  représentés  (avec  l'approximation 
de  7ô^-ôô)  P^"^  1^  formule  empirique 

G  =  1,006880  —  o,ooo556^  —  0,000006  i5t* 
-T- 0,000001 01 5^'  —  0,00000001 3/*. 

La  quantité  Q  de  chaleur  nécessaire  pour  échauffer  de  o**  à  /°  i^^ 
d'eau  liquide  (la  température  étant  constante  dans  l'échelle  du 
thermomètre  à  hydrogène)  est  donnée  par  la  formule 

Q  =  1, 00688  <  —  0,000.278 /* -H  0,000  002  o5<* 
-h  0,000000253  75  <*  — 0,0000000026^*. 

A.  BATTELLI.  —  Sur  les  variations  de  la  résistance  électrique  et  du  pouvoir 
thermoélectrique  du  nickel  avec  la  température,  t.  XXXIV,  p.  126. 

D'après  l'auteur,  la  résistance  électrique  du  nickel  croît  lente- 
ment avec  la  température  de  0°  à  225°;  de  225°  à  365°  elle  croît 
plus  rapidement;  à  365°  elle  recommence  à  croître  lentement.  Les 
températures  auxquelles  on  observe  les  changements  irréguliers 
de  la  résistance  électrique  coïncident  avec  les  températures  des 
changements  de  pouvoir  thermoélectrique. 

S.  LUSSANA.  —  Influence  du  magnétisme  et  de  la  chaleur  sur  le  transport 
des  ions,  t.  XXXIV,  p.  x49- 

L'auteur  commence  par  exposer  des  expériences  qui  confirment 
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une  loî  précédemment  énoncée  et  qui  est  en  contradiction  avec 
les  recherches  de  M.  Bein  (*).  Elle  s'énonce  :  le  coefficient  de 
transport  des  anions  croît  proportionnellement  à  la  température 
absolue. 

L'auteur  expose  ensuite  les  recherches  qu'il  a  faites  pour  étu- 
dier l'influence  du  magnétisme  sur  la  vitesse  des  ions  pour  des 
sohitions  qui  contenaient  des  sels  de  fer  :  il  observe  une  diminu- 
tion, très  petite,  mais  toujours  constante,  lorsque  les  expériences 
sont  faites  à  l'abri  des  variations  de  température. 

L'auteur  enfin  étudia  l'influence  du  magnétisme  sur  la  résis- 
tance électrique  des  solutions  de  sels  de  fer;  il  obtint  des  résul- 
tats négatifs. 

S.  LUSSANA.  —  Recherches  expérimentales  sur  le  pouvoir  thermoélectrique 
des  électrolytes,  t.  XXXIV,  p.  aoS. 

L'auteur  a  entrepris  cette  étude  d'après  la  méthode  expérimen- 
tale employée  précédemment  par  M.  Donle  (2),  mais  considéra- 
blement perfectionnée.  Il  a  expérimenté  soit  avec  des  solutions  de 
sels  difi*érents,  soit  avec  des  solutions  d'un  même  sel  à  difi*érentes 
concentrations. 

On  observe,  en  général,  que  la  force  électromotrice  déve- 
loppée par  la  chaleur  au  point  de  contact  des  deux  liquides,  croît 
plus  que  la  difl^érence  de  température  entre  les  deux  contacts. 
Pour  une  même  solution  cependant  et  dans  certaines  limites  de 
concentration,  il  y  a  proportionnalité  entre  l'augmentation  de  la 
force  électromotrice  et  les  diff<érences  de  température.  Un  fait 
digne  de  remarque,  c'est  l'inversion  et  le  changement  de  signe  de 
la  force  électromotrice  ihermoélectrique  entre  SO*Cu  et  NO'K. 
Ce  fait  avait  été  observé  précédemment  par  M.  Bagard(*).  D'après 
l'auteur,  pour  les  solutions  qu'il  a  étudiées,  la  température  d'inver- 
sion «st  de  45°. 

L'auteur  déduit  de  ses  expériences  que,  dans  un  cas  seulement, 
il  y  a  égalité  entre  le  coefficient  thermique  d'un  élément  hydro- 


(«)  Wied.  Ann.,  t.  XLVI,  p.  29;  1892. 

(»)  Journal  de  Physique,  q*  série,  t.  VI,  p.  55 1;  1889 

(•)  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  Il,  p.  483;  1898. 
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électrique  et  la  somme  des  coefficients  thermiques  des  divers  con- 
tacts  qui  le  forment. 

Il  vérifie  y  mais  d^une  façon  peu  satisfaisante,  une  équation 
théorique  de  M.  Nernst  (*  ),  et  il  explique  la  divergence  par  Tim- 
parfaite  dissociation  desélectrolytes. 

S   LUSSANA.  —  Résistance  électrique  des  dissolutions  salines  au  voisinage 
de  leur  maximum  de  densité,  t.  XXXIV,  p.  217. 

L'auteur  employa,  pour  cette  étude,  la  méthode  téléphonique 
de  M.  Kohlrausch.  Il  mesura  la  résistance  de  huit  dissolutions 
salines  (dont  plusieurs  sous  deux  concentrations  différentes)  à 
des  températures  voisines  du  maximum  de  densité. 

Si  Ton  représente  graphiquement  les  valeurs  trouvées  en  pre- 
nant les  températures  pour  abscisses  et  les  résistances  pour  or- 
données, on  obtient  des  lignes  qui  présentent  un  point  d'in- 
flexion à  la  température  du  maximum  de  densité. 

L'auteur  pense  que  la  détermination  de  la  température  de  ce 
maximum*  par  la  résistance  électrique  est  plus  délicate  et  plus 
facile  que  par  la  méthode  dilatométrique. 

G.  VICENTINI.  —  Transmission  de  l'électricité  par  Tair  qui  enveloppe 
des  conducteurs  chauiïés  au  rouge  par  le  courant  électrique,  t.  XXXIV,  p.  226. 

L'auteur  a  exécuté  un  grand  nombre  d'expériences  sur  les  phé- 
nomènes étudiés  par  M.  Branly  (2)  et,  à  un  autre  point  de  vue,  par 
MM.  ElsteretGeitel(»). 

Il  n'est  pas  possible  de  résumer  brièvement  la  longue  série  de 
belles  recherches  faites  par  l'auleur  à  l'École  Polytechnique  de 
Zurich  ;  nous  nous  bornerons  donc  à  énoncer  quelques-uns  des 
résultats  les  plus  remarquables. 

Un  fil  de  platine  échauffé  entre  200°  et  600°  électrise  d'une 
manière  très  faible  l'air  qui  l'environne,  en  le  portant  à  un  poten- 
tiel de  quelques  centièmes  de  volt.  Au-dessus  de  600**,  cette  élec- 


(»)  Zeitschrift  fdr  Phys,  Chem.,  IV,  p.  129;  18 
(•)  Journ,  de  Phys.,  t.  II,  i*  série,  p.  479;  1893. 
(•)  WUd,  Ann.y  t.  XXXI  et  XXXIII. 
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irisation  augmente  lentement,  en  atteignant  une  valeur  maximum 
vers  looo^,  pour  diminuer  ensuite  et  disparaître. 

Si  le  fil  de  platine  échau(I*é  possède  un  potentiel  positif  de 
4  volts,  il  électrise  un  fil  de  platine  isolé  placé  à  i""  en  dessus, 
jusqu'à  o^®*',2  pour  des  températures  entre  200"  et  65o®.  Au- 
dessus  de  65o°,  cette  électrisation  croît  rapidement,  de  manière 
que,  à  750°  environ,  lorsque  le  fil  commence  à  donner  des  radia- 
tions azurées,  le  fil  isolé  prend  environ  le  même  potentiel  que  le 
fil  chauffé  au  rouge. 

Le  même  phénomène  se  présente  avec  un  potentiel  négatif, 
mais  l'égalisation  des  potentiels  arrive  à  la  température  de  io5o° 
environ  lorsque  les  radiations  violettes  apparaissent. 

La  théorie  de  Elster  et  Geitel  sur  la  conductibilité  éleclroly- 
tique  des  gaz  dissociés  explique  les  résultats  de  Fauteur. 

G. -P.  Grimaldi. 
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